,,HHi' 

^^tniu 


>X\rjt«Ma(-x> 


K4fiHa»agitMin»«HaawBnmiwwiMi»Mi 


■m 


n 


L  I  B  R.AFLY 

OF   THE 

UNIVERSITY 
or    ILLI  NOIS 

55105 

UNNJ 

1966-67 


^^^ 


(  -^ 


DO 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

U    S    DEPARTMENT  OF  COMMEHCE 

JOHN  T.  CONNOR.  S»ci<l<iiv 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


NEW  JERSEY 

JANUARY  1966 
Volume  71  No  1 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

Preclpilation 

'4 

1 

i 

< 

1 
1 

• 

1 

J 

S 

s 

1 

No.  of  D«y. 

■3 

Is 

>• 

3 
1 
J 

i 

Snow.  SI«*t 

No.  ol  Diys 

SUSon 

Majc 

Mta. 

1 

ii 

1 

J 
8 

§ 
S 

8 
S 

1 
S 

•:| 

Si 

tsi 

*    •    • 
NORTHERN            01 

BELVIDERE 
BCONTON  I  SE 
CANOF  BROO< 
CH4RL0TTEBUR6 
ELIZABETH 

ESSEX  fELLS  SEHV  BlDG 
FLEHtNSTON  I  NE 
HI5H  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

3^.2 
)6.1 
37,* 

34.6 

35.1 
36.2 

29.6 
36.9 

37.0 

16.7 
18.1 
18.7 
16.8 
22.5 

18.2 
17.3 

9.6, 
24.7 
21.4 

26.0 
27.1 
28.1 
25.6 
31.1 

26.t5 

fit 

23.Y, 

30.0 
26.0 
26.5 

30.4 

59 
64 

67 
56 
59 
57 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

3 
0 
6 

i 

30 
29 
29 
28 
29. 

29 
31 

28 

1204 
1167 
U4l 
1219 
1044 

1181 

1177 
1401 
1053 
1102 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

12 

11 
10 

14 
6 

15 
12 

20 

9 

10 

29 
28 

0 
0 

0 

1 

0 

0 
0 
10 
0 
0 

3.01 
3.17 

3.08 

3,69 

0  3.03 

2,87 

4,00 
1.91 
2,48 
3.25 

-  .62 

.   .07 

-  .58 
.02 

-  .94 

.68 

-  .89 

-  .09 

.88 

.86 
.70 
.80 
.90 

.60 
.95 
.42 
.59 
1.12 

23 

30. 
23 

23 

18.5 
18.5 
19.6 
24.5 
13.0 

24.0 
22.0 
23,5 

14.0 

16 

13 
21 

7 

22 

21 

12 

31 

30 

31* 

8 

J 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LCN6  VALLEY 

MCRRlS  PLAINS  1  w 

NEWARK  UB  AIRPORT         R 

3<..a 

3S.S 
34.5 

34.9 

36.9 

13.4 
21.1 
17.5 
18.0 
23.9 

61 

/I 
op 

1 

.  4 

5 

'  0 

3 

7 

29. 

>1273 

lOai 

1202 
1198 
1066 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
8 
13 
14 
9 

3 

0 

1 

0 
0 

2,68 

3,05 

3,97 

0  3.00 

2.29 

-   .60 
.43 

.  1.04 

.65 
.78 
.75 
.77 
.52 

31. 

30 

21.8 
14.1 
22.0 

20.1 
10.2 

10 
12 
22 

17 

7 

31* 

31* 

0 
0 
0 
0 
0 

NEWTON 
PATERSON 

phillirsburg 
olainfield 

SCMERvILLE 

33.2 

36.0 
3S.9M 
36.5 
36.3 

16.5 
20.8 
20.2 
22.2 
21.1 

24,9 

29.4 

29.6m 

29.4 

28.7 

-  2.6 

-  2.2 

-  .9 

-  2.5 

-  2.6 

64 
58 

57 

'/l 

1 

1 
1 
I 

1 
5 

0 

5 
5 

29 

29. 

29 

29 

29. 

1238 

1097 
1084 
1098 
1117 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
7 

11 
9 

10 

0 
0 

1 

0 
0 

2.73 
3.32 
2.52 
3.45 
2.99 

-   .31 

•  .28 
.  1.16 

•  .16 

.73 

.86 

.60 

1.37 

1.05 

23 
23 

21.0 
14.7 
16.0 
15.2 
11.5 

19 
12 
15 
11 

10 

31* 
31* 

0 
0 
0 

1 
1 

SUSSEX  1  SE 

33.8 

13.2 

23.5 

-  4.2 

59 

1 

.  6 

25 

1279 

0 

15 

30 

6 

3.57 

.20 

.96 

30 

25.0 

21 

31 

7 

3 

0 

DIVISION 

27.3 

•  2.9 

3.05 

•   .42 

18.5 

•    •    • 

SOUTHERN            OJ 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

ALOUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSwORTH 

37.0 
38.4 
39.9 
37.9 
39.0 

19.9 
23.7 
22.2 
22.5 
20.3 

28,5 
31.1 
31.1 
30.2 
29.7 

.  6,3 

.  4.0 

0 
6 
0 

29 

29 
29 
30 
29 

1125 

1044 
1045 
1070 
1087 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

8 
8 
8 
8 

26 
26 
25 
25 

27 

1 
0 

1 
0 
0 

3.45 
3,42 
3.31 

0  3,04 
3,19 

•   .11 

-  .16 

-  .23 

.98 

1.00 
.75 
.82 

1.09 

23 

15.1 
15.0 
13.4 

9 
12 
12 

11* 

31* 

30 

8 
8 

6 
5 
5 

0 

1 

0 
0 

1 

FREEHOLD 
SLASSBORO 
HAMWONTON  2  NNE 
HIGHT5T0WN  1  N 
INDIAN  WILLS  2  w 

37.6 
36.8 
38.2 
36.8 
37.3 

21.7 

20.7 
21.3 
22.2 

21.0 

29.7 
28.8 
29.8 
29.5 
29.2 

•  4.4 

-  2.9 

-  4.1 

29 

31. 

29 

29 

29 

IO9I 
1116 
1086 
1093 
1103 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

10 
7 
9 

10 

26 
27 
28 
26 
27 

0 
0 
0 
0 

1 

D  3,63 
2,85 
2,29 
3.77 
3.44 

.05 

-  1.28 
.55 

•   .18 

1.45 
.62 
.53 

1.48 
.87 

12.0 

13.5 

17.4 
14.6 

16 

10 

31* 

30 

7 
7 
6 
6 

1 

0 
0 

I 

0 

mILLVTLLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONKOUTH 

38.7 
37.4 
37.0 
37.4 
39.2 

21.9 
22.2 
22.7 
22.8 
20.3 

30.3 
29.8 
29.9 
30.1 
29.8 

-  3.1 
•  2.2 

29 
29 

29 
29 
29 

1068 
1084 
10S3 
1076 
1086 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
10 
10 

9 

7 

27 
26 
26 
26 
27 

0 
0 
0 
0 
0 

0  2.46 
3.43 

3.20 
2.96 
5.54 

.08 
-   .38 

.65 

.83 

.79 

1.10 

2.21 

12.5 
8.9 
15.3 
13.0 

12 
8 

12 
6 

31* 
31 
31* 
31* 

6 

9 

7 

0 
0 
0 

1 

OEmBERTON  J  E 

SEABROOK  FARMS 

■(HILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY          R 

38.0 
37.1 

38.2 

36.0 

21.2 
21.5 

22.2 
23.8 

29.6 
29.3 

30.2 
29.9 

-  4.3 

-  3.2 

63 

29 
29 

31. 
29 

IO9I 
1100 

1069 
1081 

0 
0 

0 
0 

10 

10 

8 
11 

26 

28 

27 
26 

0 
0 

0 
0 

3.73 
1.83 

4.17 
3.39 

.43 
.29 

1.07 
.60 

1.30 
1.00 

14.1 

9.7 
12.1 

12 
8 

30 
31 

7 

8 

5 

I 

0 

I 
I 

tuckerton 
woodstown 

39.2 

37.4 

22.1 
23.1 

30.7 
30.3 

29 
29 

1059 
1071 

0 
0 

8 
10 

27 
26 

0 
0 

3.24 
2.50 

.80 

23 

16.6 
8.8 

10 
8 

30 
31 

7 

3 

0 
0 

DIVISION 

29.9 

-  3.5 

3.28 

-   .17 

13.3 

•    «    • 
COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 

CARE  HAY  3  W 

LONG  BRANCH  2  N          R 

38.5 

40.  2M 
37.7 

25.0 
25. 9M 
24. 5M 

31.8 

33. IM 
31, IM 

-  4.2 

-  1.9 

65 
59 
59 

1 
1 
1 

7 
6 

6 

29 
29 
29 

1023 
982 
1040 

0 
0 
0 

8 

7 
9 

26 
25 
26 

0 
0 
0 

3.12 

2.95 

4.10 

-   .63 
.32 

.85 

.98 

1.56 

6 

6 

23 

9.8 

T 

30 

8 
6 

1 
3 
3 

0 
0 

1 

DIVISION 

32.0 

-  2.5 

3.39 

-   .13 

9.8 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE;    69°    ON    THE    1ST    AT    BELLEPLAIN   ST    FOREST 

LOWEST    TEMPERATURE,        -9"    ON    THE    28TH    AT   HIGH    POINT    PARK 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION:      5.54    INCHES    AT    NEW   MONMOUTH 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,  1.83    INCHES    AT    SEABROOK    FARMS 

GREATEST    ONE-OAY    PRECIPITATION,       ^.21     INCHES    ON    THE    230    AT    NEW    MONMOUTH 

GREATEST    REPORTED   TOTAL    SNOWFALL,         33.9    INCHES    AT    WEST    WHARTON 

GREATEST    REPORTED    DEPTH    OF    SNOW   ON   GROUND,    30    INCHES    ON    THE    31ST    AT    WEST    WHARTON 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SPECIAL  WEATHER   SUMMARY 


Meteorological  drought  conditions  continued  se- 
vere in  all  areas  of  the  State  during  January, 
There  was  a  slight  innprovement  in  northern 
New  Jersey,  which  had  its  fifty-third  consecutive 
month  of  drought.  According  to  the  Palmer  Index, 
this  was  also  the  ninth  consecutive  month  of 
extreme  drought. 

The   Southern  Division  of  the  State  experienced 


its  sixth  consecutive  month  of  extreme  drought, 
while  the  Coastal  Division  was  in  its  third 
straight   month   of   extreme   drought  conditions. 

Three  snowstorms  provided  the  most  significant 
weather  news  of  the  month.  They  occurred  on 
the  23d,  the  26th,  and  from  the  29th  through 
the  31st.  Blizzard  conditions  prevailed  for  a 
time  on  the  30th. 

Donald  V.  Dunlap 

ESSA    Weather    Bureau   State   Climatologist 

Department  of  Meteorology 

College    of   Agriculture   and   Environmental 

Science 
Rutgers  -  The  State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey   08903 
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MOORESTOWN 

NEK    BRUNSWICK    EXP    STA 

NEW    MONMOUTH 

PEMBERTON    3    E 

3.43 
3.20 
2.96 
S.S4 
3.73 

.02 

T 
T 

.24 
.02 
.23 
.27 
.35 

10 
79 
58 
61 
41 

.05 

T 

.02 

7, 
61 
63 
69 

'li 

61 

60 

79 

.09 
.02 

.05 

T 

.01 

T 
T 

T 

T 

.09 

T 
T 

.01 
.01 

.03      T 

.03 

.12 

.93 

.19 

1.10 
2.21 

1.07 

.69 

.1] 

.10 

.18 

T 
• 
.08 

.20 
.22 

.09 
.91 

.la 

.10      .81 
.30 

• 

.68 

.12    . 
.19    . 
1.22    . 

PENNSAUKEN 

PRINCETON    WATER    WORKS 

SEABROOK    FARMS 

5H 1 LOH 

TOMS   RIVER 

3.41 
3.26 

1.83 

4. IT 

T 
T 
.38 

.27 

.79 

.30      . 

46 
40 
37 

-           - 

.04 

T 

.10 

-          - 

. 

T 
T 

.01 

T 

. 

T 
T 

T 

.01 

.02 

.09 

1.00 
1.20 

ilio 

.10 
.91 

.08 

T 

.20 
.01 
.02 

.27 

.30 

.20      .29 

.19    . 

.19    '. 

TRENTON   WB    CITY                       R 

TUCkERTON 

HOODSTOWN 

3.39 
3.2* 
2.90 

.01 

T 

.80      . 
.17       . 
.25      , 

02 
23 
17 

57 

7a 

62 

.04 

.07 

.01 

T 

T          T 

T 
T 

.02 

.oa 

1.00 
.80 
.96 

.01 

.18 

.18 
.09 

.0! 
.12 

.1! 

.06      .61 

T                        .71 

• 

.»»,: 

•        •        • 

COASTAL                               n 

ATLANTIC    CITY                            P 

BELMAR    2    Sw 

CAPE    MAY    3    w 

LONG    BRANCH    2   N                       R 

3.12 

3.90 
2.9S 
4.10 

T 

.12       . 

.11       . 
.37      , 

07 
08 

.01 

T 

85 

10 
98 
63 

.04 

.02 

.02 

.90                   .10 
T           .09      .01 

T 

.04      .01 

.01 

T 

.02 

.03 

.IT 

1. 10 

.19 

.96 

1.96 

.01 

.94 

• 
.01 

.48 

.41 
.21 

.92      .17 

2.10            r 

.98 
.68 

r     \ 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity    averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

s 

c 

^J  c 

*J 

m 

1 

s 

StAbon 

«  TJ 

a 

i 
1 

-2 

1.1 

^ 

°    -    91 

S   0 

3    0) 

o;  a 

3  a 

to  w 

0» 

\\ 

1^ 

EASTERN     jTANCARD    TIW; 
I     AM          7     A"           1     PM          7     PV 

J 

8 
s 

8| 
N  S 

H 

III 

H  S  S 

£  8.2 

III 

OTLANTIC     CITY    wa     » 

I^P'JOT 

,'1 

' 

15.0 

40  +  + 

27 

30 

72 

11 

55 

66 

2 

3 

6 

I 

0 

0 

1  J 

bi. 

5.V 

ATLANTIC     CITY     ST. 

MAR INA 

- 

- 

60 

W 

30 

- 

- 

- 

- 

0 

3 

7 

1 

0 

0 

11 

- 

ncwark  w6  airport 

30 

9,^ 

15.2 

43+  + 

24 

31 

67 

69 

56 

59 

11 

k 

2 

3 

0 

0 

20 

- 

6.2 

TRENTON    WB    CITY 

- 

- 

- 

35 

KA 

23  + 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

3 

1 

0 

13 

58 

5.7 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JANUARY  1966 


Slatioa 

Day 

of  Month 

a 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11   12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26   27 

28 

29 

30 

31 

1 

tt   «   « 
NORTHERN             01 

BELVIDERE 

MAX 

MIN 

!9 
23 

55 
36 

40 
33 

43 

28 

46 
22 

46 

20 

41 
32 

32 
11 

42 

18 

33 

7 

39 
27 

25 
7 

37 
20 

32   18 
7   10 

18 

1 

21 
8 

35.2 

16.7 

BOONTON  I  SE 

MAX 

Mm 

64 
<>3 

57 
38 

44 
29 

43 
20 

48 
22 

44 
31 

33 

11 

33 

7 

39 
20 

27 

6 

24 

5 

28 

10 

36.1 
18.1 

CANOE  BROOK 

MAX 

Mm 

63 

45 

60 
40 

43 

27 

45 
20 

51 
24 

41 
31 

30 

32 

11 

40 
15 

26 

7 

27 

7 

30 
14 

37.4 
16.7 

CH4RL0TTEBUR0 

MAX 
MIN 

63 

49 

55 

37 

40 
27 

41 
25 

51 
25 

40 
32 

41 

30 
5 

36 
16 

20 
3 

21 

4 

23 

8 

34.1 
16.6 

ELIZABETH 

MAX 

Mm 

61 

57 
36 

46 
30 

51 
25 

43 
36 

41 
32 

30 
13 

42 
27 

42 
20 

40 
18 

3* 

11 

24 

11 

39.6 
22.3 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 

Mm 

62 

45 

58 
38 

42 
27 

43 
21 

46 
24 

40 
29 

27 
11 

32 

7 

38 
IS 

26 

11 

32 

7 

23 

10 

35.1 

16.2 

FLEMIN6T0N  1  NE 

MAX 

Mm 

67 
40 

57 
40 

45 
26 

43 

17 

50 
20 

43 
30 

31 
12 

32 

8 

41 
15 

24 
9 

,3 

22 

6 

23 
3 

36.2 

17.3 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

Mm 

56 

44 

54 
25 

34 
18 

36 

20 

43 
24 

34 
25 

20 
0 

.  I 

.  2 

21 

1 

31 
15 

.  5 

20 
>  4 

•  2  -  2 

•  9 

.  6 

18 

.  4 

19 
2 

29.6 
9.6 

JERSEY  CITY 

MAX 

Mm 

59 

50 

58 
37 

43 
32 

50 
31 

42 

41 

45 

41 

26 
14 

39 
29 

39 
28 

36 
20 

34 

17 

25 

13 

36.9 
24,7 

LAMBERTVILLE 

MAX 

Mm 

57 
48 

51 
37 

46 
24 

48 
20 

43 
36 

43 
32 

31 

14 

41 
27 

40 
17 

36 

20 

23 
15 

25 

10 

37,0 
21.4 

LAYTON  2 

MAX 

Mm 

62 
22 

57 
29 

40 
20 

43 
13 

42 
14 

39 
28 

25 

10 

32 
3 

37 
14 

22 

5 

,  I 

,  ^ 

23 
.  3 

22 

10 

14.0 
13.4 

LITTLE  FALLS 

MAX 

Mm 

64 

50 

60 
38 

45 

30 

46 
24 

53 

30 

43 
35 

30 
13 

33 

13 

41 
21 

26 

10 

31 

9 

35 

12 

36.8 
21.1 

LONG  VALLEY 

MAX 

MIN 

61 
39 

56 
37 

42 
26 

41 
19 

54 
19 

41 
33 

27 
11 

31 

7 

36 
16 

22 

10 

33 

10 

24 

3 

20 
9 

34.5 

17.5 

MORRIS  PLAINS  1  W 

MAX 
Mm 

61 

43 

57 
39 

43 
29 

43 
19 

51 
24 

41 
32 

32 

9 

31 

6 

37 
16 

24 

6 

21 

4 

26 

10 

34.9 

18.0 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

62 

48 

49 
37 

45 
33 

49 
28 

44 
41 

45 
36 

30 
15 

*0 
28 

39 
24 

38 
18 

37 
IT 

24 
12 

36.9 
23. « 

NEWTON 

MAX 

Mm 

59 
4? 

56 
36 

42 
28 

41 
19 

45 
21 

39 
30 

27 
10 

32 

7 

36 
16 

21 
5 

20 

4 

21 

9 

33.2 
U.5 

PATERSON 

MAX 

Mm 

65 
33 

60 
38 

40 
30 

48 
26 

50 
29 

43 
33 

33 

13 

35 

10 

41 
24 

25 

10 

25 

7 

3* 

10 

31.0 

20.8 

PHILLIPSBURG 

MAX 

Mm 

64 
39 

55 

34 

45 
28 

47 
20 

46 
36 

44 
36 

30 
U 

24 

44 
20 

40 
19 

20 
1* 

23 

9 

36.9 
20.2 

PLAINFIELO 

MAX 

Mm 

58 
44 

52 
36 

42 
26 

47 
23 

42 
36 

44 
32 

28 
13 

*0 
25 

39 
19 

38 

14 

34 

13 

23 

10 

36.5 

22.2 

SCMERVILLE 

MAX 

Mm 

57 
44 

49 
36 

43 
27 

47 
19 

42 
38 

46 
32 

28 
13 

28 

40 
25 

40 
15 

37 
16 

29 

15 

20 

7 

36.3 

21.1 

SUSSEX  1  SE 

*   •    • 

MAX 

Mm 

59 
41 

56 
32 

42 
25 

42 

18 

45 
18 

39 
31 

27 
6 

27 

42 
U 

28 

22 

0 

32 

3 

37 
14 

22 
2 

34 

32   14 

•   I 

-  I 

22 

0 

22 

10 

33.8 
13.2 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 

Mm 

65 

49 

49 
42 

47 
35 

43 
25 

45 

40 

45 
34 

42 

16 

34 

♦  I 
21 

37 

IB 

34 
20 

36   44   41 
21   24   20 

22 

0 

38 
11 

22 
8 

37.0 
19.9 

AUDUBON 

MAX 

Mm 

61 
51 

53 

38 

47 

40 

46 

30 

46 
36 

48 
36 

41 
20 

44 
27 

41 
23 

25 

15 

25 

12 

38.4 
23.7 

9ELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 

Mm 

69 
48 

59 
42 

49 
41 

48 
24 

47 
35 

47 
33 

42 

24 

»3 
24 

40 
21 

35 

15 

28 

11 

39.9 
22.2 

BURLINGTON 

MAX 

Mm 

58 

50 

54 
37 

47 

40 

44 
33 

44 
38 

45 
36 

42 
22 

45 

28 

38 
12 

21 

4 

27 
12 

37. 9 
22.5 

CHATSWORTH 

MAX 

Mm 

64 
51 

54 
39 

46 
40 

45 
28 

45 
34 

46 
31 

40 
23 

43 
23 

39 
16 

3« 

I* 

24 

U 

39.0 
20.3 

FREEHOLD 

MAX 

Mm 

60 
52 

53 

37 

45 
39 

44 
28 

43 
36 

47 
33 

40 
16 

41 
25 

39 

15 

36 

1* 

21 

10 

37. 6 

21.7 

GLASSBORO 

MAX 

Mm 

63 
42 

62 

44 

46 
38 

46 
30 

44 
26 

44 
33 

47 
31 

32 
14 

28 
19 

40 
20 

21 
5 

19 

4 

36.8 

20.7 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

64 
41 

65 

40 

44 
39 

47 
31 

47 
25 

45 
32 

48 
32 

35 

15 

27 

1* 

33 

6 

20 
10 

38.2 

21.8 

HI8HTST0WN  1  N 

MAX 

Mm 

59 
51 

51 

37 

44 
37 

42 
28 

42 
37 

44 
33 

40 
18 

40 
27 

36 

16 

35 

1* 

22 
11 

36.8 

22.2 

INDIAN  WILLS  2  W 

MAX 

Mm 

62 
52 

52 
38 

45 
40 

44 
29 

44 
33 

45 
30 

40 
20 

41 
25 

36 
19 

30 
13 

24 

10 

37.3 

21.0 

MILLVILLE 

MAX 

Mm 

64 
36 

63 

43 

47 
40 

49 
30 

46 
23 

46 
35 

47 
32 

35 

15 

28 
15 

33 

8 

20 
11 

58.7 

21.9 

millville  faa  airport 

MAX 

Mm 

64 

49 

49 
42 

48 
36 

44 
22 

46 
41 

45 
35 

42 
21 

*1 
22 

37 
21 

32 

14 

27 
11 

37,4 
22.2 

MOORESTOWN 

MAX 

Mm 

59 
48 

49 
37 

46 
38 

46 
31 

44 

40 

44 
37 

40 
18 

42 
26 

40 
22 

25 

14 

24 
12 

37.0 
22.7 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 

Mm 

59 
49 

52 

37 

45 
37 

43 
29 

43 

36 

44 
55 

40 
18 

20 

28 
10 

40 
26 

38 
22 

37 

38 
18 

44 
26 

41 
32 

35 

30 

35 

IT 

24 
12 

37.4 
22.8 

See  Reference  Note*  Following  S 
_    4    _ 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JANUARY  1466 


Day  oi  Month 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NfM  MONMOUTH 

MAX 

6S 
51 

sa 

3« 

44 
34 

45 

25 

48 
25 

45 

34 

47 
30 

43 

16 

28 

10 

50 
15 

48 
20 

\l 

30 

5 

40 
26 

39 
IS 

ST 

10 

39 

17 

37 
26 

37 
25 

41 
22 

41 
29 

38 

17 

40 
30 

J5 

26 

39 

15 

28 

15 

32 
15 

27 
3 

18 
1 

38 

19 

2* 

14 

39.2 

20.3 

PEMBERTON  3  E 

MAX 

Mm 

62 

St 

51 
36 

45 
41 

45 
29 

50 
20 

44 
36 

46 
S3 

39 

19 

30 
13 

50 
16 

41 
23 

29 
12 

34 
6 

43 

28 

3« 
12 

32 

12 

40 
18 

37 
22 

57 

24 

46 
21 

42 
31 

38 
15 

42 

30 

34 
27 

27 

10 

25 

18 

29 

15 

24 

6 

20 

4 

32 

16 

24 

10 

38.0 

21.2 

SEABROOK  FARMS 

MAX 

Mm 

60 
»0 

62 
42 

44 
41 

47 
29 

44 
25 

45 
27 

46 
32 

46 
30 

32 

16 

34 

18 

47 
25 

32 
15 

26 
14 

33 

16 

41 
19 

37 
12 

27 

16 

38 
22 

35 

23 

37 
24 

43 
25 

40 
20 

38 
27 

43 
26 

33 

19 

27 
20 

25 

l9 

28 
7 

14 
3 

28 
9 

18 
9 

37.1 
21.9 

5HIL0H 

MAX 

Mm 

TOMS  RIvER 

MAX 

Mm 

63 
S* 

56 
39 

45 
41 

43 

30 

53 

27 

43 
35 

42 
25 

40 
25 

28 
13 

47 

17 

40 
20 

26 

11 

33 

7 

40 
29 

38 

13 

35 
12 

39 

18 

36 
IS 

43 
26 

39 

29 

39 
29 

40 
25 

39 
32 

35 
28 

29 

18 

30 
20 

31 
20 

27 

4 

19 

4 

40 
19 

24 

4 

31.2 

22.2 

TRENTON  MB  CITY 

MAX 

Mm 

59 
52 

52 

37 

46 
39 

44 
32 

46 
29 

43 
39 

44 
38 

41 
16 

28 

14 

46 
23 

40 
20 

26 
13 

32 
14 

40 
31 

39 
25 

26 
11 

38 

20 

34 
25 

36 
28 

44 
26 

41 
32 

38 

27 

37 
29 

33 

24 

28 
18 

22 
18 

29 

17 

17 
8 

18 

6 

26 

16 

23 

12 

36.0 
23.8 

TUCKERTON 

MAX 

Mm 

65 
43 

53 

47 
41 

46 
30 

4S 
25 

46 
J! 

48 
32 

41 
21 

31 
13 

45 

17 

39 
24 

29 
13 

34 
6 

44 
27 

40 
18 

32 

14 

40 
19 

36 
21 

37 
23 

48 
25 

41 
29 

39 
23 

43 

30 

37 
28 

31 
15 

30 
20 

33 

20 

26 

6 

23 
2 

38 

14 

26 

10 

39.2 

22.1 

MOOOJTOMN 
ft   *   • 

MAX 

Mm 

62 
52 

52 

40 

49 
42 

45 
31 

45 
21 

45 
35 

42 
33 

42 
23 

31 
17 

46 
21 

42 
24 

28 
15 

31 
13 

42 
24 

38 

17 

34 

15 

38 

22 

35 

23 

\: 

44 
26 

39 
29 

39 

18 

41 
30 

34 
28 

30 
19 

27 
19 

30 
18 

27 

7 

18 
5 

20 
10 

29 

15 

37.4 
23,1 

COASTAL            03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

Mm 

65 

50 

51 
43 

48 
36 

45 
32 

44 
30 

44 
41 

47 
37 

45 
21 

29 

17 

43 
27 

40 
21 

37 
16 

42 
28 

38 
24 

38 

21 

36 
24 

41 
27 

43 
30 

35 

26 

30 
20 

33 
24 

30 
22 

22 

11 

28 

7 

29 
13 

38.5 

25.0 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 

Mm 

59 

58 

44 

50 

41 

47 
27 

46 
29 

49 
37 

47 
38 

47 
22 

46 
27 

38 

18 

40 
31 

40 
30 

36 
25 

36 

24 

40 
27 

40 
27 

36 
28 

33 

21 

29 
17 

32 

12 

29 

10 

19 
6 

40.2 
29.9 

LONG  BRANCH  2  N 

MAX 

Mm 

59 
50 

52 

38 

45 
39 

43 
11 

49 
29 

43 
39 

45 
36 

42 

20 

29 

48 
22 

40 
26 

32 

14 

39 

28 

40 
Z2 

37 
18 

35 

27 

42 

27 

40 

30 

35 

30 

31 
21 

28 

20 

32 
21 

27 
8 

19 
6 

23 

12 

37.7 
24.9 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  oi  month 

• 

Staacn 
and  Deptti 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  «  I 

I  INCH 

MAX 

45 

42 

- 

39 

39 

40 

41 

39 

33 

31 

32 

31 

30 

31 

31 

30 

30 

30 

31 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

30 

33.2 

MIN 

41 

41 

38 

35 

34 

39 

38 

33 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

30 

30 

29 

29 

30 

30 

30 

32.0 

2  INCHES 

MAX 

43 

42 

- 

39 

38 

39 

41 

39 

33 

31 

32 

31 

31 

31 

31 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

33.3 

MIN 

42 

41 

39 

36 

34 

38 

38 

33 

31 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

30 

29 

29 

30 

30 

30 

32.2 

4  INCHES 

MAX 

44 

42 

_ 

40 

38 

41 

40 

39 

35 

33 

32 

32 

31 

31 

32 

"31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

33.6 

MIN 

41 

41 

40 

37 

35 

38 

39 

35 

33 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

30 

31 

31 

31 

30 

31 

30 

30 

31 

31 

31 

30 

31 

31 

31 

31 

33.0 

8  INCHES 

MAX 

42 

41 

_ 

40 

38 

40 

40 

40 

37 

34 

34 

34 

33 

33 

33 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

32 

34.5 

MIN 

40 

41 

40 

38 

37 

38 

39 

37 

34 

34 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

32 

31 

32 

32 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

32 

32 

31 

33.9 

16  INCHES 

MAX 

41 

41 

_ 

41 

40 

41 

41 

41 

40 

38 

38 

37 

36 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

36.6 

MIN 

39 

41 

41 

40 

40 

40 

40 

40 

38 

38 

36 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

34 

34 

34 

34 

33 

33 

34 

34 

34 

32 

33 

34 

33 

33 

36.0 

32  INCHES 

MAX 

41 

42 

_ 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

41 

41 

40 

39 

39 

39 

39 

38 

38 

38 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

36 

37 

36 

36 

39.1 

MIN 

40 

41 

42 

42 

42 

42 

42 

42 

41 

41 

40 

39 

39 

39 

39 

38 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

36 

37 

35 

36 

36 

36 

36 

38.7 

PLOT  «  2 

1  INCH 

MAX 

51 

43 

_ 

39 

38 

41 

44 

37 

30 

31 

30 

24 

29 

31 

32 

29 

30 

31 

31 

32 

33 

30 

30 

30 

31 

30 

30 

29 

30 

30 

30 

33.0 

MIN 

43 

38 

32 

31 

31 

37 

34 

25 

22 

25 

23 

20 

20 

28 

25 

20 

22 

27 

27 

28 

30 

26 

30 

30 

29 

30 

28 

28 

25 

28 

29 

28.1 

2  INCHES 

MAX 

50 

43 

_ 

38 

38 

41 

43 

37 

30 

30 

30 

29 

29 

30 

31 

29 

30 

30 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

32.9 

MIN 

43 

39 

33 

32 

31 

38 

35 

28 

24 

26 

25 

22 

21 

29 

26 

22 

23 

28 

28 

28 

30 

28 

30 

30 

29 

30 

28 

29 

26 

28 

29 

29.0 

4  INCHES 

MAX 

48 

43 

_ 

38 

39 

40 

42 

38 

31 

30 

30 

29 

29 

30 

31 

30 

30 

30 

30 

31 

30 

30 

31 

30 

31 

30 

_ 

30 

30 

31 

31 

32.9 

MIN 

43 

39 

34 

33 

32 

39 

36 

31 

28 

28 

27 

25 

24 

29 

27 

25 

24 

28 

28 

29 

30 

29 

30 

30 

30 

30 

- 

29 

27 

29 

29 

30.1 

e  INCHES 

MAX 

43 

43 

_ 

37 

38 

39 

40 

39 

35 

32 

32 

32 

30 

30 

31 

30 

30 

30 

31 

31 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

31 

33.1 

MIN 

43 

40 

37 

35 

34 

38 

38 

35 

32 

32 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

29 

30 

28 

30 

30 

32.0 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

KENTUCKY  BLUEGRASS 


PLOT  *1  -  SLOPE  OF  GROUNOi   FLAT.   SOIL  TYPE i   LOAM.   GROUND  COVER 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 

PLOT  «2  -  SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE i 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


INSTRUMENTATION.   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
LOAM.   GROUND  COVER ■   BARREN.   INSTRUMENTATION!   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


See  Reieience  Notes  Following  StatiOD  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW   JERSEY 
JANUARY    1966 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

»   •   • 
NORTHERN           01 

BELUtOERE 

SNOWFALL 
SN  ON  fiNO 

1 
1 
1 

T 

T 

3.0 
3 

3.0 

T 

T 

1.5 
« 

T 

8 

'iS 

4.0 
16 

CHARLOTTEBUHS 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

T 
T 

T 
T 

S.O 

i 

6.0 
11 

5 

1.5 

9 

7.0 
4   16 

5.0 
21 

FLEMIN6T0N  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

T 
T 

3.» 

3.5 

T 

7 

3.0 

10 

10 

5.0'  7.0 
lOl  19^  22 

LAMBERTVlLLE 

SNOWFALL 
SN  ON  6N0 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

«.o 

A 

2.0 

5 

5 

T 

2.0 

T 

6 

6.0 
12 

12 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

I 

4.S 
i 

l.O 
6 

5 

2.0 
6 

T 

6 

6.0  0.9 
12   12 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 
T 

3.0 

3 

6.0 

9 

1.0 
10 

10 

7.0  5.0 
10   17   22 

MORRIS  PLAINS  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.1 

T 

T 

6.3 

T 

>.5 
8 

5   5 

1.5 

1 

6.5  4.0 

7|   T   13   IT 

NEWARK  W8  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUI\« 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

2. 3 

2 

.3 

T 

2| 
.5 

A 

0.1 
1 

0.4 
] 
.4 

.! 

0.«  5.6   T 

1  -r  •• 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

4.0 

* 

'i 

» 

a 

1.0 
4 

T 
8 

6.0  9.0 

8   1«   14 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.1 

T 

4.6 

3 

0.5 

5 

. 

.. 

1.4 
6 

T 

• 

7.2  0.7 

•  !  " 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  SnD 

6.0 

6 

3 

5 

5 

2.0 

7 

7 

T 

8.0 

15  11 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

T 

O.l 

S.S 

s 

5 

5 

5 

1.0 

T 

5 

* 

8.0 
11,  10 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

I.T 
3 

3 

2 

0.2 
2 

0.6 
3 

3 

2.8 

6 

-i 

9 

50MERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

i.i 

6 

3 

3 

3 

1.0 

6 

4 

6 

•i! 

10 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 
T 

5.0 

3 

1.5 

T 

6 

6 

1.3 

T 

* 

6 

6.0 
12 

2.0 
14 

•    •    <t 

SOUTHERN           OJ 

ATLANTIC  CITY  W8  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 
WTR  EOUIV 

0.1 

T 

T 

T 
T 

T 

O.T 

T 

5.1 

2.2 

7 

9 

3.2 

5 
.4 

3.6 

4 
.9 

9 
.9 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6.5 

- 

- 

- 

- 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

3.0 
3 

3 

J 

1.0 

6 

3.0 

6 

6 

- 

5.0 

- 

HI6HT5T0WN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

O.I 

t 

0.1 

3.0 

3 

1.0 

3 

3 

T 
3 

3.2 

t 

* 

10.0 
16 

T 
16 

INDIAN  MILLS  2  w 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

i.e 

1 

T 
T 

T 

2.0 

2 

3.4 

4 

3 

8.2 

to 

8 

MAYS  LANDING  I  W 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 
T 

T 
T 

T 

O.T 

1 

7.7 

1 

6 

8.0 
11 

0.3 

11 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

4.5 

- 

- 

- 

8.0 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

0.1 

T 
T 

T 

T 

6.0 

6 

1.0 

9 

4 

3.( 

0.4 
12 

12 

MOORCSTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

0.3 

T 

1.0 
T 

2.0 

1 

T 

T 

4.0 

4 

6.0 

6 

2.0 
8 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

T 

T 

6.3 
i 

6 

4 

T 
6 

2.0 

* 

• 
12 

6.5 

12 

PEMBERTON  J  E 

SNOWFALL  1 
SN  ON  SNO 

T 

0.1 

1.0 
1 

1 

1.5 
2 

4.0 
9 

5 

7.5 

U 

U 

SEABROCK  FARMS 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

m 

I 

; 

• 

I 

I 

I 

I 

I 

• 

I 

- 

• 

I 

I 

- 

- 

I 

- 

- 

; 

- 

• 

• 

I 

I 

- 

- 

I 

I 

I 

TRENTON  we  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

0.1 

T 

T 

0.2 

T 

0.9 

1.3 

I 

2 

1 

2.2 

1 

0.9 
3 

2 

l.( 

6.3 

7 

8 

COASTAL            03 

LONG  BRANCH  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 

T 

0.) 

T 

0.3 

T 

0.6 

T 

T 

0.1 

T 

2.9 

2 

2 

1 

6.0 

7 

T 
6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


'    ' 

r 

^ 

bl 

OBSERVATION 

d 

U 

^ 

§           ^ 

IME  AND 

• 

q 

3 
3 

P 

TABLES 

STATION 

6 

COUNTY 

§ 

s 

OBSERVER 

1 

i 

1 

1 

i 

1 

1 

1 

s> 

ALLtNOAlf 

0100 

01 

BtROCN 

"iTw 

74  0* 

270 

BCROCN  COUNTY   eiGINCCRS 

ATIANTK    CITY   M    *• 

0>1I 

01 

ATLANTIC 

>*   27 

7*    95 

64 

MID 

MID 

HJ 

U.S.   MCATHCR   BUREAU 

ATLU4T1C    (.ITV 

OSI> 

0) 

ATLANTIC 

S«   29 

7*    2« 

11 

MID 

MID 

J 

STATE    MARINA 

OSk« 

02 

CANDCN 

39   »> 

79    09 

40 

UP 

IIP 

IRVIN    J.    NVCRCN 

S«5»   nivr*    M    PMCST 

»2I 

02 

■UdLlHOTON 

S9    37 

74    2« 

30 

N.J.    fORtSTRV    SERVICE 

BULCPLAIN    ST    PMIST 

0**0 

01 

CAPt    HAY 

19    15 

74   52 

30 

5P 

BfLLCPLAIN    STATE    rORlST 

Dl  IHAR    :    !IH 

0T21 

03 

MONMOUTH 

*0   09 

74    04 

WALTER    J    SCMANCX 

ativioot 

OTi« 

NARRCN 

•0   90 

75    05 

275 

7A 

7A 

CLEMENT   HAUPT 

aE(iH*»Pjvin.c  i  e 

0T»7 

01 

50NCR&EI 

74    32 

240 

7A 

BERNARDS    MATER    COMPANY 

Bl.»Cl,>.(LLl    MtLLS 

0«*T 

01 

SONCRSCT 

*0   29 

7*    95 

27 

HENRY    M.    MILLER 

SOOHTOfi    1    St 

0«0T 

01 

MORRIS 

*0   9* 

74    24 

280 

BA 

•A 

JERSEY    CITY    WATER    WORH S 

BOUHD    e(tOOK    2    If 

0«2T 

01 

SOHCfiSET 

«0    39 

7*    94 

90 

8A 

AMERICAN    CYANAMIO    CO. 

BRAICMVlLLt 

0«Tfl 

SUSSEX 

«1   09 

74    45 

580 

ALBERT   M.    DAVENPORT 

SURLINOTOM 

BURLINGTON 

40  05 

74    52 

12 

*P 

6P 

PUBLIC    SVC.    E.    *   C.    CO. 

CAMlSTtAH    nSttlVOIR 

132' 

01 

SUSSEX 

• 

♦  1    07 

74    30 

10*0 

BA 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT 

1>J» 

01 

ESSEX 

40   49 

74    21 

180 

8A 

COMMONWEALTH   WATER    CO. 

1}A) 

02 

SALEM 

99   2S 

79    25 

20 

9A 

GERTRUDE    S.    WILLIS 

CAPf    MAT     J    W 

1351 

01 

CAPE    MAY 

98   97 

7*    58 

10 

5P 

N.WEST    MAGNESITE    CO. 

CCDAft    GAOVC 

01 

ESSEX 

40   92 

74    13 

400 

8A 

J.    A.    PLUNKETT 

CfNTCHTCW 

1»I2 

02 

SALEM 

99   91 

75   10 

80 

C 

C   W    THOBNTHWAITE    ASSOC 

CMARL0TIEBUR6 

1)02 

01 

PASSAIC 

41   02 

T4   2» 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK    WATER    OEPT. 

CHAT&WORTM 

1»»B 

02 

BURLINGTON 

39  A* 

74   32 

100 

5P 

9P 

EARL   M.    KERCHNER 

01 

HUNTERDON 

40    38 

74   59 

200 

BA 

ANDREW   r   OROPPE 

CLirAecTH 

2«A4 

01 

UNION 

*0   *0 

74     14 

*0 

5P 

UNION    CO.    PARK    COMM. 

ESSE«    FEILS    SEBV    BLOC 

27»fl 

61 

ESSEX 

40    50 

7*     17 

3*0 

8A 

BOROUGH    ESSEX    FELLS 

FlCHINGTON    1    NE 

i02t 

MUNTEROON 

40    31 

74    51 

7A 

DONALD    YOUNG 

fORTESCUE 

J102 

02 

CUMBERLAND 

99    14 

75    10 

5 

7A 

JOHN    LOPER 

^RCEmOLO 

3181 

02 

MONMOUTH 

40    14 

74    17 

194 

6P 

3291 

02 

GLOUCESTER 

99    42 

75    07 

195 

8A 

GLASSBORO    STATE    COLLEGE 

|C«EEH»K<00    LAKE 

151« 

Ot 

PASSAIC 

41    08 

74    20 

470 

7A 

GEORGE    T.    WIGGINS 

1 
MAW40NTON    2    NNE 

3662 

02 

ATLANTIC 

39    39 

74    46 

85 

BA 

BA 

W*    HUSSARD    PARKHURST 

393S 

01 

SUSSEX 

41  le 

74    40 

1570 

8A 

BA 

N.    J.    DEPT.OF    CONS. 

NICHTSTOMH    1    N 

3951 

02 

MERCER 

40     17 

74    31 

100 

6P 

6P 

JAMES    R.    PICKERING 

|MC>I*N    MILLS    2    W 

A229 

02 

BURLINGTON 

39    4B 

74    47 

100 

7P 

7P 

H 

EDWARD    ENTWISTLE 

JEBSET    CITT 

*339 

HUDSON 

74    03 

135 

MID 

MID 

JERSEY    CITY    WATER    OEPT. 

LAMBERTVILLC 

01 

HUNTERDON 

40    22 

7*    57 

60 

6P 

6P 

H 

E.    E.    CASE 

LAVTOH    2 

ATSe 

01 

Sussex 

41    15 

74    52 

390 

7A 

CHARLES    KOONS 

LITTLE    fALLS 

01 

PASSAIC 

40   53 

74    14 

150 

PASSAIC    VLY.    WTft.    COMM, 

LONG   BRANCH    2    H 

03 

7*    00 

10 

6P 

WILBUR    P.    LAFAYE 

LONG   VALLET 

5003 

01 

MORRIS 

40    47 

74    47 

550 

7A 

7A 

" 

MRS.    ALICE    A.    M0L2 

LUHBERTON 

5095 

02 

BURLINGTON 

39   58 

74    48 

25 

JAMES    LAWTON 

510* 

01 

BERGEN 

74    10 

253 

ROBERT    G.    GLASGOW 

01 

SOMERSET 

40    33 

74    34 

50 

BA 

JOHN    L.    RADCLIFFE 

MARLSOfiO    SCS 

524* 

02 

7*    14 

120 

GEROW    BRILL 

MARL  TON    1    M 

5252    O;,  BURLINGTON 

99    5* 

90 

DAVID    0.    GRISCOM 

MAVS    LANDING     1     H 

53A6|  02< ATLANTIC 

99    27 

74    45 

20 

9A 

H 

COUNTY    EXTENSION    SVC. 

MIDLAND    PARK. 

550^1  Oil  BERGEN 

40    59 

210 

RIDGEWOOO   WATER    CO. 

55T6:  02;  CUMBERLAND 

39    2* 

75    03 

60 

L.     J.     GALLAHER 

HILLVlLLE    FAA    AIRPORT 

55811 021  CUMBERLAND 

39    22 

6B 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

559T    01    fWRRIS 

41     01 

74    32 

950 



JERSEY    CITY    WATER    WKS. 

MOORCSTOWN 

PLAINS  1  N 
WB  AIRPORT 
BRUNSWICK  EXP 
MlLFORP 
MONMOUTH 
NEWTON 
AK  RIOOE  RESERVOIR 
LDWICK 
ATERSON 

EMBERTON  9  E 
PENNSAUKCN 
PMILLIPSBURG 
PHILLlPSeuRG  BRIDGE 
PLAINFtELO 
PRINCETON  WATER  WORK 

R I NGWOOD 

RUTGERS  MICRO-MET    sT 

SEABROOK    FARMS 

SHILOH 

somerville 
split  rock  pond 
springfield 
sussex  1  se 
toms  river 
itrenton  w8  city 
tuckerton 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 
WATCHUNG 


WER 


VIL 


EST  WHARTC 
WOODCLIFF  I 
WOODS TOWN 


BURLINGTON 
CAHDEN 
WARREN 
WARREN 


CUMBERLAND 
SOMERSET 
MORR [ S 


MERCER 
OCEAN 
PASSAIC 


MORRIS 
BERGEN 
SALEM 


75  11 
79  12 
74    24 


OBSERVER 


JOSEPH 

H.    0AARI5.    Ill 

AIHEB    BUREAU 

M.    AHLOUIST 

ACK    WATtR    CO. 

ST,    MA 

NEWTON 

W7R.    *    SHR.COIW. 

NEWARK 

WATtR    DIPT, 

DAN   A. 

COUCMLIN 

OEL 


HIO 


PHILIP    t.    MARUCCI 
CAMDEN    COUNTY    PLNG    BO. 
TOWN   or    PMILLIPSBURG 
JOINT    TOLL    ORIOGE    COMH, 
MRS    VIVIAN    SCHERER 
PRINCETON   WATER    C0> 
RAHWAY    VALLEY    SCW   AUTH 
NO.    JERSEY  WTR.    SUPPLY 
RUTGCRS    UNIV 
SEABROOK    FARMS    CO. 


EVER! 


OlCi 


NSON 


E.  HAVER 
JERSEY  CITY 
UNION    COUNTS 


U.S.    WtAlHEf    BUREAU 
THOMAS    SMITH 
WATER    SUPPLY    COMM. 
UNION    COUNIY    ENGINEER 
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'eather  Bureau  State  Cllmatologlet  ,  Departmenl  of  Meteorology,  College  o(  Agriculture  and  Enviroomental  Science, 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otJ 
are  the  sums  of  the  negative  depart 
«nd  speeds  divided  by  the  number  of  observations, 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  sts 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Burea' 
tion"  table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and 


ttme.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  lime.  Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
AA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.  m. .  E.  S.  T.  Data  tn  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
te the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  ere  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


"Evapontlon  and  Wind"  1 


Ma«  and  MIn  In  "Evaporation  and  Wind"  table 


are  taken  from  different  points 


Entries  of  snowfall  li 


"Climatologlcal  Data" 


,  the  "Snowfall  a 


1  apparent 

d  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowtt 


NORMALS  for  all  sUtions  are  cllmalological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  becune  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES        Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  S5W.  indicate  distance  in  miles  and  direction  from 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  dati 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  toUls  may  be  found  tn  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  PrecipiUtlon"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall  and  Snow 
No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

4      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
-M-      Highest  observed  one  minute  wuidspeed.     This  station  is  not  equipped  with 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  i£  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  fUil  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,    using     a   ratio  ot 


e  Station  Index. 


.  le: 


e  for  a 


essentially  a 


than  10  days  record  is  m 
te  but  may  vary  slightly  f 


very  10  inches  of  new  snowf; 
».     See  "Daily  Temperature" 


E  from  recording  gage.      (Thesi 

T     Trace,  an  amount  toe  small  to  measure. 

V     Includes  total  tor  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values 
"Climatologlcal  Data"  buUetm  they  are  from  a  separate  ni 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowt&ll  and  Snow  on  Ground^'  table.    Omission  of  data  in 

J  "Supplemental  DaU"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  n 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  c 

f  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located 


for  detailed  dally  rec 
published  Uter  in  Hourly  PreclpiUtloi 


Degree  day  data,  if  can 


eans  observation  r 
few  feet  above  so 


Stations  appearing  in 
General  weather  cone 


e  Indei 


L  for  whl 


,er  conditions  in  the  U.    S.    for  each  month  are  described  in  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and  STORM  DATA,   all 
obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.   C.   20402. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevaUona,  exposure,  etc. ,  of  subsUUons  through  1955  may  be  found  in  the  pubUcatton  "Substation  History"  for  this  State,  price  15  cents.     Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  sUtions  may  be  found  In  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal  DaU,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  a 


e  Superintendent  of  Doci 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


THE  LIBRARY  OF  THE 
NIAY  16  1956 
llNiVERSIYOEiLUNOIS 


HIGHEST    TEMPERATURE,  60°    ON    THE    13TH    AT    3    STATIONS 

LOWEST    TEMPERATURE,      -14      ON    THE    8+    AT    2    STATIONS 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,     5.21     INCHES    AT    JERSEY    CITY 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,     2.04    INCHES    AT    BLACKWELLS    MILLS 

GREATEST   ONE-DAY    PRECIPITATION,     3.10    INCHES    ON   THE    13TH    AT    BELMAR    2    SW 

GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL,  23.1     INCHES    AT    MANVILLE 

GREATEST    REPORTED   DEPTH   OF   SNOW   ON  GROUND,      33    INCHES    ON   THE    3+   AT   WEST    WHARTON 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    ON    PAGE     14 


DAILY  PRECIPITATION 
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PHILLIP5BURG 

■ 

• 

• 

.49 

1.68      .09      .29 

.03 

.07 

•  86 

.09 

PHILLIPSBURG    BRIDGE 

3,79 

.17 

.30 

.82    1.38 

•  08 

1.00 

PLAINFIELO 

4.60 

.14 

.13 

.10 

2,18 

.39 

T 

.36 

•  86 

.44 

RAHMAY 

4,32 

T          .09 

.02 

.04 

2.22 

.40 

T 

.2S 

.63 

.67 

RINGWOOO 

3,30 

.19 

.06 

.03 

.62    1.07 

.12 

.13 

1.14 

SOMERVILLE 

4,00 

.24 

.06 

2.U       .04 

.36 

T 

•  z« 

.7T 

.16 

SPLIT    ROCK    POND 

2.99 

.17 

.03 

.69    1.14 

.08 

•  92 

SUSSEX    1    SE 

2,ao 

.10 

,06 

.12 

.23    1.21 

.04 

.20 

.01 

•  80 

•  03 

WANAQUE    RAYMOND    DAM 

3,74 

.la 

,06 

.02 

.33    1.94 

.06 

.30 

U23 

WERTSVILLE 

3,99 

.20 

.18 

.02 

.12 

.72    1.21       ,01 

.07 

.27 

.01 

•  76 

•  02 

WEST    WHARTON 

3.61 

.17 

.09 

T 

.10 

T           .29    1.99      T 

.02 

.39 

T 

Ul> 

•  04 

WOODCLIFF   LAKE 

4.49 

.19 

.03 

1.97 

.39 

.99 

•  49 

.99 

SOUTHERN                             02 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

9.17 

.03      .16 

.08 

.04 

.01    2.98 

.40 

T 

.04 

.86 

•  12 

.89 

AUDUBON 

9.04 

T          .99 

.10 

2.40 

.31 

.10 

T 

.70 

•  50 

•sa 

BASS   RIVER   ST   FOREST 

3.84 

.16 

.26 

•         2.10 

.06 

.27 

•  99 

BELLEPLAIN    5T    FOREST 

3.61 

.17 

.19 

.04 

2.14      .21 

.40 

.02 

T 

.36 

•  32 

BURLINGTON 

D    4.92 

D    .10 

.3^ 

.07 

1  2.49      .06 

.34 

.01 

.19 

•  76 

.26 

CANTON 

2.99 

.11 

.19 

'      .79      .33 

.03 

.09 

.02 

.13 

,98 

CHAT5W0RTH 

♦.27 

.16 

.22 

.02 

2.00      ,42 

.39 

.06 

.29 

.72 

.07 

FORTESCUE 

3.79 

.10 

.10 

.10 

1.20       ,77 

.16 

.39 

.19 

•  SO 

FREEHOLD 

4.60 

.14 

.13 

.03 

2.40      ,23 

.42 

.09 

.20 

.90 

.10 

GLASSBORO 

♦  .27 

.12      ,10 

,08 

.09 

.131    1.97 

.23 

.09 

.10 

.87 

.21 

.76 

HAMMONTON    2    NNE 

)    3.69 

.23 

.29 

.03 

1.06   1.22 

.07 

•  IS 

D 

.10 

D    .5» 

HIGHTSTOWN    I    N 

4,39 

.19 

.20 

.oa 

2.11       .14 

.38 

.09 

.29 

.90 

.11 

INDIAN   HILLS    2    W 

♦.14 

.19 

.la 

.03 

1.97      .09 

.32 

•  02 

,06 

l.Or 

.2! 

HAYS   LANDING    1    W 

3,91 

.19 

.18 

T 

T 

1.78      .47 

.06 

.94 

.03 

.86 

HILLVILLE 

4,16 

.10 

.09 

.02 

.  2.04 

.32 

T 

.74 

•  06 

.SI 

MILLVILLE    FAA   AIRPORT 

♦.73 

.10      .13 

.08 

T 

.07 

.03>  2.O0 

.39 

•  07 

•  03 

.76 

.06 

1.09 

MOORE  STOWN 

♦,29 

.19 

.29 

T 

.03 

T            .39    2.09 

.10 

.22 

•  04 

1.02 

T 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

3.93 

.14 

.10 

•  09 

2.20      .20 

•  39 

T 

.08 

.76 

.09 

NEW    MONMOUTH 

♦  .79 

.19 

,08 

2.44      ,28 

.36 

T 

T 

.09 

1,33 

.06 

PEHBERTON    3    E 

♦.33 

.la 

.20 

.03 

2.17      .09 

.33 

.02 

•  09 

.39 

•  7f 

,16 

PENNSAUKEN 

♦.92 

.17 

.28 

T 

.07 

1.43    1.02 

.19 

.22 

.03 

T 

1*1' 

PRINCETON   WATER    WORKS 

♦.77 

.oa    .14 

.06 

.10 

1  2.19 

.42 

.03 

.82 

•  23 

•  T^ 

SEASROOK    FARMS 

3.16 

.16 

.11 

T 

.09 

.Oil                1.97 

.08 

.24 

.02 

.02 

•  90 

SHILOH 

3.31 

,20 

.09 

.06 

1.41       .06 

.31 

.10 

.37 

.37 

•  34 

TOMS   RIVER 

♦,37 

.10 

T 

2.10      .49 

.39 

T 

.01 

.39 

•  7» 

•  21 

TRENTON    WB   CITY                        R 

9,16 

.09      .19 

.16 

.09 

T         2.49 

.34 

.03 

1^00 

•  27 

•  62 

TUCKERTON 

♦,3a 

.22 

.18 

T 

2.34      .04 

.36 

T 

T 

.01 

.93 

•  43 

•  27 

WOODSTOWN 

3,^6 

.24 

.13 

.06 

.02    1.33      .09 

.26 

T 

.13 

.70 

•  20 

.3^ 

•         •        • 
COASTAL                            03 

ATLANTIC    CITY                             R 

♦,a^ 

.03      .16 

,08 

.02 

.011  2.39 

.41 

.01 

.04 

.79 

•  08 

.86 

BELMAR    2    SW 

3.ao 

T 

.10 

3.10                 T 

.90 

T 

•  10 

CAPE   MAY    3    w 

> 

■ 

.27 

.02 

.Oi   1.83      .17      .01 

.39 

.10 

.14 

T 

.38 

•  91 

.09 

LONG    BRANCH    2    N                        R 

♦  .90 

.17 

.03 

T 

2,63      ,13 

.32 

.01 

•  01 

.90 

U23 

.07 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.H.) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Numbei  of  day*  with  precipitation 

111 

1 

Station 

*»  +* 

3   0) 

to  h 

91  -H 

OS  O 

c 
*->  © 

11 

DD  CO 
0 

c 

• 
> 
< 

1  . 
■21 

« 

0     a 
s    J 

• 
ll 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM          7    AM          1     PM          7    PH 

1 

8 
1 
3 

9 
A 

I 

§1 

1 

111 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 
ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 
NEWARK   we    AIRPORT 
TRENTON   WB    CITY 

31 

31 

4.7 

5.0 

10*9 

11.6 

37++ 
44 
28++ 
30 

18 

S 

29 

NW 

13 
13 
21 
17 

81 
69 

81 
70 

59 
58 

73 
61 

1 
0 
0 

1 

5 

7 
4 
3 

3 
2 
3 

4 

2 
2 

2 
1 

0 

0 

1 
1 

1 
1 

0 

1 

12 

12 
10 
11 

56 

61 

6.6 

6.2 
5.9 

S««  R«ler0Dc»  Notes  Following  SUHod  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEV 
FEBRUARY  1966 


Day 

ol  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

J 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

•   ■   • 
NORTHERN            01 

BEluIDEdE 

MAX 

2<. 

33 

32 

35 

36 

32 

28 

25 

39 

42 

46 

46 

62 

42 

51 

44 

36 

35 

42 

36 

23 

35 

18 

44 

37 

42 

45 

*5 

)1.0 

MIN 

■) 

1<. 

23 

3 

2 

4 

-  4 

-  4 

9 

16 

33 

30 

30 

35 

32 

26 

27 

16 

15 

4 

4 

1* 

20 

26 

27 

30 

19 

17 

IT. I 

800NT0N  I  SE 

MAX 

2» 

32 

33 

37 

33 

32 

28 

28 

41 

41 

48 

52 

54 

48 

49 

44 

36 

34 

41 

34 

22 

34 

41 

36 

40 

42 

47 

98.3 

Mm 

U 

12 

23 

13 

14 

10 

-  I 

1 

13 

16 

35 

28 

29 

35 

30 

27 

26 

19 

20 

4 

7 

11 

23 

28 

30 

21 

23 

18.8 

CANOE  BROOK 

MAX 

25 

33 

33 

38 

34 

35 

32 

31 

43 

40 

49 

51 

65 

47 

51 

51 

37 

36 

43 

35 

24 

34 

40 

36 

40 

44 

48 

39.4 

MIN 

li 

20 

26 

5 

7 

10 

.  8 

2 

8 

15 

36 

28 

32 

35 

30 

29 

26 

18 

25 

5 

10 

19 

2* 

26 

30 

27 

29 

19.5 

charlctteburg 

MAX 

23 

32 

33 

33 

30 

29 

27 

35 

43 

40 

49 

63 

62 

47 

49 

41 

36 

30 

39 

30 

20 

29 

39 

36 

38 

40 

49 

37. 0 

MIN 

1  3 

19 

21 

13 

14 

9 

-10 

-  9 

6 

13 

34 

29 

29 

33 

29 

25 

24 

20 

19 

1 

2 

14 

19 

24 

28 

21 

22 

17.1 

ELIZABETH 

MAX 

32 

33 

38 

35 

37 

31 

34 

43 

42 

48 

52 

68 

60 

66 

49 

40 

41 

44 

43 

32 

34 

36 

42 

40 

44 

48 

42 

61.6 

MIN 

16 

2<. 

28 

20 

72 

U 

6 

22 

18 

29 

39 

31 

37 

39 

33 

JO 

26 

20 

27 

6 

10 

24 

29 

32 

32 

25 

32 

24.8 

ESSEX  FELLS  5ERV  BlDG 

MAX 

28 

33 

33 

36 

33 

33 

29 

28 

40 

42 

48 

53 

53 

47 

50 

45 

36 

35 

42 

32 

22 

38 

41 

35 

40 

43 

41 

38.3 

MIN 

18 

16 

26 

12 

14 

7 

I 

9 

15 

19 

32 

32 

34 

35 

30 

28 

28 

20 

24 

4 

8 

16 

25 

30 

30 

18 

30 

20.5 

FLEHrNGTON  1  NE 

MAX 

22 

30 

32 

35 

31 

30 

26 

32 

43 

43 

48 

62 

63 

61 

51 

46 

37 

34 

44 

36 

23 

32 

43 

33 

40 

42 

46 

38.3 

MIN 

i 

U 

26 

I 

•^ 

.  1 

-  2 

6 

7 

17 

34 

29 

30 

37 

31 

29 

26 

14 

16 

6 

6 

18 

26 

28 

31 

16 

23 

18.0 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

22 

26 

26 

30 

35 

40 

28 

26 

37 

38 

46 

60 

48 

38 

43 

37 

32 

28 

35 

25 

26 

24 

37 

32 

33 

37 

42 

34.1 

Mm 

5 

11 

12 

9 

10 

2 

1 

7 

15 

22 

30 

32 

26 

27 

22 

13 

14 

10 

10 

-  9 

-  8 

-  3 

IS 

26 

20 

16 

26 

13.6 

JERSEY  CITY 

MAX 

33 

32 

36 

33 

33 

31 

31 

39 

38 

46 

53 

54 

61 

62 

46 

40 

37 

44 

36 

23 

32 

39 

36 

39 

42 

45 

49 

39.6 

Mm 

IS 

27 

30 

26 

20 

20 

15 

22 

25 

32 

40 

40 

40 

39 

34 

34 

26 

23 

21 

8 

19 

24 

31 

32 

32 

34 

35 

27.8 

LAHBERTVILLE 

MAX 

31 

31 

37 

33 

33 

29 

28 

43 

44 

60 

60 

63 

44 

52 

47 

38 

38 

46 

41 

33 

33 

39 

37 

42 

44 

47 

41 

40.2 

Mm 

U 

22 

26 

5 

12 

4 

5 

14 

U 

35 

42 

31 

34 

38 

31 

31 

30 

16 

28 

7 

16 

22 

28 

31 

30 

18 

31 

22.6 

LAYTON  2 

MAX 

29 

33 

33 

37 

36 

33 

28 

31 

45 

43 

4P 

62 

63 

39 

50 

43 

36 

33 

40 

33 

21 

29 

43 

37 

♦0 

43 

50 

38.3 

Mm 

9 

16 

21 

-  1 

4 

-  3 

•  14 

-12 

5 

8 

20 

28 

26 

33 

28 

26 

20 

6 

8 

-  3 

-  2 

15 

22 

25 

30 

12 

17 

13.1 

LITTLE  FALLS 

MAX 

28 

36 

35 

40 

36 

37 

34 

36 

46 

45 

52 

50 

57 

50 

54 

46 

40 

36 

44 

35 

23 

36 

43 

38 

43 

46 

51 

61. '6 

Mm 

U 

23 

26 

19 

21 

14 

4 

12 

16 

24 

37 

31 

35 

37 

32 

28 

28 

23 

24 

7 

15 

22 

26 

30 

32 

23 

32 

23.5 

LONG  VALLEY 

MAX 

23 

31 

32 

36 

32 

32 

27 

26 

41 

40 

48 

53 

61 

47 

49 

43 

36 

34 

41 

33 

21 

32 

40 

35 

40 

42 

46 

37.4 

Mm 

U 

16 

23 

U 

12 

10 

-  7 

-  6 

8 

14 

34 

29 

32 

35 

30 

27 

25 

17 

16 

3 

11 

16 

23 

27 

29 

22 

22 

18.4 

MORRIS  PLAINS  1  tr 

MAX 

23 

30 

30 

34 

31 

31 

28 

26 

40 

39 

47 

63 

63 

42 

60 

45 

37 

34 

41 

33 

22 

32 

40 

34 

39 

42 

47 

37.2 

Mm 

12 

16 

23 

20 

17 

5 

-  4 

.  3 

10 

15 

30 

30 

32 

35 

30 

27 

26 

17 

18 

4 

6 

16 

22 

26 

30 

26 

30 

19.0 

NEWARK  mB  AIRPORT 

MAX 

32 

33 

36 

33 

33 

30 

30 

38 

39 

47 

53 

66 

65 

61 

47 

40 

36 

44 

39 

24 

33 

39 

36 

40 

43 

45 

49 

40.1 

Mm 

18 

26 

28 

25 

20 

15 

14 

23 

25 

34 

37 

33 

18 

40 

33 

31 

27 

23 

18 

7 

17 

24 

30 

30 

32 

28 

34 

26.3 

NEKTON 

MAX 

19 

30 

29 

36 

32 

30 

22 

26 

36 

43 

48 

64 

61 

41 

49 

42 

36 

31 

40 

26 

20 

29 

40 

37 

38 

42 

48 

36.1 

Mm 

U 

13 

21 

-  2 

c 

0 

-12 

-  8 

4 

10 

34 

28 

30 

35 

30 

28 

25 

22 

20 

3 

5 

16 

26 

27 

29 

20 

23 

16.6 

PATERSON 

MAX 

25 

33 

35 

34 

36 

36 

32 

35 

42 

43 

52 

66 

68 

50 

53 

47 

40 

37 

44 

36 

24 

33 

40 

38 

41 

47 

51 

60,6 

Mm 

13 

19 

24 

23 

24 

15 

7 

14 

21 

25 

40 

36 

37 

37 

36 

29 

29 

24 

25 

6 

e 

17 

30 

30 

32 

27 

34 

24.5 

PHILLIPSBURG 

MAX 

32 

33 

36 

37 

29 

32 

32 

39 

43 

47 

52 

54 

46 

62 

51 

42 

38 

46 

43 

26 

33 

37 

42 

40 

45 

47 

46 

41.0 

Mm 

10 

22 

24 

5 

19 

8 

4 

14 

12 

15 

36 

30 

33 

38 

30 

28 

21 

18 

24 

5 

16 

22 

29 

30 

32 

20 

32 

21.5 

PLAINFIELD 

MAX 

31 

33 

38 

34 

36 

30 

30 

4l 

42 

47 

60 

56 

62 

52 

48 

38 

37 

46 

40 

27 

36 

40 

35 

41 

45 

48 

49 

40.9 

Mm 

16 

24 

27 

13 

If 

12 

4 

20 

15 

27 

3P 

33 

36 

40 

33 

30 

29 

18 

27 

7 

16 

22 

27 

32 

32 

22 

31 

23.9 

SOMERVILLE 

MAX 

30 

34 

36 

33 

33 

28 

29 

39 

42 

48 

49 

53 

60 

61 

47 

36 

36 

44 

39 

29 

33 

39 

41 

35 

41 

44 

46 

40 

39.4 

Mm 

17 

23 

25 

7 

13 

6 

0 

15 

12 

32 

37 

33 

33 

39 

33 

30 

23 

16 

26 

6 

17 

21 

20 

26 

32 

31 

20 

31 

22.4 

SUSSEX  1  SE 

MAX 

24 

32 

30 

35 

33 

32 

32 

24 

32 

42 

45 

51 

62 

42 

48 

41 

36 

31 

39 

26 

20 

29 

30 

39 

35 

36 

42 

46 

35.9 

ft    «    • 

Mm 

10 

15 

18 

-  4 

-  2 

5 

-14 

-14 

-  1 

7 

31 

26 

27 

32 

28 

24 

23 

16 

16 

-  I 

0 

14 

16 

20 

23 

28 

11 

13 

13.1 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  W6  AP 

Myx 

26 

33 

31 

30 

21- 

24 

28 

37 

39 

47 

69 

57 

55 

52 

50 

43 

40 

46 

37 

20 

29 

39 

39 

36 

42 

45 

46 

53 

39.6 

Mm 

10 

2C 

13 

6 

8 

0 

12 

12 

5 

32 

40 

35 

40 

38 

34 

33 

19 

14 

20 

0 

12 

15 

17 

22 

33 

29 

22 

34 

20,6 

AUDUBON 

MAX 

32 

31 

39 

■  36 

34 

32 

30 

41 

44 

66 

64 

55 

60 

53 

51 

40 

40 

42 

43 

26 

34 

42 

43 

33 

43 

46 

50 

54 

62,3 

Mm 

16 

23 

25 

16 

23 

18 

19 

23 

19 

36 

26 

33 

31 

39 

36 

32 

26 

20 

20 

12 

18 

23 

25 

26 

32 

30 

26 

36 

25.4 

8ELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 

32 

35 

37 

36 

36 

32 

31 

44 

46 

66 

56 

58 

59 

68 

52 

48 

42 

45 

42 

35 

33 

40 

43 

37 

44 

45 

49 

50 

63.5 

Mm 

17 

24 

28 

8 

le 

6 

17 

25 

8 

31 

42 

38 

41 

32 

34 

34 

32 

17 

28 

6 

17 

18 

19 

25 

32 

30 

21 

32 

24.3 

BURLINGTON 

MAX 

29 

33 

38 

34 

30 

32 

29 

40 

44 

54 

65 

52 

60 

68 

57 

46 

40 

45 

41 

35 

36 

38 

42 

38 

44 

46 

48 

44 

42.4 

Mm 

18 

24 

26 

19 

20 

12 

13 

23 

20 

35 

45 

32 

34 

40 

36 

31 

33 

23 

31 

6 

17 

26 

26 

25 

33 

36 

26 

34 

26.8 

CHATSbORTH 

MAX 

30 

32 

36 

34 

32 

30 

32 

42 

47 

67 

69 

57 

58 

57 
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45 

42 

46 
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37 

33 

41 

42 
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Mm 

13 

21 

27 

1  1 

17 

9 

2 

IE 

8 

32 

43 

29 

38 

39 

32 

32 

30 

14 

30 

4 

12 

11 

18 

25 

31 

26 

19 

32 

22.3 

FREEHOLD 
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31 

31 
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31 

31 

28 

30 

39 

46 

63 

53 

54 
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39 
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42 
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41 
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22 
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17 

ft 
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17 
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31 
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39 
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29 

19 

30 
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31 
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23 
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23.8 
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26 

29 

32 

36 
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38 

43 

66 
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53 
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52 

48 

40 

37 

45 

43 

23 

31 
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32 
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MAX 
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32 
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42 

47 

67 
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46 

46 
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33 

41 

42 
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42 

46 

53 
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32 
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29 

33 
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30 
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39 

47 

57 

66 

66 
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27 
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42 

44 

63 

59 

56 

68 

53 

49 

42 

41 

46 

45 

26 

33 

39 

42 

35 

45 

44 

50 

61.3 

Mm 

!<. 

20 

23 

10 

16 

10 

13 

21 

16 

20 

38 

34 

36 

38 

35 

32 

32 

20 

23 

7 

10 

21 

23 

27 

29 

28 

26 

31 

23.3 
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46 
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29 

32 

35 

33 

30 

27 

29 

40 

44 

55 

64 

54 

59 

52 

50 

39 

39 

44 

41 

22 

32 

40 

43 

32 

40 

43 

49 

55 

60.8 

Mm 

18 

22 

20 

18 

If 

13 

17 

20 

16 

36 

40 

32 

40 

36 

34 

32 

21 

20 

14 

5 

17 

22 

23 

28 

31 

31 

23 

35 

26,3 

NE«  BRUNSWICK  EXP  5TA 

MAX 

30 

31 

36 

33 

32 

31 

28 

40 

40 

49 

52 

56 

62 

57 

49 

42 

36 

45 

42 

34 

32 

39 

41 

39 

40 

44 

45 

41 

60,6 

Mm 

18 

23 

27 

16 

20 

11 

5 

20 

16 

32 

42 

30 

36 

40 

36 

)0 

29 

20 

27 

6 

17 

20 

2i 

27 

32 

32 

25 

33 

26.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERbEV 
FEBRUARY  1966 


StaUon 

Day  of  Month 

0 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 
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MAX 

Mm 

30 
14 

29 
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14 
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26 
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54 
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25 

44 

32 
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31 
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17 
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39 
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37 
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43 
31 

41 

30 
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22 

45 
31 
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33 
16 
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20 
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23 
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23 
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26 
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17 
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32 

50 
39 

61 
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33 

45 
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30 
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6 

30 
16 
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26 

40 
32 

43 
28 

42 
23 
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34 

68 
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41 

47 
34 

38 
30 

39 
28 

45 
24 

39 
13 

23 
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31 

18 
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24 

40 

26 

33 
29 

40 
31 

43 
30 

47 
28 

53 
35 
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36 

14 

35 

15 
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31 
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22 

42 
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59 
39 

59 
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51 
39 

54 
39 

51 
37 

41 
34 

42 

30 

46 
15 

38 
29 

31 
5 

33 
15 

42 
17 
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19 

34 
24 

44 
33 

44 
30 

45 
23 

45 
32 

41.5 
23.8 
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17 

32 
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27 

34 
12 

29 

15 
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13 

38 
21 

43 
13 

53 
34 

53 
42 

53 
31 

58 
40 

55 
39 

50 
36 

45 
32 

40 

31 

45 
20 

43 
36 

39 
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31 
18 
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22 

42 
25 

33 
28 

42 
32 

45 
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48 
23 
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35 
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COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY 
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Mm 

30 
18 

33 
25 
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21 
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21 

29 

14 
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21 

37 
25 

40 
22 

47 
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53 
41 

37 

51 
39 

63 
40 

50 
38 

43 

36 

42 

30 

40 
30 

40 
28 

28 
12 

32 

21 

41 

23 

37 

27 

37 

31 

43 
34 

46 
32 

46 
29 

51 
38 

40.4 
28.1 

CAPE  MAY  3  M 
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Mm 

35 
23 

35 
21 

36 
23 

29 
20 

31 
23 

36 
24 

41 
17 

43 
32 

51 
3F. 

52 
34 

51 

40 

53 
37 

49 
3f 

43 
3b 

41 
33 

43 

26 

42 

34 

37 
12 

33 
7i 

37 
20 

39 
22 

35 
25 

42 

26 

42 
32 

43 
32 

45 
30 

40.9 
27.7 

LONO  BRANCH  2  N 

MAX 

Mm 

30 
17 

32 
23 

36 
28 

33 
17 

32 
22 

29 

15 

30 
10 

38 
21 

39 
19 

50 
32 

54 
42 

55 
32 

52 
37 

64 

40 

47 

34 

40 

40 
31 

44 
21 

42 

30 

32 
9 

33 

17 

38 
23 

39 
26 

35 

27 

40 
31 

43 
32 

48 
27 

41 
33 

40.2 
26.0 

I 
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-  12    - 


Recipients  of  Environmental  Data  Service 
and  Weather  Bureau  Publications 

Beginning  early  in  1966  the  organization  titles  of  our 
publications  were  changed.  This  change  in  organization 
titles  ^111  not  affect  the  publication  title  and  series 
numbering.  These  items  v/ill  continue  vidthout  change,  so 
that  it  will  not  be  necessary  for  you  to  set  up  new  files 
or  new  card  catalog  entries. 

The  change  in  organization  titles  was  made  necessary  by 
the  consolidation  of  the  Weather  Bureau,  Coast  and  Geodetic 
Survey,  and  Central  Radio  Propagation  Laboratory  of  the 
National  Bureau  of  Standards  into  a  single  organization 
known  as  Environmental  Science  Services  Administration. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

NEW  JERSEY 
FEBRUARY  1966 
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11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29  30 

31 

1 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  «  X 

1  INCH 

MAX 
MIN 

30 
30 

31 
29 

31 
30 

31 
30 

31 
28 

31 
30 

31 
29 

31 
30 

31 
30 

31 
31 

33 

31 

39 
32 

41 
35 

: 

40 

35 
34 

36 

34 

34 
31 

32 

31 

32 
31 

31 
31 

31 
30 

33 

31 

31 

31 

34 
31 

34 
34 

36 
33 

3S 

34 

34.1 
32.3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

30 
30 

31 
29 

31 
30 

31 

30 

31 
28 

31 
29 

31 
30 

31 

31 

31 
31 

31 
31 

33 
31 

39 
32 

40 
35 

I 

40 

35 
33 

36 
33 

33 
32 

32 

31 

33 
31 

31 
31 

31 
30 

33 

31 

31 
31 

34 

31 

34 
34 

34 
34 

38 
34 

33.8 
32.3 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

32 
31 

32 

31 

32 

31 

32 
31 

32 
29 

33 
31 

32 

31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

36 

32 

36 
35 

- 

39 

37 
34 

36 
35 

34 
32 

35 

33 

33 
32 

32 

32 

31 

31 

32 

31 

33 
31 

34 
33 

34 
34 

35 
33 

37 
35 

33.5 
32.8 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

32 
32 

32 

30 

32 
31 

32 
32 

32 
29 

33 

31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

35 
32 

35 
35 

I 

36 

37 
35 

36 
35 

35 
33 

35 
34 

34 
33 

33 

32 

32 
32 

32 

32 

33 
32 

35 

33 

35 

34 

35 
35 

36 
3$ 

34.5 
33.5 

15  INCHES 

MAX 
MIN 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
31 

34 
32 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

- 

37 

37 
36 

37 
36 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

11 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

36 
34 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

35.7 
35.3 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

36 
36 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
34 

35 

35 

36 
35 

36 
36 

36 
35 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

35 

35 

- 

37 

37 
36 

37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 

37 
36 

37 
36 

36 
36 

38 
36 

38 
38 

38 
38 

38 
3S 

37.2 
37.0 

PLOT  »  2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

30 

30 

30 
29 

31 
30 

31 
30 

30 
30 

30 
30 

30 
28 

30 
30 

30 
29 

31 
30 

31 
30 

42 

31 

41 
36 

- 

47 

34 
30 

42 
32 

32 

31 

43 

31 

31 
30 

31 
22 

36 
23 

39 
26 

33 

30 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

34 
33 

34.8 
29.8 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

30 
30 

30 
29 

31 
30 

31 
30 

30 
30 

31 

30 

30 
29 

30 
30 

30 
30 

31 
30 

32 
30 

44 
31 

42 
36 

- 

45 

34 
31 

41 
32 

32 

31 

42 
31 

31 
30 

30 
25 

32 
25 

35 
28 

33 
30 

33 
33 

33 
33 

33 

33 

35 
33 

34.0 
30.5 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

30 
29 

31 
30 

31 
30 

31 
30 

32 
31 

43 
31 

40 
35 

I 

43 

33:  33 
31   32 

33 
32 

40 
32 

32 

31 

31 
28 

30 
28 

31 
30 

31 
31 

33 
31 

33 
33 

34 
33 

35 

33 

33.0 
30.8 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

31 
31 

32 
30 

31 
31 

31 
31 

31 
31 

32 

31 

32 

31 

31 
31 

31 

31 

32 

31 

33 

31 

37 
32 

35 
35 

- 

40 

37 
33 

35 
32 

35 

34 

36 
33 

33 
32 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

34 
32 

34 
34 

34 

34 

35 

34 

33.9 
32.5 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

KENTUCKY  BLUEGRASS. 


PLOT  *1  -  SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE i   LOAM.   GROUND  COVER i 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUND  1   FLAT.   SOIL  TYPE i 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


GROUND  COVER  I 


INSTRUMENTATION 


INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


This  was  the  first  month  in  more  than  a  year 
with  above  normal  precipitation  throughout  the 
State.  The  rainfall  on  the  13th  was  the  heaviest 
24-hour  precipitation  in  New  Jersey  in  more 
than  6  months. 

After  9  consecutive  months  of  extreme  drought, 
northern  New  Jersey  is  no  longer  in  the  extreme 


drought  category,  but  is  still  classified  as  a 
severe  drought  area.  This  was  the  54th  consecu- 
tive month  of  drought  for  northern  New  Jersey. 

Southern  New  Jersey  has  had  7  consecutive  months 
of  extreme  drought,  while  the  Coastal  Division  of 
the  State  experienced  its  4th  straight  month  of 
extreme  drought  conditions. 


Donald  V.  Dunlap 

ESSA  Weather  Bureau  State  Climatologlst 

Department  of  Meteorology 

College  of  Agriculture  and  Environmental 

Science 
Rutgers  -  The  State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey  08903 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ATLANTIC 
fATlAHIK 
AlX>U(ION 
BASS    MlVt 


•ILVIDdtl 
«C«ltAltP»VILLt    2    E 
•(.ACKMCt.).}    nllLi 

•OONTOM    1    SC 
BOUNO    BROOK    t    W 
BRAltCHVILLC 
BUtlLtlMTON 
CANIMCAR   OCSCRVOKI 
CJkWOC    «KOCH( 


CAPt    I 


1    M 


CLINTOM 

EiiZAeetN 

ESSEX   rCLLS   SE*>v   BLOC 

FtENlMGTON  1  NE 
FORTEJCUt 

'  ritC£HOi.c> 

fiLASSeORO 
j  ORCENWOOD   LAKE 

' HAW40NT0N  1  NNE 
I  HIGH  PO\M1  PARK 
MlGHTSTOWN    1    N 


MARLdORO    SCS 
MARLTON    1    M 

MAYS    LANOIHG    1    1 


0100   Oi  tlRUM 

0>11    03  ATLANTIC 

OyjV  03  ATLANl IC 

OlM    01  CAHMN 

OM*    02  SuRLINGtOI 

0»»0    Oi  CAP!    MAT 


0«»I|  01    SOMERSET 

'  0*0T    01    NORRIS 
0*2T'  01    SOMERSET 
0«TI   01    SUSSEX 
1211    02    SURLIN&TON 
1)2T   01,  SUSSEX 

t))^  01  E&SEx 

1)A>   02    SALEM 
1>51    0)   CAPE   MAY 
IftTjl  Oil  ESSEX 
1M2|  02    SALEN 

i  ISSI    01    PASSAIC 

l^VBj  02.  BURLINCTON 
!  1T»»|  01    MUMEROON 


1102  Oi  CUM8ERL* 
JlSl  02  MONHOuTt 
02    &LOUCE 


1S16    01 


AK 


36621 02    ATLANTIC 
,  3»J5    01    SUSSEX 
I  39S1    02    MERCER 
I *22»    02    BURLINGTON 

*3>9    01    HUDSON 

*63S    01    HUNTER[>0n 
' AT56    01     SUSSEX 
I  40S7;  01]  PASSAIC 
I 49ST    03    MONMOUTH 

900)|  01    MORRIS 


I    01    BERGEN 
.    02    CUMSERL' 
02    CUMBERLi 
'    01    MORRIS 


iT 


•^M  02 
39  17 
>*   2> 

It   »>  I 
3t   >7 

>t   15  I 

*0   0*  I 
60    SO 


10 

40    JJ 

*    61    0« 

2    *0   0» 

61    OT 

•0    69 

S«   2B 

SB   >7 

60   43 

39   91 

61    03 

3«   69 

IC 

60    98 

60    60 

in 

60    »0 

2  39  sa 

8    6t    06 
10    60    33 

1|  40    20 


OBSERVATION 
O     I       TIME  AND 
P     I         TABLES 


6Pi      6P^ 


eCRaEN   COUNIT    ENaiNCERI 
U*S*    HEATHER    DURCAU 
JTAIE    MARINA  I 

IRVIN    J.    NTOREN 
N.J.    FORlSIRt    SERVICE 
B^LLEPLAIN    STATE    TORtiT 
WALTER    J    SCHAnCK 
CLEMENT    HAUPT  , 

8CRMAR0S    HATER    COMPANY 
HENRY    M.    MILLER  i 

JERSEY    CITT    HATER    HOHXS 
AMERICAN    CVANAMID    CO. 
ALBERT    M.    DAVENPORT 

NEHARI^    I 

commonhealtm  ma 
gertrude  s.  wili 

N.HEST    HAGNESITI 
J.    A.    PLUNKETT 
C    H    THORNTHHAITI 


SSOC 


nehark  hater  DE 
earl  m.  kerchne 

ANpREH    F    OROPPE 
UNION    CO*    PARK 
BOROUGH    ESSEX    f 
DONALD    VOUNC 
JOHN    LOPER 

FRANK    J.    MOPEAU  , 

GLASS60R0    STATE    COLLEGE 
GEOROE    T.    WIGOINS 

W*    HUBBARD    PARKHURST         | 
N.    J.    DEPT.OE    CONS.  , 

JAMES    R.    PtCKEKlNO  i 

EDWARD    ENTWISTLE  I 

JERSEY    CITY    WATER    OEPT , 
E.    E.    CASE 
CHARLES    KOONS 
PASSAIC    VLY.    HTR.    COHM, 
WILBUR    P.    LAFAYE 
MRS.    ALICE    A.    MOLZ 

JAMES    LAWTON 

ROBERT  G.  GLASGOW 
j  JOHN  L.  RAOCLIFFE 
;  GEROW    BRILL 

DAVID    r       ""'-"-■ 


I   COUNi 


SIOi 


HOOteSTOHN 

MORRIS    PLAINS    1    W 

NFHARK    WB    AIRPORT 

NEW    BRUNSWICK    EXP    S1A 

NEW    HILFORO 

NEW    MONMOUTH 

NEHTON 

OAK    RIDGC    RESERVOIR 

OLOHUK 

PATERSON 

PEMaERTON    3    E 

PENNSAUKEN 

PMILLtPSBURO 

PHILLIPSBURO    BRIDGE 

PLAINFIELD 

PRINCETON  HATER   WORKS 

RINGWOOO 

RUTGERS  MICRO-MET  STA 

SEABROOK  FARMS 

SHILOM 

SOMERVILLE 

SPLIT  ROCK  POND 

SPRINGFIELD 

SUSSEX   1    SE 

TOMS   RIVER 

TRENTON   WB   CITY 

TUCKERTON 

HANAOUE  RAYMOND  DAM 

WATCMUNG 

WERTSVILLE 
WEST    WHARTON 
WOODCLIFF    LAKE 
WOODSTOHN 


COUNTY 


■URLINOTOn 

HOKRIS 

»SEX 

MIDDLtSei 
SeRGCN 
HONMOUTH 
SUSSEX 

MORRIS 

HUNTERDON 

PASSAIC 


6861  02  BURLINGTON 
6861  02  CAMDEN 
6976,  01  WARREN 
69T9  Oi;  WARREN 
7079'  01  UNION 
7J28;  02,  MERCER 


CUHBERLAl 
SOMERSET 
MORRIS 


Olj  HUNTERDON 
MORRIS 

01  BERGEN 

02  SALEM 


3«   »■ 

60  90 
60  AI 
60  28 
60   97 

60  29 

61  09 
61    02 


60  A2 
60  96 
60   20 


60  IS 
99   96 

61  03 


OBSCnVATlON 
TIME  AND 
TABLES 


J  'd 

SP      9f» 


:f: 


rlLLARO 

H.    GARRIk.    Ill 
I    BUREAU 

IL  CHRIST 


lABuCCt  I 

CAMDEN    COUNTY    PLNG    SO.    ' 
[   TOWN    OF    PHILLIPSBURO 
I  JOINT    TOLL   BRIDGE   CONM.' 
I  MRS    VIVIAN    SCHERER  j 

,  PRINCETON   HATER   CO*  | 

j  RAHWAY    VALLEY    SEW   AUlH 

NO,    JERSEY   WTR.    StPPLV  I 
>  RUTGERS  UNIV  I 

;  SEABROOK   fARMS   CO. 

'  EVERETT    DICKINSON 

I  W.    E.   HAVER 
JERSEY    CITY    0.    P.    W. 

I  UNION    COUNTY    ENGINEER 
MRS.    WILOA    HILLARD  I 

lOMS    RIVER    WATER    CO.         I 
U.S.    WEATHER    BUREAU  ' 

I  THOMAS    SMITH 
WATER    SUPPLY    COMM. 

I  UNION   COUNTY   ENGINEER 

ROBERT    M.    MANNERS 
N.J.    POWER    •    LIOHT    CO. 
HACKENSACK   WATER  CO. 
i  CREAM   VALLEY    DAIRY 


DRAINAGE  CODE:       1-COASTAL      2-DELAWARE      3-CBEAT  EGG  HARBOR 


KENSACK      5-HUDSON 
REFERENCE    NOTES 


-MAURICE      7-MULLlCA      8-PASSAIC      9-RAHWAY 


11-ROCKAWAY 


A<MlUoaal  Infonamtlon  regarding  the  climate  of  New  Jeraey  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  CllmatologlBt,   Department  of  Meteorology,  College  of  Agriculture  and  Environmental  Science, 
Rutgers  -  The  SUte  University,  New  Brunswick,  New  Jersey   08903.  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  NEW  JERSEY". 

DIMENSIONAL  U 


s  of  degrees.    Resultant  v 


QBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  o 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  f> 
tion"  table.    "I^ily  Temperature"  Uble,    "Evsporat 

f  temperature  of  h 


n  and  Wind"  table,  and  s 


kndard  time.  During  the  summer  mon' 
u  and  FAA  stations.  For  these  station 
iwtall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Grt 


some  observers  lake  the  observations  on  daylight  saving  time.  Sn 
ow  on  ground  values  are  at  7:00  a.m. ,  E.  S.T,  DaU  m  the  "Extn 
"  table,   when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  ob! 


wn  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  V 


i  Wind"  Ubie 


Entn 


r  snowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table. 


'  "Seasonal  Snowfall"  table,   include  a 


1  ground  include  s 


"Snowfall  and  Snow 


NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  19SG. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  foUowlng  the  sUtion  name,  such  as  12   SSW.   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  ofllce. 
SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  tor  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  i 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  buUetln. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipkUtion  toUls  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDIC:ATE  THE  FOLLOWING 
-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  PreclpiUtion"  Uble,   "Evaporation  and  V 
No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated 

+4  Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  s 

*  Amount  included  in  following  measurement,  tim 

//  Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  es 

M  CJne  or  more  days  of  record  missing,    if  averagi 


ation  Is  not  equipped  wit: 
distribution  unknown. 


o  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

5  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  d 


have  been  adjusted  to  represent  the 

R      Amounts  from  recording  gage.      (T 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  mea 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AJ 


in  Hourly  Preciplta 


ecord.     Degr. 
kon  Data.) 


J  USED  INDICATE  THE 


AR       ThU  entry  I 


3  column  in  Station  Index 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipit 
"Clinialological  Data"  bulletin  they  are  from  a 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


separi 


C  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  ti^le.    Omission  of  data  in 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  r 

VAB  This  entry  in  time  of  observaUon  column  in  Station  Index  i\ 


e  generally  expost 


■   locate* 


1  few  feet  above  sod-t 


r  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appearing  In  the  Index, 
General  weather  conditions  in  Ui 


changes  in  locatia 


■  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

VEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
n,    D.    C.    20402. 

of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  IS  cents.    Similar 
e  of. Local  Cllmatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

U    S    DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

lOHN   T     CONNOB,   Sicielaiy 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


NEW  JERSEY 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

Precipllatlon 

'J 

1 

1^ 

1 

s 

1 

1 
J 

, 

1 
1 

No.  of  Day* 

1 

Is 

h 

1 
J 

, 

Snow.  SUel 

No.  o(  Day! 

SUSOD 

Max. 

Mln. 

1 

|1 

S8 

• 

£ 

i 

s 

8 
S 

1 
I 

^1 

.=1 

Si 

5> 

s5 

3  o 

■„i 

NORTHERN             01 

SELVIDEBE 
aoONTON  1  SE 
CANOE  SROOK 
CH4RL0TTE8URG 
ELIZABETH 

'.'9. 8 
<>S.'9 
49,6 
46,6 
52.9 

26.5 
29.5 
29.1 
27.1 
31.5 

38.2 
39.2 
39.4 
36.9 
42.2 

-     1.1 

1.9 

1.8 

.3 

1.3 

67 
65 
66 
68 
66 

19 
19 
19 
19 

18 

17 
19 
16 
16 
19 

10. 
17 
9 
17 
28 

828 
794 

788 
»63 
699 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

23 
22 

20 

zz 

16 

0 
0 

a 

2.51 

2.60 
2.62 

3.01 

•  1.57 

•  1.26 

-  1.68 

-  1.46 

.90 
1.14 
1.2C 
1.03 

.80 

1 

T 

T 

.0 

.0 

.0 

T 

1 
5 
0 

2. 

1 

1 

5 

2 
2 

2 
3 

0 

1 

I 
I 

ESSEX  FELLS  SERV  BlDG 
FLEMINSTON  I  NE 
rtlOH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

48.6 
50.5 
<>2.1 
*T.'5 
52.6 

29.1 
29.0 
22. a 
33.8 

30.9 

38.9 
39.8 
32.5 

40.9 
41.9 

-   .3 

1.1 
2.1 

67 

6-^ 
66 
60 
67 

19 

23. 

19 

19 

22 

15 
15 
10 
22 

18 

28 
17 
28. 
28 

9 

BOO 
776 
999 
'39 
710 

0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 

3 
0 
0 

19 
20 
27 
13 

18 

0 

a 

0 
0 
0 

2,77 
1.91 

2.41 

2,10 

-  2.08 

-  1.96 

1.20 
.96 

.71 

.82 

.0 
T 
3.0 
.0 
I 

0 
T 
6 
0 
0 

7. 

1 

2 
I 
3 

2 

1 

0 
0 

0 

LAVTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  I  V 

NEUARK  mS    AIRPORT        R 

48.2 
51.1 

4T.7 
48.0 
49.5 

24.5 
32.0 
27.7 
28.5 
33.8 

36.4 
41.6 

37.7 
38.3 
'1.7 

2.3 

.2 

68 
TO 
65 
65 
66 

19 
19 
19 
19 
18 

12 
22 

18 
18 
22 

9 
26. 
28. 
28. 
26 

878 
718 
839 
821 
717 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

24 
13 
24 
22 
13 

0 
0 
0 

0 
0 

2,51 
2,75 
3,02 

2.66, 
1.12 

-  1.55 

-  1.26 

-  2.97 

.8^ 
1.4L 
1.19 
1.23 

.28 

24 

.4 

.0 
.0 
T 
T 

2 
2 
1 
1 

0 

1 

} 

1 

3 
1 

i 

a 

0 

1 
1 

1 

0 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

BLAINFIElO 

SOMERVILLE 

48.1 
60.5 
53.8 
51.5 
51.1 

27.6 
32.9 
30.5 
31.2 
30.3 

37.9 
41.7 
42.2 

41.4 
40.7 

1.5 
2.2 
3.0 
1.5 
1.2 

68 
69 
68 
69 

67 

19 

19 

19. 

22 

22 

16 
22 
20 
19 
19 

28. 

28. 

10. 

28 

28. 

834 
'14 
697 
724 
744 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

23 

13 
18 

IT 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

2.26 
3.34 
2.25 
1.56 
1.97 

-  1.17 

-  1.11 

-  1.84 

-  2.75 

-  2,00 

.52 

1.65 
.90 
.47 
.83 

25. 

25 

24. 

T 
T 

T 
T 

2 
0 
0 
0 

1 

3 
1 
2 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 

SUSSEX  I  SE 

46.  0^ 

25. OM 

35. 5M 

-  1.5 

65 

19 

16 

28. 

908 

0 

0 

25 

0 

2.63 

-   .57 

1.00 

1 

T 

1 

1 

5 

2 

1 

DIVISION 

39.3 

.7 

2.43 

-  1.67 

.2 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  KB  AP 

AUDUBON 

8ELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CKATSkORTH 

52.5 
54.5 
56,4 
54.7 
55.5 

30,3 
33.9 
31.3 

M 
29.2 

41.4 
44.2 
43.9 

M 
42.4 

,3 

64 
74 
72 
74 
69 

19. 

24 

22 

24 

24. 

17 
24 
15 

16 

17. 
26. 
28. 

28. 

726 
637 
649 

696 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
12 
16 

21 

0 
0 
0 
0 
0 

.70 
1.14 
1.39 

-  3.21 

-  3.03 

24 
24 

1 

24 

1 

T 
T 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
2 
4 

0 
2 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

FREEHOLD 
GLASS80R0 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  flLLS  2  M 

53.0 
54.0 
55,3 

52,9 
53,6 

31.3 

33.5 
32.3 

31,6 
29.6 

42.2 

43.8 
43.8 
42.3 
41.6 

2.2 

1.9 

2.1 

.9 

70 
73 
75 
70 
73 

22. 

25 

25 

24 

24 

18 
23 
21 

20 
14 

28 

17. 

17. 

28 

17. 

704 
651 
649 
698 
719 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 

14 
16 
16 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

1.33 

.90 
1.45 
1.50 
1.07 

-  2.91 

-  2.61 

-  2.32 

-  3.21 

1 

24 

1 
1 
1 

T 

.0 

T 

.0 

0 

0 

0 
0 

2 

2 

2 
4 

3 

1 
1 
2 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

54.2 
53.0 
53.5 
52.5 
53,3 

32.8 
32.4 
32.5 
32.0 
28.7 

43.5 

42.7 
43.0 
42.3 

41.0 

2.3 

2.1 

71 
72 
74 
67 
71 

23 

22 

24 

22. 

19. 

21 
17 
21 
20 
16 

17 
17 
9 
28 
28 

659 

693 
674 
697 
'35 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

16 
16 
15 
17 
20 

0 

0 
0 
0 
0 

.77 
1.24 
1.61 

1.84 

-  2.20 

-  1.91 

24 
24 
25 

1 

1 

T 
T 
T 
T 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
4 
3 
4 

1 
1 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

5HIL0H 

TOMS  RIVER 

TRENTON  W8  CITY          R 

55,6 

53,7 
54.5 
50.6 
51.3 

30.7 
32.9 
32. 7H 
30.7 
34.1 

43.2 
43.3 
43. 6M 
40.7 
42.7 

1.6 
1.4 
2.0 

73 

71 
71 
67 
70 

24 

25. 

22 

18. 

24 

IT 
22 
22 
18 
24 

17. 
28. 
28. 
28. 
26 

669 
665 
655 
'48 
685 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

16 
15 
16 
17 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

1,37 
1.93 
1.61 
.91 
1.17 

•  2,48 

-  2.15 

-  2.67 

1 
25. 

24 

1 

24 

T 

.0 

.0 

.0 

.1 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 
4 
4 

2 

0 

2 
0 

I 
I 

0 
0 
0 
0 
0 

TUCKERTON 
W00D5T0WN 

51.3 
55.2 

31.5 
33.0 

41,4 
44,1 

64 
73 

19 
24 

18 
21 

28. 

17 

72<« 

641 

0 
0 

0 
0 

15 

18 

0 
0 

1.31 
1.35 

1 

24. 

T 
T 

0 
0 

5 
4 

0 
0 

0 
0 

DIVISION 

42.7 

1.8 

1.29 

-  2.80 

T 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 

CAPE  MAY  3  W 

LONG  BRANCH  2  N          R 

48.6 
49.8 

48.2 

36.5 
35.7 

34,0 

42,6 
42,8 

41,1 

1.5 
1.3 

60 
57 
58 

19 
23 
18 

25 

24 
22 

28 

9 

28 

688 
679 
735 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

9 

9 

10 

0 

0 
0 

.68 
1.72 
1.09 

-  3,33 

-  3.28 

.19 
,58 
.62 

4 
1 
1 

T 

t 

3 

4 
3 

c 

2 
1 

0 
0 
0 

DIVISION 

42,2 

l.T 

1.16 

-  2.77 

T 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE.    75'  ON  THE  25TH  AT  HAMMONTON  2  NNE 

LOWEST  TEMPERATURE.     10*  ON  28+  AT  HIGH  POINT  PARK 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:    3.69  INCHES  AT  PHILLIPSBURG  BRIDGE 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION.     .68  INCH  AT  ATLANTIC  CITY 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION.   1.85  INCHES  ON  THE  1ST  AT  PHILLIPSBURG  BRIDGE 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,     3.0  INCHES  AT  HIGH  POINT  PARK 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND.   8  INCHES  ON  THE  1ST  AT  2  STATIONS 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

Day  of  Month 

1  1  2  1  3 

4 

5  1 

6 

7  1  8  1  9 

10  I  u 

12 

13  1  14   15 

16  1  17  1  18 

19  1 

20   21 

22 

23  1 

24 

25  1  26  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

•   •   • 

NORTHERN            Ot 

BELVIDERE 
BERNARDSVILLE  2    E 
BL4CKUELLS  MILLS 
BOONTON  1  SE 
BOUND  BROOK  2  M 

2.S 

2.7e 

1.6< 
2.tC 
1.71 

.90 
1.28 

.*0 
1.1* 

.87 

.01 

T 

T 

T 
.0* 

.19 
.21 
.15 
.22 

.01 

.30 
.29 
.23 
.17 
.21 

T 

T     T 

.03 

.02 

.29 
.33 

.16 

.42   T 
.18 

T 
T 

T 

.02 
.05 
.02 

T 

.04 
.OA 

.04 

T 

.04 
.03 
.02 

T 

.78         T 
.48 

.4* 

BRANCHVILLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CEDAR  OROVE 
CHARLOTTEBURG 

2.31 

3.03 
2.62 

3.01 

.6* 
.83 
1.20 

iTos 

T 
T 

T 

.25 

.54 
.13 

.3* 

.44 
.58 
.41 

.47 

.09 
T     T 

.     - 

.07 
.02 

.47 
.57 
.32 

.57 

. 

- 

T 
T 

loi 

.02 
.03 
.01 

T 
T 
.01 

.01 

.49 
.42 
.52 

.55 

. 

.    ! 

CLINTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

fLEHINGTON  1  NE 

GREENHOOD  LAKE 

2.22 

2171 
1.91 
3.23 

.88 
.80 
1.20 
.96 

1.10 

.0* 

.02 

.29 

.10 
.17 

.30 

.25 

.20 
,45 
.52 

T 
.03 

T 

.04 

.22 

.30 
.17 

.60 

T 
.01 

.03 
.0* 

•  0* 

.03 
.03 
.47 

.04 

.37 

.02 
.02 

.52 

.50 

.12        T 

.50 

T 

HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 

2.41 

2.10 
2. SI 
2.75 

.71 
.12 
.82 
.83 
l.*l 

T 

.07 
.12 
.03 

.0* 
.03 
.50 
.23 

.17 

.52 

.07 
.02 
.2* 
.29 

.02 
.03   T 

.04 

T 

.05 
.19 

.01 

.54 
.08 
.06 
.56   T 

.41 

.02 

T 

T 

T 

lo. 

.0* 

.02 
.01 

.03 
.02 

.41 

T 
.01 

,*7   T     T 

.02 

.17        T 

.56   T 

.42 

T 

.02  . 
T    ! 

LONG  VALLEY 
HAHMAH 
"ANVILLE 
HtOLAND  PARK 
MILTON 

3.02 

1.59 

1.7* 
3,40 

1.19 

1.00 
.75 
.16 

1.06 

T 

.05   .03 

.16 

.36 
.26 
.09 
,*0 
,3* 

.56 
.30 
.18 
.03 
.83 

T 

.01 
.02 

.30 

.0* 

.29 

.46 
.15 
.23 

.46   .05 

T 
.01 

T 
.02 

.02 
.04 

.08 
.01 

.03 

.02 

7 
T 
.40 

•  51 
.52 

.42 

.50 

MORRIS  PLAINS  1  ta 

NEmARK  MB  AIRPORT        R 

NEW  MIlFORD 

NE»TON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

2.66 
1.12 
1.32 
2.28 
2. SI 

1.23 
.20 
.20 
.52 
.92 

.02 

T 
.0* 

T 

.05 

.14 

.01 

.02 

,19 
,15 
.22 
.25 
.32 

.3* 

.02 
.03 
.»1 
.61 

T 

.04 
.03 

.01 

.02 
.26 

.17 

.04 

.55   T 
•  07 
.20 
.50 
.38 

7 

.01 

.05 

.02 

T 

T 

.05 

.01 
.03 

.04 
.02 

.02 

.02 
.28 
.31 

•  43        T 

.92 
.42 

T 

OLDUICK 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELO 

1.69 
3.3* 
2.25 
3.69 
1.56 

.33 

1.65 
.75 

1.86 
.*7 

.0* 

T 

.25 

.1* 
■  05 

.23 
.23 
.35 

.17 
.30 

.32 
.38 

T 

.31 

.04 

.03 

.02 

.01 

.01 
.06 

.22 
.48 

.16 
.08 

.01 

.02 
.02 

.02 
.03 

T 

.05 

.01 
.02 

T 
.01 

.47 

.57 
.42 

.90 
1.00 
.0* 

RAHWAY 
RIN6W000 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  I  SE 

l.OT 
2.28 
1.97 
2.76 
2.83 

.08 
.86 
.83 
1.02 
1.00 

.01 

.05 
.03 
.12 

.02 

.29 

.21 
.*3 
.33 

.18 

.02 
.34 
.02 
.42 
.45 

.02 

.02 
.02 

.15 

.02 
.03 
.03 

.05 
.52 

.17 
.*2 

.66 

T 

.02 

.01 

.05 
.03 

.03 

•  03 
.01 

.37 

.28 

.32 

.06 
.51 
•  39 

.02  ', 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 
MERT5V1LLE 
BEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 

2.31 
1.9* 
2.99 

1.75 

.88 

.91 
1.10 
.28 

.02 

T 
T 
.21 

.25 
.0* 
.3* 
.33 

.22 
.46 
.57 

.04 

.01 
.01 

.28 

.48 

.09   7 
•  41 
.26 

T 
.01 

.02 

.05 

T 

.01 
.35 

•  48 

.40 
.48 

•    •    • 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  US  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

.70 
1.1* 
1.61 
1.39 

.03 

.79 
.55 
.36 

.09 
.08 
.10 
.15 
.03 

.06 
.52 
.05 
.04 
.34 

.02 

T 

.02 
.01 

T 

T 
T 

T 
.06 

.01 

.03 

t 

.11 

T 

.17 
.01 

.13 

T 

T 

.23 
.5* 

•  01 

.37 

T 
.26 
.20   - 

•  05 

T 

.10  . 

.18  '. 
T    . 

CANTON 

CHATSMORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

1.19 

U74 
1.33 
.90 

.83 

.81 

.68 
.70 
.03 

.06 
.10 

.04 
,08 

.02 

.15 

.06 
.10 

.02 
.03 

.03 
.02 

.03 

.12 

.08 
.06 

.16 

T 

.01 
.61 

.25 

.95 
.38 

.03  . 

.20  ! 
T 

HAMMONTON  2    NNE 
HIGHTSTOyN  I  N 
INDIAN  MILLS  2  " 
MAYS  LANDING  I  W 
MILLVILLE 

l.»5 
1.50 
1.07 
1.88 
.77 

.7* 
.52 

.43 

.88 
.01 

.08 
.02 

.06 

.07 
.28 
.02 
.11 
.02 

.12 
.03 
.01 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 
T 

.04 

T 
T 
T 

.01 
•  05 

.05 

•  07 

•  14 

T 

.39 

.*0 

.56 

.52 

•  06 

•  12 

•  60 

.02 

.05  . 

T    '. 

.14  . 
.05  . 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

BOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 

1.2* 
1.61 
1.8* 

1:37 

.01 
.65 

.67 
.71 

T 
.01 

.12 

.08 
.10 
.02 

.07 
.07 
.35 

.09 
.14 

.06 
.18 

.05 
.03 
.06 

T     T 
T 

T 
T 
.0* 

.02 

T 
T 

.14 
.11 

.03 

.02 
.09 
.11 

•  02 

.01 

T 
.01 

•  TO 
T 

•  02 

•  06 

•  66 

•  91 

•  43 

.14 

.11  . 
T    . 

.02  ! 

PENNSAUKEN 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SEABROOK  FARMS 

SHIlOH 

TOMS  RIVER 

2.10 

\% 
1.61 
.91 

.72 

.8* 

.*3 
.50 

.01 
.10 
.05 
.16 
.10 

.09 
.30 
.11 

.05 

T 

.58 

T 
.02 

.04 

T 

.03 
.06 
.01 

.03 

.04 
.01 

T 

T 
.07 

7 

.05 

T 
T 

T 

•  59 

•  48 

•  18 

•  67 

•  84 
.38 

.10 

T 

T 

TRENTON  WB  CITY          R 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

l.lTl 

.07 
.*9 
.*1 

.05 
.09 
.08 

.39 

.07 
.13 

.01 
.07 
.05 

T 

.01 
.01 
.01 

.01 

T 

.01 
.02 

T 

.01 
.11 
.03 

T 
T 
T 

T 
T 

•  61 

•  12 

•  41 

.12 
.21 

T 

T 

.21  . 
.02  . 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 

BELMAR  2  Sw 

CAPE  MAY  3  W 

LONG  BRANCH  2  N          R 

.68 

1.72 
1.09 

.02 

.58 

.62 

-     - 

.19 

.12 

.10 

.03 

.08 
.05 

.02 

.04 

T 

T 

T 

- 

.03   .01 

.02 

-   -   - 

.15 

.23 

.07 

.03 

T 

T 

•  15 

T 

.51 
.23 

.04 

.08  . 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
MkRCH    1M6 


SUUon 

Day 

ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

t 

< 

NOBTMEBN              01 

BELV/IDERE 

MAX 

MIN 

51 

58 
24 

41 
37 

47 
33 

40 
24 

38 
20 

38 
17 

55 
19 

48 
33 

50 
23 

52 
22 

54 
22 

51 
18 

55 
19 

67 
28 

68 

40 

54 
35 

52 
32 

64 
97 

58 
40 

65 

29 

39 
22 

39 

19 

39 
19 

45 
22 

51 
24 

»9.e 

26.5 

800NT0N  1  SE 

MAX 

Mm 

)8 

52 

28 

44 
98 

45 

35 

37 
22 

38 
20 

54 
26 

48 
34 

52 

29 

53 

22 

47 
19 

51 
27 

65 
36 

65 
38 

53 
31 

56 
32 

64 
98 

53 

39 

58 

32 

39 
25 

37 
21 

37 
32 

52 
32 

57 
25 

48.9 
29.9 

C4N0E  8P00K 

MAX 

MIN 

51 
36 

5* 
25 

44 
39 

*5 

36 

40 
22 

38 

16 

56 
30 

49 
35 

51 
27 

53 

24 

47 
18 

54 
29 

66 
35 

55 

39 

55 
35 

57 
31 

63 

39 

52 

40 

59 
31 

40 
24 

39 

20 

40 
24 

47 
23 

55 

32 

»9.6 
29.1 

Ch*»lCTTEBURG 

MAX 

MIN 

«8 
35 

50 
29 

42 
35 

43 
33 

36 

19 

36 

17 

55 

23 

43 
33 

50 
24 

48 
22 

45 
16 

52 

19 

68 
35 

50 
39 

50 
35 

56 
29 

64 
35 

52 
38 

56 
30 

35 

23 

34 
18 

33 
21 

43 
22 

50 
30 

46.6 
27,1 

EL174BETH 

MAX 

Mm 

58 

a 

58 
29 

47 
40 

47 
34 

41 
24 

46 
25 

55 

33 

46 
38 

58 
31 

50 
28 

55 
27 

66 
24 

65 
37 

58 
43 

59 
35 

63 
35 

55 

42 

60 

41 

61 
33 

50 
21 

36 

19 

48 
24 

64 
26 

55 
37 

52,9 
31.6 

ESSEX  FELLS  SERV  BLD6 

MAX 

Mm 

50 
38 

53 
28 

42 

34 

43 

35 

38 
19 

38 
19 

58 
31 

47 
34 

52 
27 

51 
24 

47 
20 

54 
30 

67 
39 

55 
39 

52 
35 

60 
32 

64 
39 

52 
39 

57 
29 

40 
23 

32 

16 

38 
19 

46 
25 

54 
34 

"•8,6 
29,1 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 

Mm 

52 
38 

54 
24 

43 

40 

48 
34 

39 
21 

39 

23 

57 
28 

53 

37 

50 
28 

54 
23 

50 
15 

56 
24 

67 
36 

57 
40 

52 

34 

58 
31 

67 
38 

52 

40 

60 
30 

39 

30 

39 

19 

40 
20 

48 
20 

56 
30 

50.5 
29.0 

HI6M  POINT  P«RK 

MAX 

Mm 

45 
31 

*5 
26 

40 

30 

42 
25 

35 

10 

32 

11 

5* 
23 

42 
20 

45 
21 

43 
20 

42 

20 

51 
30 

66 
39 

43 
34 

48 
26 

49 

30 

56 
33 

42 
33 

43 
21 

33 

16 

27 

10 

26 
13 

35 

21 

39 
22 

42.1 
22.8 

JERSEY  CITY 

MAX 

Mm 

54 
38 

56 
39 

43 
42 

42 
33 

38 
25 

43 
25 

48 
35 

39 
35 

53 
36 

46 
28 

47 
30 

59 
36 

60 
44 

54 
42 

54 
37 

62 

41 

52 

42 

54 

40 

41 
32 

46 
24 

36 
22 

46 
27 

49 
27 

49 
36 

*7.9 
33.8 

LAMBERTVILLE 

MAX 

Mm 

56 
38 

65 
27 

52 
42 

48 
30 

38 
22 

45 
18 

19 

52 

30 

48 
37 

52 
32 

51 

19 

55 

20 

66 
30 

63 

40 

55 

41 

58 
28 

67 
36 

63 
41 

62 
41 

44 
31 

51 
24 

40 
22 

48 
25 

55 

26 

50 
35 

52.8 
30.9 

L4YT0N  ? 

MAX 

Mm 

50 
34 

52 

19 

40 

33 

43 
32 

37 

14 

37 
12 

46 
^5 

59 
23 

46 
30 

52 
22 

50 
18 

49 
15 

54 
18 

68 
33 

57 
36 

54 

36 

60 
26 

62 
35 

57 
40 

51 
26 

36 
19 

35 

16 

35 

14 

44 
21 

91 
26 

48.2 
2*. 5 

LITTLE  FALLS 

MAX 

Mm 

54 
39 

56 
31 

47 
39 

45 
36 

40 
23 

40 
22 

58 
35 

49 
35 

54 
35 

53 

24 

50 
24 

55 
35 

70 
41 

57 
42 

58 
37 

60 
35 

64 

41 

56 
40 

59 
33 

41 
26 

40 
22 

39 

24 

47 
27 

55 
39 

91.1 
32,0 

LONK  VALLEY 

MAX 

Mm 

12 

50 
35 

54 
25 

43 
38 

45 
32 

35 
21 

35 

20 

5' 
2* 

48 
35 

50 
28 

50 
23 

46 
18 

52 
20 

66 
32 

55 
42 

51 
32 

56 

30 

63 
37 

53 

40 

57 
29 

36 
22 

36 

18 

35 
21 

44 
22 

49 
29 

"•7.7 
27,7 

MORRIS  PLAINS  1  h 

MAX 

Mm 

50 
34 

53 

27 

42 
39 

44 
35 

28 

37 
20 

37 
22 

56 
25 

47 
35 

50 
29 

52 
24 

46 
18 

52 
22 

66 
34 

55 

40 

52 

36 

57 
31 

64 
37 

51 
39 

56 
32 

38 

20 

36 

18 

36 
23 

45 
22 

51 
29 

48,0 
28.5 

NEWARK  wB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

55 
39 

57 
34 

46 
41 

42 
31 

40 
28 

39 
26 

45 
26 

50 
37 

41 
36 

53 

34 

48 
28 

52 

30 

66 
34 

55 
43 

55 
42 

58 
38 

54 
40 

53 

41 

56 
41 

41 
30 

48 
28 

38 
22 

47 
26 

52 
32 

53 

36 

*9.5 
33.8 

NEWTON 

MAX 

Mm 

49 
36 

52 
23 

41 
35 

45 
32 

38 

37 
20 

37 
18 

56 
29 

46 
30 

52 
26 

49 
21 

47 
16 

53 

27 

68 
38 

58 
40 

58 
36 

59 
30 

64 
38 

55 

40 

47 
27 

36 
22 

35 

16 

35 
23 

44 
22 

51 
31 

*8.1 
27.6 

PATFRSON 

MAX 

Mm 

53 

39 

56 
30 

44 
40 

45 
35 

40 
24 

39 
24 

59 
35 

50 
35 

51 
33 

55 
22 

49 
28 

56 
36 

69 
42 

55 
42 

56 
38 

59 
38 

61 

41 

54 
40 

59 
34 

42 
27 

40 
22 

36 
25 

48 
29 

55 

37 

50.5 
32.9 

PHILLIPSBURG 

MAX 

Mm 

56 
37 

63 

28 

46 
40 

48 

31 

40 
22 

41 
20 

56 
20 

5* 
29 

47 
36 

54 
31 

51 

24 

56 
21 

68 
30 

68 
43 

62 
41 

58 
36 

64 
34 

63 

42 

56 

42 

53 

28 

50 
27 

50 
21 

48 
23 

52 
21 

52 
33 

53.8 

30.5 

PLAINFIELD 

MAX 

Mm 

57 
38 

60 
27 

46 
42 

42 
35 

42 
24 

47 
22 

58 
22 

53 
32 

41 
37 

57 
30 

51 
26 

56 
21 

67 
30 

56 
36 

56 
39 

59 
33 

69 
34 

52 
41 

62 
42 

42 
32 

52 
23 

39 
19 

48 
25 

56 
27 

53 

37 

51.5 

31.2 

SOMERVILLE 

MAX 

Mm 

54 
38 

60 
25 

46 
42 

46 
33 

38 
23 

44 
20 

56 
19 

53 

30 

44 
36 

54 
30 

49 
24 

54 

19 

65 
27 

59 
38 

53 

41 

57 
34 

67 
35 

55 

42 

64 
41 

44 
31 

51 
21 

26 

39 

19 

46 
23 

53 

24 

53 

34 

91.1 
30.3 

SUSSEX  I  SE 
*    ft    « 

MAX 

Mm 

44 
30 

46 
34 

50 
23 

53 

25 

40 
32 

43 
32 

36 
18 

36 

16 

42 
18 

55 
23 

44 
27 

48 
23 

48 
18 

43 
17 

52 
23 

65 
38 

51 
34 

55 

28 

62 
34 

56 
39 

58 
29 

36 

20 

46 
20 

34 
16 

34 
20 

43 
21 

44 
21 

*6.0 
25.0 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  wB  AP 

MAX 

Mm 

64 
26 

54 
46 

62 
42 

45 
28 

41 
23 

39 

20 

42 

17 

56 
22 

59 
31 

43 
36 

52 

36 

42 

34 

63 
32 

46 
23 

56 
17 

62 
33 

64 
43 

58 
34 

57 
28 

59 
35 

50 

44 

42 
26 

*8 

20 

45 
26 

40 
18 

48 
23 

68 
30 

53 
34 

52.5 

30.3 

AUDUBON 

MAX 

Mm 

66 
31 

54 
43 

70 
45 

45 
33 

42 
28 

40 
26 

42 
26 

49 
36 

54 
38 

54 
34 

48 
38 

59 
36 

52 
28 

56 
24 

67 
33 

59 

46 

66 
42 

60 

71 
38 

62 

44 

43 
33 

52 
24 

47 
30 

42 
25 

50 
26 

54 
34 

53 
35 

54.5 

33.9 

8ELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 

Mm 

65 
28 

60 
46 

65 
47 

56 
32 

44 
22 

40 
20 

45 

18 

sl 

29 

55 
37 

58 
35 

52 
36 

61 
38 

50 
28 

53 
15 

66 
28 

63 
45 

57 
44 

72 
31 

70 
45 

57 
27 

52 
21 

47 
29 

41 
15 

50 
24 

60 
29 

58 
39 

56.4 
31.3 

BURLINGTON 

MAX 

Mm 

67 
31 

59 
41 

68 
44 

51 

40 

38 

47 

50 

51 

52 

49 

56 

48 

56 

68 

63 

57 

68 

67 

46 

46 

49 

42 

48 

58 

54 
36 

54,7 

CH/tTSwORTH 

MAX 

Mm 

67 
25 

58 

41 

66 

45 

59 
33 

42 
24 

39 
21 

46 

17 

57 
28 

47 
32 

52 

40 

48 
36 

59 
31 

54 
26 

55 
16 

68 
27 

61 
39 

54 

40 

69 
31 

66 
42 

59 
29 

50 
17 

47 
27 

43 
16 

48 
18 

58 
27 

53 

31 

55.5 

29,2 

FREEHOLD 

MAX 

Mm 

59 
32 

48 
40 

65 
40 

55 
35 

41 
23 

38 
22 

45 
l9 

49 
33 

44- 
36 

41 
35 

50 
33 

56 
32 

46 
26 

55 
25 

70 
29 

60 
42 

55 
42 

70 
35 

56 

40 

56 

30 

51 
23 

44 
26 

41 
U 

48 
22 

57 
29 

53 

36 

93,0 
31.3 

GLASSBOOO 

MAX 

Mm 

55 
31 

65 
43 

57 

48 

67 
34 

41 
28 

40 
26 

39 
23 

55 

33 

62 
36 

56 
37 

56 
37 

45 
34 

58 
28 

48 
23 

54 
33 

66 
39 

57 
45 

57 
39 

72 
42 

73 
32 

42 
26 

52 
29 

41 
24 

40 
25 

50 
31 

57 
36 

54.0 
33.5 

HAMMONTON  ?  NNE 

MAX 

Mm 

57 
30 

68 
37 

58 
48 

70 
34 

42 

26 

42 
24 

39 
21 

57 

30 

55 
35 

53 
36 

66 
37 

47 
36 

59 
26 

50 
21 

56 

30 

68 
38 

57 
43 

60 
37 

73 
43 

75 
30 

46 
27 

54 
28 

44 
22 

43 
24 

50 
31 

60 
37 

55,3 

32.3 

HIGHTSTnWN  1  N 

MAX 

Mm 

63 
29 

54 
38 

63 
41 

49 
33 

39 
28 

38 
23 

45 
22 

51 
32 

46 
36 

44 
35 

50 
34 

55 

34 

47 
26 

54 
22 

67 
31 

62 

42 

53 

39 

68 
36 

61 
41 

44 
31 

53 
24 

47 
26 

41 
20 

47 
23 

57 
31 

52 

36 

52.9 
31.6 

INDIAN  MILLS  2    W 

MAX 

Mm 

66 
25 

56 

40 

67 
46 

50 
32 

40 
18 

38 
20 

45 
14 

51 
29 

48 
35 

54 
36 

47 
36 

58 
29 

49 
25 

55 

14 

66 
24 

54 
41 

53 
38 

71 
31 

62 
41 

44 
30 

51 

19 

46 
26 

40 
20 

47 
23 

57 
27 

53 

37 

93.6 

29.6 

MILI VILLE 

MAX 

Mm 

55 

29 

64 
38 

58 
47 

67 
36 

43 
24 

42 
23 

40 
22 

54 
30 

59 
35 

54 
37 

57 

37 

44 
35 

61 
28 

49 
21 

53 
32 

64 
44 

56 
42 

56 

30 

57 
36 

71 
45 

69 
32 

46 
26 

53 

26 

42 
24 

40 
26 

50 
32 

60 
36 

94.2 
32.8 

millvillE  faa  airport 

MAX 

Mm 

64 
31 

56 
49 

62 
44 

44 

30 

39 
22 

38 
23 

45 
23 

58 
30 

53 
38 

57 
38 

44 
39 

58 
34 

48 
24 

51 
17 

64 
33 

55 
44 

52 
38 

55 

30 

72 

37 

66 
44 

42 
27 

49 
23 

44 
29 

38 
21 

50 
26 

59 
32 

51 
39 

53.0 
32.4 

MOORESTOWN 

MAX 

Mm 

67 
28 

51 
42 

69 
41 

43 
31 

39 

30 

37 
24 

45 
21 

49 
37 

51 
36 

55 
36 

47 
36 

57 
34 

49 
28 

54 
22 

67 
33 

67 

44 

52 

38 

58 
30 

70 
36 

69 
42 

40 
27 

53 
26 

44 
26 

41 

25 

48 
26 

56 

34 

52 
32 

53.5 

32.5 

NEW  BRUNSWICK  EXP  5TA 

MAX 

Mm 

38 

61 
30 

48 
38 

47 
38 

46 
32 

39 
26 

38 
24 

44 
23 

55 
32 

47 
37 

44 
35 

50 
32 

54 
35 

49 
26 

53 
23 

67 
30 

66 
42 

56 

41 

57 
36 

67 
37 

59 

42 

66 
40 

60 
32 

50 
25 

47 
27 

39 

20 

47 
24 

65 

30 

53 

37 

52,6 

32,0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
MARCH  1966 


Day  oi  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 


NEW  MONMOUTH 
PEMBERTON  }  E 
SEA8R00K  FARMS 
SHIIOH 
TOMS  RtvER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCkFRTON 
WOODSTOWN 
«   *   « 
COASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPF  MAY  3  W 
LONC  BRANCH  2  N 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


55   5* 
35   31 


57  56  54 

33  35  30 

59  66  53 

40  45  33 


64  57 

41  50 

57  65 

45  45 

54  67 

40  41 

46  56 

41  40 


50   57   49 
42   42   34 


58   67   57 
45   50   32 


49   49 
40   41 


44   47   47 
39   39   34 


40  46 
21  17 

41  38 
23  24 

39  44 

23  22 

38  42 

27  18 

37  44 

25  25 


42  41  42 

24  20  18 

42  38  44 

29  24  ii 


38   42 
28   28 


28   38   37 


42   47   54 
31   30   31 


51   49   57 
36   36   33 


55   57   43 
37   38   33 


57  50  54 

36  37  34 

44  44  52 

38  35  37 


50 
35 


42 
39 


49   56   68 
27   17   28 


48 
22 

52 
23 

51 
19 

53 
31 


50 
29 

45 
29 


64   57   57 


62   53   56 

43   41   32 


56   51   57 
44   42   37 


58 
42 


50 
43 


57   54 
43   41 


60   62 
37   36 


68   73 
42   42 


48   59 
43   42 


72   66   73 


59  50 

30  21 

55  52 

30  22 

71  48 

30  26 

47  50 

30  26 

50  48 

31  21 

39  50 

31  28 


50  47  46 

30  21  28 

44  52  49 

30  24  30 


47  55 

20  25 

*9  59 

23  28 

38  50 

24  32 

48  5t 

24  31 

43  55 

25  28 

46  56 

26  34 

49  54 

21  33 

50  58 
26  30 


54,5 
32.7 


51.3 
34.1 


51.3 
31.5 


55.2 

33.0 


36.5 

49. » 
35.7 

48.2 
34.0 


Below  normal  precipitation  throughout  the  State 
quickly  brought  to  an  end  any  hopes  that  the 
drought  was  over. 

Northern  New  Jersey  experienced  its  55th  conse- 
cutive month  of  drought,  and  conditions  at  the  end 
of  March  are  on  the  borderline  between  severe 


and  extreme. 

Worsening  conditions  gave  Southern  New  Jersey 
its  eighth  consecutive  month  of  extreme  drought, 
as  the  Coastal  Division  completed  five  months  in 
a  row  of  extreme  drought  conditions. 


Donald  V.  Dunlap 

ESSA   Weather  Bureau  State  Climatologist 

Department  of  Meteorology 

College    of  Agriculture  and  Environmental 

Science 
Rutgers  -  The  State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey   08903 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEW   JERSEY 
MARCH    1966 


StiUon 

Day  olmonlh 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

g     9 

10 

u 

12 

13 

U 

IS 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•   •   ■ 

NORTHERN           01 

BELVIOERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1 

T 

T 

CH*HLOTTEBUR<i 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

! 

3 

2 

2 

1 

FLCMINGTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

L4MBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

, 

LITTLE  F»LLS 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO    i        1 

I 

1 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO    I 

MORRIS  PLAINS  1  N 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO    1 

.    1  ' 

1    1 

T 

T 

T 

NEWARK  MB  AIRPORT 

snowfall! 

SN  ON  GNO 
WTR  EOUlV 

T 

1 

T 

1 

NEWTON 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO    2 

T 
T 

1 

P4TERS0N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PHILLIPSBURS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNQ 

T 

1 

PLAINFIELD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

RAMWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNCj 

0.1 

SOHERVILLE 

SNOWFALL 

SN  ON  GNq   - 

:!  :   :   : 

I 

.  1  . 

* 

1 

_ 

I 

- 

- 

* 

I 

I 

I 

I 

- 

I 

I 

- 

I 

; 

- 

' 

- 

WANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 

SN  ON  GNq    ^   T 

1    i 

i     ! 
■!     M    i 

•    •   • 
SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  KB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 

T     1    j 

'    !    i 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

I 

I 

I 

- 

:   :'.:]: 

. 

I 

- 

- 

- 

. 

. 

- 

. 

- 

•■ 

I 

- 

I 

I 

- 

- 

I 

I 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

' 

HISHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL  i 
SN  ON  GNI) 

T 

' 

MAYS  LANDING  1  N 

SNOWFALL  i 
SN  ON  GNO 

T 

HILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

'.       i     ! 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

'       i 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1       ■    i 

NEW  BRUNSWICK  EXP  5TA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1 

V 

1 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

•   •    « 
COASTAL            03 

LONG  BRANCH  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
MARCH    1966 


Stabon 

Day  of  month 

f 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24  25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

1 

PLOT  »  1 

1  INCH 

MAX 
MIN 

44 
39 

44 
36 

45 
36 

42 
39 

43 
42 

42 
37 

40 
36 

41 
35 

42 
34 

44 
35 

43 
36 

42 

39 

42 

40 

50 

42 

50 

40 

49 
37 

54 
36 

- 

- 

I 

- 

I 

- 

- 

46 
41 

46 
39 

47 
40 

43 
36 

t 

45 
36 

50 
40 

45.0 
38.0 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

43 
39 

43 
36 

44 
36 

41 
39 

43 

41 

41 
36 

40 
35 

41 
35 

41 
34 

43 
35 

43 
38 

42 
39 

42 
39 

49 
42 

49 
40 

47 
39 

53 
40 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

- 

47 
41 

46 
39 

46 
40 

42 
36 

44 
36 

44 
36 

48 
40 

44.3 
38.2 

*  INCHES 

MAX 
MIN 

42 
36 

42 
37 

42 
37 

41 
39 

42 
41 

41 
39 

39 
37 

39 
36 

40 
36 

42 
36 

42 

39 

41 
39 

43 
39 

46 
43 

46 
41 

45 
39 

51 
40 

- 

- 

- 

- 

I 

— 

- 

45 
42 

45 
40 

44 
42 

41 
37 

42 
37 

43 
36 

45 
41 

42.9 
38.9 

6  INCHES 

MAX 
MIN 

40 
37 

40 
36 

40 
36 

41 
39 

41 
40 

41 
40 

40 
39 

39 
37 

39 

40 
37 

41 
39 

41 
40 

42 
40 

44 
42 

45 
41 

43 
40 

44 
41 

- 

I 

I 

I 

- 

- 

- 

45 
43 

43 
42 

44 
43 

43 
40 

41 
39 

43 
40 

44 
43 

41.8 
39.8 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

39 
37 

38 
37 

39 
38 

40 
39 

40 
40 

41 
40 

40 
40 

40 
39 

39 
38 

40 
39 

40 
39 

40 
40 

42 
40 

43 
42 

44 
41 

44 
41 

45 
41 

I 

- 

I 

I 

I 

- 

- 

45 

44 

44 
43 

44 
43 

43 
43 

43 
41 

42 
41 

43 
42 

41.6 
40.4 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

36 

38 

39 
38 

39 
39 

40 
39 

40 
39 

40 
39 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

43 
40 

43 
43 

44 
41 

44 
41 

45 
41 

I 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

44 
43 

43 
43 

43 
42 

43 
42 

41.7 
40.8 

PLOT  «  2 

1  INCH 

MAX 

MIN 

54 
34 

54 
33 

57 
33 

44 
38 

49 
39 

46 
34 

45 
33 

50 
33 

50 
33 

51 
33 

52 
36 

45 
37 

49 
37 

62 
37 

50 
37 

50 
33 

62 
35 

- 

I 

I 

I 

I 

- 

- 

51 

34 

57 
32 

53 
33 

44 
30 

52 
29 

54 
33 

62 
35 

52.5 
34.2 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

52 
35 

51 
34 

54 

34 

44 
39 

46 
40 

45 
35 

43 
34 

46 
33 

46 
33 

50 
34 

50 
36 

45 
38 

48 
39 

60 
37 

59 
36 

57 
34 

56 
37 

- 

- 

I 

- 

I 

- 

I 

50 
35 

54 
33 

50 
36 

43 
31 

50 
31 

51 
34 

60 
37 

50.8 
35.2 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

48 
37 

46 
35 

50 
35 

43 
39 

47 
41 

44 
37 

42 
35 

44 
34 

46 
34 

51 
35 

47 
37 

44 
39 

47 
39 

54 
36 

55 

37 

54 
35 

56 
36 

I 

- 

- 

- 

_ 

_ 

- 

48 
37 

50 
35 

45 
36 

41 
33 

47 
33 

48 
35 

56 
39 

46.1 
36.5 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

42 
35 

42 
36 

43 
37 

42 

40 

44 
42 

42 
39 

39 
37 

39 
36 

41 
36 

44 
36 

43 
36 

42 
40 

45 
40 

47 
41 

49 
41 

47 
38 

46 
39 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

45 
41 

45 
39 

43 
43 

40 
38 

41 
36 

44 
37 

46 

41 

43.5 
35.3 

MAX   AND    MIN    TEMPERATURES   ARE    FOR    THE    24   HOUR    PERIOD    ENDING   AT    MIDNIGHT. 

ICENTUCKY    BLUEGRASS 


PLOT    HI    -    SLOPE    OF   GROUND i       FLAT.       SOIL    TYPE i       LOAM.      GROUND   COVER 
CONNECTED    TO  A   BROWN   ELECTRONIK   POTENTIOMETER. 

PLOT    »2    -    SLOPE    OF   GROUND i       FLAT.       SOIL    TYPE i 
CONSTANTAN    THERMOCOUPLES. 


INSTRUMENTATION!       COPPER-CONSTANTAN    THERMOCOUPLES 
LOAM.      GROUND    COVER i       BARREN.       INSTRUMENTATION!       BROWN    RECORDING    POTENTIOMETER    WITH   COPPER- 


EVAPORATION  AND  WIND 


StaUon 

Da;  Of  Montli 

3-? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23   24   25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

^"4 

#   #   » 
SOUTHERN 

5EABR00K  FARMS 

02 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

\ 

« 

\ 

\ 

m 

\ 

' 

\ 

\ 

; 

; 

; 

I 

56 

55 

61 
32 

«2 
56 
M 

.la 

lor 

38 

• 

60 

• 

121 

66 
37 

.32 

68 
72 
37 

! 

.19  .18   • 
91  107   98 
72   65   54 
42   4»(   37 

ft 
72 

35 

ft 
ft 
57 

ft 

229 

46 

33 

ft 
101 
50 
32 

.921  .12 

83   48 

62 

32   37 

; 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  a.p.h.) 

Relabve  humidity  average*  - 
percent 

Numbex  of  days  with  predpitatioD 

1 

•'  S 

.J 

« 

• 

B 

Station 

IB  U 

• 
• 

1  . 

i1 

g 
U 

s 

a 

J 

i 

EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  AM    1  PM    7  PH 

s 
s 

8! 
I 

M  3 

I 

ATLANTIC  CITY  WB 

AIRPORT 

27 

3.7 

11.8 

35++ 

29 

01 

77 

79 

49 

63 

3 

6 

3 

0 

0 

0 

12 

60 

5.7 

ATLANTIC  CITY  ST. 

MAR  I NA 

- 

- 

- 

47 

WNW 

01 

- 

- 

- 

- 

0 

5 

3 

0 

0 

0 

s 

- 

- 

NEWARK  HB  AIRPORT 

29 

4.0 

11.9 

40++ 

27 

01 

65 

65 

47 

55 

1 

7 

4 

0 

0 

0 

12 

- 

5.6 

TRENTON  WB  CITY 

" 

- 

- 

36 

NW 

01 

- 

- 

- 

- 

4 

7 

1 

1 

0 

0 

13 

69 

5.4 

See  reference  notes  following  Station  Lndex. 


STATION  INDEX 


1    1 

^ 

e 

OBSCRVATION 

6     K 

U 

1 

§ 

TIME  AND 

K      0 

g 

1 

3 

P 

P 

TABLES 

STATION 

11 

COUNTY 

1 

< 

--  - 

OBSERVER 

1 

1 

i 

i 

1 

t 

ll 

AK.X.fmOU.t 

eioe  01 

BtRGEN 

61 

T*  01 

1T< 

: 

•IKOCN  COUNTY  emntfER) 

»ti»)iTIC   CITY   «6   *► 

o>n  01- 

ATLANTIC 

»• 

T6    15 

U 

HID 

Hit 

C    MJ 

U.S.   WEATHER   BUREAU 

tAllANlIC    CUT 

OIJ*    OS 

AlLANtlC 

>« 

T6    tft 

11 

NIO 

HIC 

STATE    MARINA 

01«ft.  oz 

CAMOCN 

39 

1%   05 

^'1 

llli 

Iti 

INVIN    J.    NYGflCN 

BA^^  tivm  St   fWeST 

BURLINGTON 

>9 

7*   2* 

>< 

9i 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 
BtLLEPLAJN   STATE    FOREST 

aCt-LfLAIN   ST   roNCst 

0*»O    0/ 

CAPC    KAV 

T6   51 

II 

9P 

91 

fttllUII    X     S« 

om  oj 

NONHOUTM 

♦0 

»<f 

TA 

WALTER    J    SCHANCK 

•CLVIMHC 

Olt*  01 

MARREN 

«0 

75   09 

l'» 

7iS 

7/ 

CLEMENT    KAUPT 

SCMnARDSVULC    I    E 

OT»T   01 

SOMERSET 

10 

60 

76    32 

2«Q 

7« 

BfRNAROS    MATER    COfVANY 

SLACi^vrtLS    MILLS 

0«*T    01 

SOMERSET 

«0 

76   15 

'1 

7* 

HENRY    M.    MILLER 

tooNTON  1  se 

0«07    01 

MiWRlS 

l( 

60 

7*   26 

2  BO 

*i^ 

*n 

JERSEY    CITY    WATER    WORKS 

•ovno  anooK  >  w 

0«J7   01 

SOMERSET 

♦0 

74    96 

90 

•'S 

AMERICAN   CYANAMIO    CO. 

BRANCHVlCtC 

0»T«    01 

SUSSEA 

•» 

7*   69 

900 

TM 

ALBERT    M.    DAVENPORT 

fiklALINOTOM 

1211    02 

BURLINGTON 

*0 

7*   42 

»l« 

PUBLIC    SVC.    E.    *    0.    CO. 

CANISTCAR    RESfOVOID 

1I2T    01 

SUSSEK 

1 

♦I 

76    90 

1040 

•*! 

NEWARK    WATER    OtPARTMENT 

CANO(    BttOOH 

ESSEX 

I 

60 

7*   21 

IBO 

OA 

8A     «A 

COMMONWEALTH    WATER    CO* 

CkNIOM 

13*3    02 

SALEH 

75    25 

20 

•3 

GERTRUDE    S.    WILLIS 

CAPC    HAY     )    H 

1>»1    01. 

CAPE    MAY 

3« 

76    5« 

10 

9P 

'n 

c 

N.WEST    MACNESITE    CO. 

CCOAff   CHOVt 

1*T2    01 

ESSE! 

60 

7*    13 

400 

•*i 

J.    A.    PLUNKETl                         1 

CEttTERIOM 

19U    02 

SALEM 

39 

79    10 

•0 

c 

C    W    TMORNTHWAITE    ASSOC  j 

CHARIOT  TE»Ul>6 

19*2    01 

PASSAIC 

*1 

76   26 

760 

7A 

7A 

H 

NEWARK   WATER   BERT. 

CmaTSMMTH 

1596    02 

BURLINGTON 

76    92 

100 

9P 

it 

EARL    M.    KERCHNER 

CLltTON 

1T*»    01 

NUNTERDON 

K 

60 

7*   99 

200 
40 

8A 

ANDBtW    f    OROPPE 

ZHZABtTH 

2**»   01 

UNION 

60 

76    16 

9P 

9P 

UNION    CO.    PARK    COMM. 

£5SE»   FELLS   SERV   BLOC 

1T6B    01 

£SS£I 

60 

76    17 

340 

OA 

^l 

C 

BOROUGH    ESSEX    FELLS           , 

FLEMINcrON   1    NE 

S029    01 

HUNTERDON 

60 

76    91 

140 

7A 

H 

DONALD    YOUNG                              \ 

fORTESCUE 

J102    02 

CUMBERLAND 

>9 

79    10 

9 

JOHN    LOPER                                    , 

F HE E HOLD 

MONMOUTH 

1( 

60 

76    17 

1«4 

8P 

"1 

C   H 

^LASSBORO 

3291    02 

GLOUCESTER 

79   07 

19» 

8A 

•<^ 

c 

CLASSBORO   STATE   COLLEOEJ 

3REENK0O0    LAKE 

JSl*:  01 

61 

76   20 

470 

'1 

GEORGE    T.    WIGGINS 

HlMNONTOft    :    HHt 

3662    02 

ATLANTIC 

39 

76    60 

89 

8A 

>i 

W.    HUBBARD    PARKMURST 

HIGH    POINT    PARR 

3935    01 

SUSSEX 

61 

76    60 

1970 

8A 

BA 

N.    J.    OEPT.OF    CONS. 

Ml&HT&TOWN    1    H 

3951    02 

NERCE« 

10 

60 

76    )t 

100 

«P 

C    H 

JAMES    R.    PICKERING 

INDIAN    MILLS    2    M 

«2J9    02 

BURLINGTON 

39 

7*    67 

100 

EDWARD    ENTWtSTLE 

JERSEY   CITY 

*339    01 

HUDSON 

74    03 

13* 

Hit 

MIO 

JERSEY    CITY    WATER    DEPT. 

LAM8EBTVILLC 

*635    01 

HUNTERDON 

60 

76    57 

«0 

*P 

H 

£.    E.   CASE 

LATTON    2 

SUSiE» 

61 

T*   92 

390 

7A 

CHARLES    KO0N5 

LITTLE    PALLS 

*e8T  01 

PASSAIC 

76    16 

150 
10 

«A 

C    H 

PASSAIC    VLY.    WTR.    COHM, 

LONG    BRANCH    2    N 

4987    03 

60 

7*    00 

«P 

C    HJ 

WILBUR    P.    LAFAYE 

LONG    VALLEY 

5003    01 

MORRIS 

10 

60 

76    47 

950 

7A 

'^ 

" 

MRS.    ALICE    A.    HOLZ 

LUK8CRT0N 

5055    02 

BURLINGTON 

39 

7*    68 

2» 

C 

JAMES    LAWTON                              1 

510*    01 

BERGEN 

61 

74    10 

259 

TA 

ROBERT   G.    GLASGOW               | 

HANVILLE 

919T    01 

SOMERSET 

l< 

40 

76    94 

90 

BA 

JOHN   L,   RADCLIFFE               1 

NARL80B0    SCS 

60 

7*    14 

120 

c 

GEROW    BRILL                                 1 

4ARLT0N    1    M 

BURLINGTON 

59 

90 

c 

DAVID    D.    GRISCOM                   1 

NATS    LANDING    1     W 

5  3*6    02 

ATLANTIC 

39 

T4    49 

20 

9A 

H 

COUNTY    EXTENSION    SVC.      1 

HIDLAND    PARK 

5503    01 

BERGEN 

74    09 

210 

Mil 

RIDGEWOOD    WATER    CO. 

HlLLVlLLE 

CUMBERLAND 

39 

75    03 

80 

•A 

Hl5           IC    H 

Mid                 H 

L.    J.    GALLAHER                         1 

NILLVILLE    FAA    AIRPOPT 

5S81    02 

CUMBERLAND 

39 

75    0* 

68 

MID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

5597    01 

MORRIS 

L^ 

°' 

7*    92 

990 

7A( 

JERSEY    CITY    WATER    WKS. 

MOOHCSTOWN 

MORRIS   PLAINS    I    W 

NEWARK   W0   AIRPORT 

NEW   BRUNSWICK   ERP   S 

NEW   HILFORD 

NEW    MONMOUTH 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 


PEMBERTON  3  t 

PENNSAUKEN 

PHILLlPSeuRG 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELO 

PRINCETON  WATER  WORKS 

RAHWAY 

RINGWOOD 

RUTGERS  MICRO-MET  STA 

SEABROOK  FARMS 


kTT9 


SSAIC 


6843  02!  SURLINGK 
68631  Oi;  CAMDEN 
6974  or  WARREN 
•  9T9i  Olj  WARREN 
TOT»!  Oil  UNION 
7)20:  02:  MCRCER 


7393    01; 


tlON 


SHILON 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SPRINGFIELD 
SUSSEX  1  SE 
TOMS  RIVER 
URCNTON  WB  CITY 
TUCKER TON 
WANAOUe  RAYMOND  ( 
WATCHUNG 

WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 
WOOD ST OWN 


7907  Ol!  PASSAIC 

'  7BS1  02'  MIDDLESEX 

I  7»5fc,  02'  CUMSERLAND 

I  B051  02  CUHSERLAND 

:  8194|  01  SOMERSET 

8*02i  01  MORRIS 

8623;  01  UNION 

8666  01  SUSSEX 

BB16J  02  OCEAN 

86B3!  02.  MERCER 


8899;  ( 


OCEAJ 


9363   Oil  HUNTERDON 
9608!  Oil  MORRIS 
9012|  01    BERGEN 
9910    02    SALEM 


««  98 

40  90 
40  42 
40  28 
40   97 

40  29 

41  0> 
41    02 


19   98 

Jt  97 

40    61 


99    28 
40    39 

40  98 

60    43 

41  12 

99   97 

40  19 
99   96 

41  09 
40   60 


ODHCRVATION 
TIME  AND 


H.    J.    WlLLAJtO 
JOlfPH   H.    GARRIS*    til 
U.S.    WEATmER    8UHEAU 
ARTNUA    M.    AHLOUlif 
HACKCNSACK    WATER    CO* 
ST.    HARTS    SCMOOL 
NEWTOM    WTR.    •    SWR.COWt 
NEWARK    WATER    DEPT. 
DAN    A.    C0U4MLIN 
P.    J.    OIL    VECCMIO 

PHILIP    E.    NARUCCI 
CAMDEN    COUNTY    PLMG    BD. 
TOWN    OF    PHILLIPSBURG 
JOINT    TOLL    BRIDGE    C0*«<. 
MPS    VIVIAN    ICMERER 
PRINCETON    WATER    CO. 
RAHWAY    VALLEY    8(W    AUTH 
NO,    JERSEY   WIR.    SUPPLY 
RUTGERS   UAIV  I 

SEABROOK   FARMS   CO. 

EVERETT   DICKINSON 
W.    E.   HAVER  I 

JERSEY  CITY  D.  P.  W. 
UNION  COUNTY  ENGINEER 
ILLARD 


TOMS 


.TER    CO. 


S.    WEATHER   BUREAU 
THOMAS    SMITH 
WATER    SUPPLY   COMM. 
UNION    COUNTY    ENGINEER 

ROBERT   M.    MANNERS 
H*J>   POWER   *   LICHT   CO* 
HACKENSACK   WATER   CO. 

CRfAM    VALLEY    DAIRY 


I         DRAINAGE  CODE:      1-CX>ASTAL      2-DELAWARE      3-CBEAT  EGG  HARBOR 


-HACKENSACK      5-HUDSON     6-MAUBICE 
REFERENCE    NOTES 


-MULLICA      8-PASSAIC      9-RAHWAy      10-RARlTAN      U-ROCKAWAY 


DIMENSIONAL  UNITS: 
and  speeds  divided  by  \t 


EVAPORATION  i 


rage  daily  temperatures  frorn  65°  F.     In  "Supplemental 
time.    During  the 


Temperature  in  °F,  precif 


1  Index  shows  observation  times  in  local 
e  for  aU  except  Weather  Bui 
.    "Evaporation  and  Wind"  table,   and 


me  observers  take  the  observat 
w  on  ground  values  are  at  7:00  a 
fall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  1 


on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
,  E.  S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipita- 
1  hours  ending  at  timi 


n  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Mir 


'  "Snowfall  and  Snow  •: 


:he  snowpack  nrtay  result  L 
d"  table,  and  in  the  "Seas. 


wfall"  I 


"Evaporation  and  Wind"  table 
re  taken  from  different  points 
snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  cUmatologlcal  sUndard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIV^SIONS.  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  sUtion  name,  such  as  12  SSW,  indie 

SEIASONAL  TABLES.       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  earned  i 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  m  the  annual   issue    of  this  publication. 

m  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDIC:ATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snoi 

No  record  in  the  "Climatological  Ilata"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


1  from  the  post  office. 


1  Snow  on  Ground"  t 


,  and  the  Station  Index. 


t  equipped  wit 


■H-  Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  s 

*  Amount  included  in  following  measurement,  tim 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  fuU  month, 

D  Water  equivalent  of  snowfaU  wholly  or  partly 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missln 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from 

V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


very  10  inches  of  new  sr 
;,     See  "Daily  Ternpwrati 


table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  X. 
be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  valueE 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  n 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


e  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.    IT  dally 


i-recording  gage,   ( 


i  indicated  by  refen 


may  differ  from 


published  from  the  recording  gage  i 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  tabl 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  c 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  c 


Omission  of  data  i 


1  Station  Index  means  observatic 
n  Station  Index  means  variable. 


e  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  a 


J  reference  indic 


Stations  appearing  In  the  Index,  t 
General  weather  co 


concemmg  the  history  of  changi 
for  regular  Weather  Bureai 
shown  above. 


data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

ich  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  t 
t  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.    20402. 


V  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  aU  of 


of  subsUtions  through  1955  may  be  found  in  the  pubUcation  "Substation  History"  for  this  SUte,  price  15  ceirts.    SimiUr 
e  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  a 


Subscription  Price;       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  SumRiary. )    Checks  and  money  ordei 

of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,    Washington.   D.  C.  20402, 


be  made  payable  to  the  Superintendent 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE,       gl'    ON    THE    24+  AT    2    STATIONS 

LOWEST    TEMPERATURE:  19'    ON    THE    1ST   AT    HIGH    POINT    PARK 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,       4.72    INCHES    AT   AUDUBON 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION,       1.95    jnchES    AT    RINGWOOD 

GREATEST   ONE-DAY    PRECIPITATION,     1.65    ,nchES    ON    THE    24TH   AT   AUDUBON 


GREATEST    REPORTED    TOTAL    SNOWFALL, 


.3    INCH   AT    2    STATIONS 


GREATEST    REPORTED    DEPTH   OF    SNOW   ON   GROUND,       TRACE    ON    THE    4+  AT   4    STATI 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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NEW  MILFORD 

2,39 

.08 

.05 

.09 

,13 

.10 

.14 

.34 

.06 

.12 

•  9T 

•  71 

NEWTON 

2,(7 

,02 

.14 

T 

,22 

.03 

T 

T 

.13 

,09 

.47 

.59 

.30 

•  84 

•  06 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

2,60 

.06 

.14 

.22 

•  07 

.06 

.07 

.32 

•  64 

.19 

•  71 

•09   •Ol 

OLOWICK 

2, Si 

.09 

.03 

.06 

.92 

T 

.78 

.15 

.79 

•  08   T 

PATERSON 

2,0: 

T     T 

.05   T     T 

T 

.09 

.05 

.01 

T 

T 

.01 

.39 

.60 

.10 

.70 

•09   .01 

PHILLIPSBURG 

3,2( 

.18 

.24 

.10 

•  42 

.81 

.11 

l.» 

.01 

PHILLIPS6URG  BRIDGE 

3.71 

.17 

.27 

.10 

.01 

.03 

•  49 

1.40 

.02 

l.li 

•  08 

PLAINFIELO 

>,9I 

T     T     T 

.09   T     ,02 

.02 

.15 

T 

.09 

T 

•  49 

T 

.90 

.16 

•  04 

1.09 

r   .91 

RAHWAY 

3,4< 

.01        .01 

.03 

.09 

•  11 

T 

.2a 

•  06 

.20 

.90 

•  02 

•  44 

.96 

T     .79 

RINGUOOD 

l.'l 

.04 

.12 

.10 

T 

T 

•  36 

.60 

.03 

.68 

.02 

SOMERVILLE 

3.0< 

■  06 

.05 

•  11 

.06 

•  53 

.91 

.11 

.03 

.94 

.24 

SPLIT  ROCK  POND 

2.3- 

.12 

.22 

.07 

.06 

.02 

.31 

.69 

.10 

.72 

.07 

SUSSEX  1  SE 

2,a( 

.09   .01 

.09   .02 

.19   .02 

.09 

.01 

,09 

.06 

.59 

.01 

.63 

.29 

.01 

.70 

.09   .01 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 

2.11 

.02 

.11 

.08 

.03 

,01 

,01 

.36 

.80 

.oa 

.61 

.08 

WERTSVILLE 

2,3« 

.03   T 

T 

.17 

.01 

.03 

,01 

.49 

.4a 

.01 

.29 

.90 

.04   .01 

WEST  WHARTON 

2.6! 

,06 

.14   ,02   T 

.02 

.14 

.07 

T 

,13 

.08 

.33 

.94 

•  1« 

.81 

.12   T 

WOODCLIFF  LAKE 

5.11 

,02 

,08 

.09 

.02 

•  03 

.31 

.19 

.29 

.64 

•  09 

.19 

.62 

.01  ,tt 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  UB  AP 

2.51 

T 

.01 

T 

T 

.40 

T 

T 

T 

T 

•  29 

.01 

.01 

•  22 

•  17 

.60 

T    ^23 

AUDUBON 

».7; 

T     T 

T     T 

.10 

I 

.36 

T 

.06 

.3« 

.10 

1.69 

.39 

•  oa 

.67 

•06   ^33 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

3.11 

.22 

•  09 

.01 

.16 

.15 

.19 

.12 

.73 

•  01 

BELLEPLAIN  SI  FOREST 

2.61 

.04 

.24 

T 

.46 

.31 

.11 

.58 

r   •lo 

BURLINGTON 

3.3! 

,02        T 

T 

.02 

.02 

T 

T 

.09 

.33 

.49 

.92 

.73 

.01  .39 

CANTON 

3.21 

.09        ,01 

.29 

.30 

.24 

.23 

.09 

.67 

•11   •37 

CHATSUORTH 

3. Si 

•oa 

.07 

T 

T 

.12 

.61 

.86 

.04 

.61 

•10   ^21 

FORTESCUE 

2,6; 

.27 

.42 

.14 

•  13 

.12 

.79 

FREEHOLD 

2.61 

.02 

.14 

•  01 

T 

.23 

.30 

•  53 

.02 

.89 

•03   ,1] 

GLAS5B0R0 

2.«A 

T 

.02 

•  10 

.21 

.17 

.21 

,88 

.07 

.49 

.09   T 

HAMMONTON  2  NNE 

2.*: 

T 

.22 

T 

T 

.21 

.03 

.19 

,49 

.11 

.99 

.01   T 

HIGHTSTOWN  1  N 

2.4! 

,01 

T 

.07 

t 

T 

•  01 

T 

.23 

T 

.39 

.36 

.01 

.88 

.02   .19 

INDIAN  "ILLS  2  W 

3.6( 

T     T 

T 

.08 

T     ,06 

.02 

.04 

T 

T 

.12 

.98 

.88 

T 

.66 

.04   .90 

MAYS  LANDING  I  W 

2.2! 

T 

T 

.28 

.16 

.08 

.09 

.13 

.19 

.72 

.02   T 

MILLVILLE 

2.0( 

.4] 

T 

.13 

•  06 

.11 

.61 

.29 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

3,7< 

T     T 

,01        T 

.01 

T 

.>< 

1.21 

.03 

T 

T 

.37 

.02 

.09 

•  22 

.26 

.97 

T     .31 

MO0RE5T0WN 

3.3! 

T 

,03        T 

.11 

.10 

.09 

•  01 

.32 

T 

.41 

•  90 

.06 

.68 

.02   T 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

3,1< 

,50   T 

,06        T 

T 

.09 

T 

.08 

.29 

.93 

•  30 

T 

1.07 

.09   .09 

NEW  MONMOUTH 

2,3( 

,06   T     T 

.02 

.07   t 

.01 

•  09 

.01 

.14 

.92 

.28 

.95 

.09   .07 

PEM6ERT0N  3  E 

3,2< 

,02 

.09 

T 

.04 

.01 

.0* 

.24 

.41 

.92 

.01 

.70 

.02   .14 

PENNSAUKEN 

3,47 

T     T 

.08 

.12 

.07 

.04 

T 

.37 

.05 

.11 

1.24 

.02 

.69 

.02   T 

PRINCETON  MATER  WORKS 

2,5! 

T     T 

T     T     T 

T 

T 

T 

T 

.20 

T 

.29 

.10 

.29 

.05 

.20 

.68 

7     .60 

SEABROOK  FARMS 

2,61 

.05   T 

.01 

.28   T 

T 

.20 

.08 

.43 

.07 

.60 

•01   .01 

SHILOH 

2,5! 

.13 

.03 

.1^ 

.18 

.28 

.01 

.11 

.47 

.02   .31 

TOMS  RIVER 

3,46 

.02 

.35 

■  90 

1.02 

.78 

.02   .07 

TRENTON  WB  CITY          R 

2.7! 

T 

.02        T 

.02 

T     .0! 

T 

.03 

T 

.24 

.17 

.51 

.11 

.37 

.48 

.01   .94 

TUCKERTON 

2.7< 

T     T     T 

T     T 

T 

.01 

T     T     .01 

.03 

.0! 

T 

.02 

.13 

.17 

.99 

.04 

.69 

.02   .19 

WOOOSTOWN 

3.51 

.02 

.01 

.10 

T          .11 

.90 

.09 

T 

•  U 

T 

.23 

T 

.11 

1.09 

.03 

.42 

.01   .3) 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 

2.51 

.3; 

.66 

.35 

.01 

.04 

.21 

.20 

.60 

.01   .11 

BELMAR  2  SW 

2.3! 

T 

.40 

'            J 

.39 

T 

T 

.1( 

.10 

.90   .90 

CAPE  MAY  3  W 

4.31 

.03 

.03   ,02   ,0! 

1.30 

.32   .02:        .01   .02|   .02 

1.01 

.03 

.21 

.19 

1.06 

.0! 

LONG  BRANCH  2  N          R 

2.5* 

T          T 

.04   T 

T 

.04   T 

T 

.26 

T 

T 

T 

.07 

.15 

.01 

•'1 

.38 

.01 

1.14 

.04   .1] 
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DAILY  TEMPERATURES 


New   JCRSCY 
APRIL    1M6 


SlAllOD 

Day  ol  Monll) 

} 

1 

2 

3 

4 

S 

e 

7 

> 

9 

10 

u 

12 

13 

u 

IS 

18 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NORTHERN             01 

BELVIOERE 

MAX 

Mm 

2S 

56 
27 

47 
28 

53 

28 

50 
29 

51 
26 

53 

26 

54 
30 

51 
27 

50 
26 

54 
25 

57 
2» 

56 
25 

44 
28 

60 
27 

63 
27 

63 

30 

65 
50 

62 
31 

56 
39 

54 
40 

68 

41 

65 
45 

66 
43 

54 

44 

72 
39 

71 
39 

48 
94 

40 
35 

60 
96 

96.4 
91.8 

BOONTON  1  SE 

MAX 

MIN 

26 

5* 

32 

46 
29 

50 
36 

50 
33 

49 
35 

49 
30 

53 
34 

69 
29 

51 
28 

52 

35 

5* 

2* 

57 
37 

45 
31 

59 
35 

63 
36 

60 
27 

65 
30 

64 
42 

54 
39 

47 
40 

69 
41 

59 
41 

66 
42 

56 
43 

71 
36 

70 
37 

49 
99 

39 

35 

99 
97 

99.9 

94.6 

CANOC  BqOOK 

MAX 

MIN 

?1 

26 

56 
34 

49 
27 

53 
37 

51 
27 

51 
27 

52 

30 

56 
30 

52 
29 

54 
25 

55 

26 

56 
25 

58 
38 

46 
26 

60 
28 

63 
35 

61 
30 

65 
31 

66 
42 

54 

41 

48 
42 

70 
44 

62 
43 

65 
43 

55 
45 

72 
36 

72 

40 

90 
36 

40 
96 

98 

97 

96.7 
99.9 

CHARL0TTEBUR6 

MAX 

Mm 

47 
2T 

52 
31 

42 
33 

50 
33 

48 
30 

47 
32 

51 
29 

54 
22 

48 
27 

50 
29 

50 
28 

52 

2T 

58 
32 

40 
33 

58 
33 

60 
35 

60 
28 

65 
30 

65 
36 

53 

36 

43 
38 

67 
40 

65 

36 

60 
41 

55 

42 

68 
38 

66 
35 

48 
34 

37 
33 

60 
34 

94,0 
32.9 

ELIZABETH 

MAX 

Mm 

55 

28 

60 
33 

55 
29 

52 
38 

53 

33 

5* 

29 

58 
34 

53 

34 

54 

34 

55 

30 

59 
32 

59 
32 

48 
39 

63 
35 

66 
32 

64 
38 

65 
33 

66 
35 

63 
45 

49 
42 

70 
48 

64 
52 

67 
45 

55 

4* 

74" 
44 

73 
43 

69 
41 

49 
38 

58 

37 

97 
49 

99.4 
97.9 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 

MAX 

Mm 

50 
26 

54 
35 

46 
28 

48 
29 

52 
27 

50 
29 

50 
32 

52 

30 

55 

29 

52 
28 

58 
28 

56 
26 

57 
37 

45 
29 

59 

30 

58 
36 

62 

30 

65 
33 

65 
44 

55 

39 

45 
40 

70 
43 

66 
42 

66 
43 

57 
45 

71 

♦0 

72 
39 

49 
35 

39 
35 

61 
94 

96.2 

94.0 

FLEMIN6T0N  I  NE 

MAX 

Mm 

50 
22 

57 

30 

48 
31 

54 
39 

52 
26 

52 

26 

55 

30 

57 
30 

51 
29 

54 
25 

53 

23 

56 
23 

60 
38 

42 
35 

58 
32 

63 

30 

65 
26 

67 
28 

66 
41 

54 
41 

70 
42 

74 
44 

60 

49 

66 
41 

54 
45 

72 
36 

72 
♦  I 

48 
35 

40 
96 

58 

38 

57,7 
99.7 

HICiH  POINT  PARK 

MAX 

Mm 

J5 
19 

42 
23 

31 
24 

42 
27 

44 
22 

42 
25 

42 

30 

48 
34 

50 
24 

51 
23 

43 
22 

44 
24 

*5 

27 

34 
27 

50 
30 

51 

38 

49 
33 

63 
39 

64 
36 

50 
31 

54 
32 

61 
36 

56 
38 

62 

37 

55 

38 

64 
39 

68 
27 

59 

27 

92 

26 

98 

29 

4«,5 

29,6 

JERSEY  CITY 

MAX 

Mm 

«8 
36 

47 
40 

52 
36 

50 
42 

50 
36 

52 
37 

50 
42 

52 
36 

51 
39 

52 
36 

55 

38 

5* 
38 

44 
39 

58 
39 

59 
*2 

59 

44 

54 
40 

61 
44 

53 

44 

46 
42 

63 
44 

69 
51 

61 
46 

53 

44 

71 
53 

70 
48 

69 
*0 

40 
36 

55 
37 

91 
45 

54,7 
41,2 

LAMBERTVILLE 

MAX 

MIN 

58 
26 

53 

35 

52 
29 

48 
40 

51 
29 

52 

28 

56 
33 

52 
29 

53 

32 

53 

28 

56 
27 

52 

28 

45 
37 

59 
32 

61 
33 

63 
33 

66 
31 

64 
33 

56 
46 

53 

41 

78 

42 

74 
50 

69 
51 

62 
45 

72 
53 

71 
37 

69 
42 

43 
36 

57 
37 

99 
49 

58.5 
96,3 

LAYTON  2 

MAX 

Mm 

20 

55 

28 

46 
22 

51 
29 

53 
23 

51 
24 

52 

30 

54 
29 

49 
25 

51 
23 

51 
24 

5* 
20 

59 

30 

45 
28 

58 
24 

63 
36 

63 
27 

66 
26 

65 
34 

57 
39 

44 
39 

67 
42 

67 
33 

67 
39 

54 
45 

69 
32 

70 
36 

49 
35 

38 
39 

62 
96 

95,9 

90,4 

LITTLE  FALLS 

MAX 

Mm 

52 

JO 

53 

36 

50 
30 

54 
35 

53 

31 

51 
35 

53 
35 

57 
35 

52 
33 

54 
31 

55 

3* 

57 
30 

62 
38 

51 
33 

62 
33 

66 
40 

63 
33 

65 
35 

69 
43 

56 
41 

47 
41 

72 

44 

67 
45 

69 
43 

60 
45 

72 

47 

73 

38 

52 
37 

41 

37 

61 
99 

98,9 

96,9 

L0N6  VALLEY 

MAX 

Mm 

«7 
25 

55 

31 

45 
26 

51 
36 

48 
26 

48 
29 

51 
31 

53 

31 

46 
27 

50 
29 

51 
26 

53 

25 

57 
36 

41 
35 

56 
36 

62 
35 

61 
28 

65 
29 

63 
36 

53 

39 

50 
40 

71 
42 

62 
43 

65 
43 

53 

46 

69 
38 

70 
39 

48 
34 

38 
35 

58 

97 

94,8 
33.8 

MORRIS  PLAINS  1  V 

MAX 

Mm 

49 
26 

54 
31 

45 
28 

52 

34 

49 
28 

49 
32 

51 
30 

54 
31 

*9 
29 

51 
31 

52 

30 

53 

28 

56 
36 

41 
36 

58 
40 

61 
37 

60 
28 

64 
31 

64 

41 

52 
39 

47 
40 

66 
42 

61 
42 

65 
42 

54 
43 

69 
35 

70 
38 

47 
94 

38 
95 

99 
36 

94.7 
34,4 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

50 
32 

49 

38 

54 
34 

50 
38 

51 
33 

52 

34 

56 
39 

52 

37 

53 

37 

54 
36 

56 
38 

55 

37 

45 
39 

61 
38 

62 
40 

60 
42 

6l 
39 

66 
42 

54 
44 

46 
43 

67 
44 

61 
52 

64 
47 

56 
45 

72 
52 

72 

45 

50 
*0 

41 
98 

96 
98 

54 
45 

96,1 
40.2 

NEWTON 

MAX 

Mm 

47 
23 

56 
32 

45 
27 

52 
33 

49 
28 

48 
29 

52 

32 

55 

31 

♦  9 
28 

50 
25 

51 
25 

53 

23 

57 
37 

43 
27 

58 
26 

62 
37 

62 
28 

67 
26 

65 
39 

58 
39 

46 
40 

71 
42 

67 
35 

68 

40 

54 

44 

69 
36 

72 
36 

48 
35 

39 
95 

62 
36 

55,8 
92,5 

PATERSON 

MAX 

Mm 

53 

32 

50 
38 

50 
35 

55 

36 

53 

36 

51 
37 

55 

39 

57 
36 

51 
37 

52 
34 

5* 
37 

55 
33 

60 
38 

45 
35 

61 
36 

65 
42 

64 
36 

67 
37 

71 
44 

56 
42 

48 
41 

68 
44 

65 
46 

69 

44 

58 

47 

72 

45 

75 
39 

59 

97 

40 
36 

60 
39 

97,8 

38,6 

PHILLIPSBUR6 

MAX 

Mm 

59 
27 

57 
39 

54 
32 

53 

36 

50 
30 

53 

31 

54 
33 

56 
32 

53 

29 

53 

32 

5* 
30 

55 

28 

50 
36 

59 

32 

62 
34 

64 
35 

66 
32 

67 
33 

65 
41 

53 

39 

70 
42 

70 
50 

68 
52 

66 
43 

72 
53 

73 
38 

72 
40 

49 
96 

58 
36 

59 
47 

59.9 
36.6 

PLAINFIELO 

MAX 

Mm 

57 
28 

49 
33 

56 

28 

51 
40 

52 

28 

55 
28 

58 
33 

53 
33 

5* 
33 

55 

31 

57 
30 

58 
29 

42 
38 

61 
32 

64 
30 

63 
36 

68 
32 

65 
35 

53 

44 

49 
*1 

72 
43 

61 
53 

67 
46 

55 

46 

73 
51 

74 
40 

70 
42 

42 
98 

59 

97 

55 

41 

58.3 

36.6 

SOMERVILLE 

MAX 

Mm 

56 

28 

51 
34 

53 

24 

50 
37 

51 
30 

53 
26 

56 
33 

51 
28 

53 
31 

53 
29 

56 
26 

56 
28 

46 
38 

59 
32 

64 
33 

63 
33 

65 
30 

64 
33 

59 
43 

49 
41 

72 
43 

66 
50 

67 
49 

60 
43 

72 
52 

71 
38 

68 
*l 

41 
97 

57 
97 

55 

42 

57.9 
35.6 

SUSSEX  I  SE 

«    •    • 

MAX 

Mm 

46 
24 

48 
24 

50 
23 

51 
33 

50 
22 

49 
20 

51 

30 

54 
34 

*8 
26 

50 
23 

51 
24 

53 

20 

57 
31 

44 
26 

59 
24 

61 
35 

60 
27 

66 
26 

65 
36 

55 
38 

44 
38 

68 
39 

64 
34 

67 
42 

54 
42 

68 
33 

70 
34 

47 
99 

98 
93 

60 
94 

55,0 
90,3 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 

Mm 

56 
26 

51 
31 

57 
30 

51 
35 

50 
33 

53 

29 

59 
29 

52 
35 

52 

36 

53 

29 

57 
28 

47 
38 

45 

40 

55 
35 

58 
31 

61 
31 

58 
30 

64 
38 

56 
44 

59 
45 

73 
46 

61 

49 

58 
49 

76 
50 

72 
49 

69 
39 

55 

39 

44 
99 

92 

41 

56 
46 

57,0 
37.3 

AUDUBON 

MAX 

Mm 

56 
30 

51 

30 

57 

31 

48 
42 

54 
32 

56 
33 

60 
35 

54 
37 

56 

36 

56 
35 

59 
32 

48 
38 

41 
36 

59 
38 

65 
40 

66 
37 

68 
35 

63 

40 

61 
45 

64 
44 

80 
45 

6> 

53 

67 
50 

66 

48 

74 
54 

72 
45 

57 
40 

42 
37 

56 

99 

99 

46 

59,1 
99.4 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 

Mm 

56 
30 

56 
30 

59 
29 

58 
41 

54 

30 

56 
26 

62 
28 

55 
32 

55 
37 

53 

27 

56 
24 

55 

38 

42 
39 

55 

36 

62 
27 

6* 
31 

64 
28 

64 
29 

56 
42 

67 
45 

78 
46 

70 
55 

58 
46 

81 
47 

80 
54 

71 
35 

66 

40 

49 
96 

52 

40 

54 

42 

60.2 
96.4 

BURLINGTON 

MAX 

Mm 

56 
31 

56 

40 

55 
33 

48 
39 

52 

30 

54 
33 

56 
34 

59 
36 

54 
37 

55 

36 

65 
32 

51 
33 

42 
31 

57 
36 

62 
38 

63 

37 

67 
35 

65 
39 

56 
46 

58 
42 

75 
42 

74 
51 

64 
49 

66 
60 

73 
5i 

72 
43 

70 
40 

49 

42 

56 

97 
47 

99.4 

99,7 

CHATSWORTH 

MAX 

Mm 

57 
21 

56 

30 

58 
28 

57 
40 

52 
28 

54 
24 

59 
24 

52 

28 

S3 
33 

54 
27 

55 

26 

54 
30 

53 

37 

56 
34 

60 
27 

61 
30 

63 
29 

65 
27 

56 
44 

58 

44 

77 
44 

71 
52 

64 
49 

tl 

71 
52 

72 

61 
39 

42 
96 

51 
98 

94 

49 

98,8 
94,8 

FREEHOLD 

MAX 

Mm 

55 
26 

52 
32 

55 

31 

♦9 
40 

53 

30 

55 

28 

58 
33 

53 
34 

55 

36 

52 
29 

56 
30 

51 
31 

44 
37 

59 
39 

60 
31 

61 
39 

64 
31 

66 
36 

56 
43 

49 

41 

76 
42 

68 
51 

65 
48 

56 

44 

71 
49 

70 
♦2 

64 
39 

40 
95 

51 
97 

93 
49 

57,9 

37,0 

SLASSBORO 

MAX 

Mm 

53 
32 

55 

30 

49 
32 

54 
38 

48 
SO 

51 
32 

55 

30 

58 
34 

56 
35 

54 
31 

54 
30 

56 
36 

47 
36 

45 
37 

56 
34 

61 
36 

62 
34 

66 
39 

62 
45 

60 
45 

67 
44 

78 

49 

57 
50 

64 
46 

70 
52 

70 
43 

68 
45 

48 

96 

42 
97 

92 

99 

97,9 
97,9 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

53 

30 

58 
35 

54 
31 

56 
40 

49 
31 

53 

30 

55 

30 

62 
33 

54 
35 

54 
31 

5* 
31 

57 
36 

49 
37 

45 
36 

57 
35 

63 
35 

63 
30 

67 
38 

66 
44 

62 

44 

67 
45 

61 
55 

59 
49 

63 
42 

72 
S5 

71 
4* 

72 
45 

48 
96 

41 
39 

92 

40 

58,6 
98,1 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 

Mm 

56 
27 

49 
37 

53 
32 

48 
39 

51 
31 

54 
31 

59 
34 

51 
34 

53 

36 

53 

29 

55 

30 

52 
29 

45 
37 

58 

34 

62 
33 

63 
35 

65 
30 

65 
35 

58 

44 

51 
42 

77 
42 

69 
52 

67 
49 

57 

44 

71 
52 

70 
39 

61 
40 

41 
96 

99 

97 

94 

44 

»7,4 
97,1 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

Mm 

55 
25 

48 
26 

55 

28 

*9 
38 

51 
28 

53 

2* 

59 
25 

51 
32 

53 

32 

53 

25 

54 
23 

49 
30 

40 
35 

56 
35 

61 
28 

61 
30 

65 
26 

63 
32 

58 
43 

64 
43 

79 

44 

65 
52 

66 
49 

66 
45 

71 
55 

70 
36 

58 

39 

41 
35 

51 
97 

92 

44 

9T,2 
94,9 

MILLUILLE 

MAX 

Mm 

51 

34 

55 
33 

57 
32 

56 

40 

50 
33 

52 

31 

55 

31 

59 

37 

53 

38 

53 

33 

53 

29 

57 
39 

46 
38 

45 
36 

55 

36 

62 
35 

65 
34 

64 
35 

63 
45 

62 
45 

71 
44 

76 
42 

61 
41 

61 
«6 

77 
52 

71 
39 

68 

46 

49 
97 

42 
98 

91 
99 

58,0 
97,9 

MILLVILlE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

56 
34 

49 
32 

56 
33 

50 
41 

51 
32 

53 

29 

59 
31 

51 
34 

53 

39 

50 
31 

55 

30 

45 
39 

41 
37 

54 
37 

59 
36 

59 
35 

62 
32 

62 
35 

61 
46 

72 
46 

75 
47 

59 
52 

61 
48 

77 
49 

71 
54 

67 
36 

53 

39 

42 
98 

92 

40 

99 

44 

96,9 
98,5 

MOORESTOWN 

MAX 

Mm 

55 

30 

50 
38 

55 
35 

47 
37 

51 
33 

53 

32 

59 
31 

51 

37 

53 

37 

53 

33 

56 
32 

49 
33 

39 
36 

57 
36 

62 

37 

63 
38 

65 
31 

63 
40 

58 
44 

60 
43 

79 
44 

65 
53 

68 
46 

61 
46 

72 
S3 

70 
43 

59 

37 

41 
96 

55 
98 

93 

46 

57,2 
98.5 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 

Mm 

55 
29 

55 
38 

54 
32 

50 
38 

50 
33 

52 

30 

57 
37 

55 
35 

53 
35 

52 

30 

55 
33 

54 
33 

46 
38 

58 
36 

62 

34 

60 
34 

65 
32 

64 
36 

62 

44 

46 
41 

66 
42 

66 
52 

64 
47 

57 
44 

71 
»l 

70 
♦5 

70 
42 

43 
37 

55 

96 

55 
42 

57.4 

97.9 

S*e  Beieronce  Notes  Following  SUQod  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 
APRIL    1966 


Day 

of  Month 

o 

Station 

« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

NEW  MONMOUTH 

MAX 

MIN 

56 
30 

55 
35 

55 

35 

53 
39 

53 
32 

54 
32 

67 
32 

53 
30 

54 
29 

46 
38 

66 
37 

61 
31 

61 
30 

63 
45 

46 

40 

64 
42 

72 

60 

63 
46 

57 
44 

70 
48 

71 
46 

71 
43 

66 
37 

52 
3« 

»» 

43 

58.0 
37,9 

PEMBERTON  3  £ 

MAX 

MIN 

56 
24 

55 

30 

58 
28 

57 
40 

52 

30 

55 

25 

59 
29 

56 
25 

53 

28 

40 
36 

60 
35 

63 
27 

68 
30 

56 
46 

56 

42 

80 
48 

70 
52 

65 
50 

64 
46 

70 
49 

71 
36 

59 

40 

41 
36 

51 
38 

54 

45 

58.9 
35.6 

5E4BR00K  FARMS 

MAX 

MIN 

52 
34 

56 
34 

50 
31 

55 
40 

49 
30 

51 
33 

54 

30 

55 

30 

57 
39 

45 
37 

46 
37 

54 
34 

62 
34 

61 
46 

60 

46 

70 
46 

77 
51 

58 
51 

63 
48 

72 
54 

70 
42 

67 
46 

46 
37 

42 
39 

51 
40 

57.1 
38.8 

SHILOH 

MAX 

Mm 

55 
32 

55 

3S 

55 
32 

52 
39 

52 
31 

54 
32 

58 
30 

52 
33 

52 
39 

41 
36 

54 
35 

61 
37 

63 
33 

61 
42 

71 
44 

76 
45 

6( 
53 

62 
49 

72 
46 

70 
57 

70 
41 

65 
39 

42 

36 

51 
38 

51 
44 

96.3 
36.6 

TOMS  RIvER 

MAX 

MIN 

52 
25 

46 
35 

53 

34 

52 
34 

54 
36 

52 

34 

53 

34 

55 

28 

51 
3<> 

45 
35 

66 
35 

55 

34 

60 
27 

56 

44 

46 
43 

75 
42 

70 
52 

66 

48 

58 
46 

11 

68 
45 

50 
39 

40 
35 

50 
36 

65 
45 

55.5 

37,0 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

MIN 

55 
35 

47 
37 

53 
34 

48 
40 

49 
34 

51 
36 

57 
40 

52 
35 

51 
38 

40 
38 

57 
39 

63 

42 

66 
35 

54 
42 

53 

42 

76 
42 

64 
52 

67 
45 

59 
44 

72 
56 

70 
*9 

50 
35 

42 
35 

55 

37 

»3 

45 

56.3 

40.0 

TUCKERTON 

MAX 

MIN 

56 
25 

51 
29 

56 
31 

49 
41 

52 
35 

54 

30 

58 
30 

51 
29 

48 
33 

40 
38 

51 
36 

5t 
29 

55 

28 

54 
44 

52 

44 

65 
46 

58 

51 

56 
47 

68 
46 

70 
51 

67 
38 

55 

♦  I 

43 
38 

49 
39 

53 

41 

54.9 
36.6 

WOODSTOWN 

•    «    * 

MAX 

MIN 

56 
32 

55 

30 

56 
31 

50 
41 

!1 
30 

56 
27 

59 
29 

54 
27 

52 
35 

41 
37 

57 
37 

62 
31 

65 

31 

62 

44 

69 
46 

78 
46 

69 
52 

65 
51 

72 
49 

72 
5* 

7* 
41 

64 

41 

42 
37 

53 

39 

53 

47 

59.3 
37.6 

C0AST4L             03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

MIN 

52 
37 

52 

40 

56 
37 

48 
42 

52 

36 

50 
39 

54 
39 

SO 
42 

52 
37 

57 
35 

47 
42 

42 

40 

50 
40 

55 

38 

56 

43 

54 
44 

53 

47 

53 

47 

57 
49 

61 

49 

56 

49 

65 
49 

72 
92 

62 

*9 

56 
♦1 

43 
41 

52 
42 

51 
46 

93.7 

42.7 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 

MIN 

53 
33 

53 
39 

59 
39 

55 

39 

52 
33 

55 

37 

54 
42 

56 
39 

54 
41 

56 
40 

56 

42 

45 
38 

54 
33 

59 
41 

59 
42 

68 
37 

58 
38 

63 
42 

64 
44 

6e 

48 

56 
46 

69 
47 

66 
50 

64 
45 

62 

38 

46 
37 

90 
33 

57.3 

40.2 

LONG  BRANCH  2  N 

MAX 
MIN 

50 
32 

48 
36 

52 
34 

50 
39 

50 
35 

53 

34 

50 
37 

62 
39 

64 
35 

54 
35 

51 
35 

44 
38 

63 

39 

54 
35 

57 

41 

53 

37 

69 
43 

46 
42 

62 
42 

50 

45 

44 

48 

69 
47 

68 
40 

63 

37 

55 
36 

91 
43 

53.9 
39.2 

SUPPLEMENfTAL    DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relobve  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  day*  with  precipitation 

c 

3 

v>  a 

*j 

11 

StAtioii 

0 

t     . 

€  - 

a 

_  a 

EASTERN  STANDARD  TIME 

s 

$ 

8! 

I 

Hi 

o:  a 

K 

> 

< 

■21 

Q 

1 

d.2 

1  AM    7  AM    I  PH    7  PH 

S 

S 

i 

k 

^1 

I  :  £ 

£  as 

ii\ 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 

9 

0.6 

10.7 

26++ 

9 

28+ 

76 

75 

52 

65 

6 

3 

5 

2 

0 

0 

18 

27 

7.7 

ATLANTIC  CITY  ST.  MARINA 

- 

- 

- 

39 

WNW 

02 

- 

- 

- 

- 

0 

3 

5 

2 

0 

0 

10 

- 

- 

NEWARK  WB  AIRPORT 

32 

0.4 

10.9 

24+  + 

31 

25+ 

70 

70 

48 

57 

4 

5 

5 

3 

0 

0 

17 

- 

7.3 

TRENTON  WB  CITY 

- 

- 

- 

26 

NW 

02 

- 

- 

- 

- 

5 

5 

6 

2 

0 

0 

18 

46 

7.6 

See  HeWence  Notes  Following  Sutioo  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

WM  jusev 

APRIL  ItM 

Dtj  ol  month 

\ 

and  Depth 

1 

a 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

RUTGERS  MICRO  MET   STA 

PLOT   *   I 

X    INCH 

MAX 
MIN 

4S 
10 

44 
41 

47 

41 

46 
43 

49 
40 

47 
40 

48 
42 

49 
45 

51 
42 

50 
43 

so 

41 

49 
41 

44 
43 

53 

42 

54 
42 

55 

44 

57 
45 

53 

45 

52 

48 

49 
46 

I 

54 
52 

58 
91 

94 
51 

60 
52 

61 
50 

51 
50 

50 
46 

94 
49 

91 

49 

91.4 
44.9 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

*5 
40 

44 
41 

46 
41 

45 
43 

47 
41 

47 
40 

47 
42 

48 
44 

49 
42 

46 
43 

49 
42 

48 

41 

44 
43 

61 
42 

52 
43 

53 

44 

55 

46 

52 
46 

49 
48 

48 
46 

" 

54 
52 

57 
51 

54 
52 

58 
52 

59 
50 

51 
50 

50 
45 

53 

45 

90 
49 

50.1 
45.1 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

44 

40 

43 
42 

44 
41 

44 
43 

46 
41 

45 
41 

46 
42 

47 
45 

47 
43 

46 
44 

47 
42 

47 
42 

44 
43 

48 
42 

50 
44 

51 
45 

52 

46 

51 
46 

50 
48 

48 
47 

. 

53 
51 

55 

51 

53 
52 

55 

52 

56 
50 

51 
49 

49 
50 

51 
46 

50 
49 

48.8 
45.4 

e    INCHES 

MAX 
MIN 

4<t 
41 

43 
42 

43 
42 

44 
43 

44 
42 

44 
42 

45 
43 

45 
44 

46 
43 

45 
45 

46 
43 

46 
43 

45 
44 

46 
43 

48 
45 

49 
46 

48 
46 

50 
47 

49 
48 

48 
47 

- 

51 
50 

53 
50 

52 
52 

53 
51 

54 
51 

52 

50 

50 
48 

50 
48 

50 
49 

47.7 
45.9 

16    INCHES 

MAX 

MIN 

43 
42 

43 

43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

44 
43 

44 
43 

45 
43 

44 

44 

44 
44 

44 
44 

45 
44 

45 
44 

45 
44 

45 
44 

47 
46 

47 
46 

47 
47 

48 
47 

47 
47 

- 

49 
48 

50 
49 

50 
50 

50 
50 

51 

50 

52 

50 

50 
49 

49 
48 

49 
48 

46.5 
45.8 

32    INCHES 

MAX 
MIN 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

43 
43 

44 
43 

44 
43 

44 
43 

44 

44 

44 
44 

44 
44 

44 
44 

45 
44 

45 
44 

45 
45 

tl 

45 
45 

46 
45 

46 
46 

46 
46 

- 

47 
46 

47 
47 

48 
47 

48 
48 

49 
48 

49 
49 

49 
49 

49 
48 

48 
48 

45.5 
45.2 

PLOT  »  2 

1    INCH 

MAX 

MIN 

54 
35 

50 
35 

60 
34 

52 

40 

60 
34 

59 
34 

61 
38 

57 

38 

64 
38 

56 
36 

63 
34 

65 
35 

43 

40 

62 
35 

68 
36 

74 

40 

80 
37 

65 
42 

65 
46 

53 

45 

I 

59 
52 

73 

50 

59 
51 

71 
47 

74 
43 

46 
42 

44 
41 

67 
41 

55 

47 

61.3 

40.4 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

52 

36 

48 
36 

57 

34 

51 

41 

58 
35 

56 
35 

59 
39 

56 
39 

61 

39 

57 

40 

61 
36 

62 
36 

43 

40 

63 
37 

67 
37 

70 
41 

75 

40 

64 
43 

63 
47 

52 

45 

I 

59 
53 

70 
50 

60 
50 

68 
48 

70 
44 

46 
43 

44 
42 

64 
42 

54 
47 

59.5 

41.4 

*    INCHES 

MAX 
MIN 

50 
37 

46 
39 

52 

36 

49 
42 

53 
37 

53 
37 

55 
40 

53 
40 

57 
40 

54 
43 

56 
38 

56 

39 

43 
41 

58 
38 

62 
39 

64 
43 

68 
42 

60 
45 

59 

48 

51 

46 

- 

57 
53 

66 
51 

58 
51 

65 
51 

66 
46 

47 
45 

45 

43 

59 
43 

53 
48 

55.7 
43.0 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

46 

40 

44 
42 

45 
42 

46 
43 

48 
40 

48 
40 

50 
42 

49 
45 

50 
43 

45 
40 

50 
42 

49 
43 

46 
44 

50 
42 

54 
44 

55 
46 

54 
47 

55 
48 

53 
50 

49 
48 

- 

56 

53 

59 
52 

53 

52 

58 
53 

59 
50 

50 
48 

46 
45 

51 
45 

50 
48 

50.7 
45.5 

MAX   ANO   MIN    TEMPERATURES   ARE    FOR    THE    24   HOUR   PERIOD   ENDING  AT   MIDNIGHT. 

KENTUCKY   8LUEGRASS.       INSTRUMENTATION 


PLOT    »1    -    SLOPE    OF   GROUNOi      FLAT.      SOIL   TYPE i      LOAM.      GROUND   COVER 
CONNECTED    TO  A    BROWN   ELECTRONIK   POTENTIOMETER. 


SLOPE    OF   GROUNDt       FLAT.       SOIL    TYPE.       LOAM. 
CONSTANTAN    THERMOCOUPLES. 


GROUND   COVER.       BARREN.       INSTRUMENTATION. 


COPPER-CONSTANTAN    THERMOCOUPLES 
BROWN   RECORDING   POTENTIOMETER   WITH   COPPER- 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft       •       « 
NORTHERN                            01 

CANOE    BROOK 

•        •        • 
SOUTHERN                            02 

SEABROOK   FARMS 

EVAP 
WIND 
WAX 

MIN 

EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 

• 

.18 
89 
99 
38 

.07 
68 
52 
38 

• 
« 

.23 

149 
58 
37 

.06 
62 
93 

37 

.14 
63 
96 

37 

.13 
98 
98 

38 

.16 

67 
63 
40 

.16 
60 
60 
39 

» 

m 

.26 

88 
60 
38 

.16 
60 
64 
39 

.01 
109 
45 
37 

.05 
112 

42 
36 

.13 

48 
59 
39 

.19 

42 
T( 
41 

• 
« 

.36 

12« 
7J 
39 

.1( 
63 
6( 
4« 

.17 
132 

6! 

49 

.18 

71 
78 

.24 
94 
81 
51 

.06 
94 
61 
92 

• 

• 
• 

.22 

114 

70 
91 

.19 

29 
73 

47 

.13 

44 
73 
49 

.26 
70 
76 
43 

.21 

91 
TO 
4f 

.14 
89 
90 
39 

.06 

160 

47 

37 

* 
74 
40 
39 

.01 

105 

43 

37 

.08 

9 
40 
3T 

93 

'1 

3.828 

2208B 

60.4 

41.1 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15   1  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•        •        • 

NORTHERN                            01 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN   ON   SND 

T 

FLEMINGTON    I    NE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

MORRIS   PLAINS    1    W 

SNOWFALL 
SN   ON   GNO 

T 

T 

T 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

T 

T 

PL4INFIELD 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

•        •       o 

COASTAL                              03 

LONG   BRANCH   2    N 

SNOWFALL 
SN   ON   SND 

T 

See  leferenoe  aotea  following  Station  Index. 


STATION  INDEX 


^ 

e 

OBSERVATION 

g 

^ 

M 

u 

§ 

TIME  AND 

2 

0 

9 

§ 

P 

P 

TABLES 

STAnON 

1 

o 

COUNTY 

< 

1 

i 

< 

OBSERVER 

T 

i 

i 

if 

Q 

^ 

B 

a 

§i 

ALLENDALE 

0100 

01 

8ERGEN 

41   02 

74    08 

270 

BEROCN  COUNTY   ENGINEERS 

ATLANTIC    CITV    WB    AP 

0311 

02 

ATLANTIC 

39   27 

74   35 

64 

HID 

MID 

:  MJ 

U.S*   WEATHER   BUREAU 

fATLANTlC    CITV 

0325 

03 

ATLANTIC 

39   23 

74   26 

11 

MID 

HID 

STATE   MARINA 

AUDUBON 

03A« 

02 

CAMDEN 

39   53 

75   05 

40 

lie 

IIP 

IRVIN    J.    NYGREN 

BASS   RIV£B    ST    FOREST 

0«2B 

02i  BURLINGTON 

39   37 

7*   26 

30 

9A 

M 

N.J.    FORESTRY    SERVICE      ' 

BELLEPLAIN    ST    FOfiEST 

02'  CAPE    MAY 

39   15 

74    52 

30 

5P 

5P 

BELLEPLAIN    STATE    FOREST 

BELHAR    2    SH 

0T21 

03 

MONMOUTH 

40    09 

7A 

WALTER    J    SCHANCK                    ! 

BELVIOERE 

0T29 

01 

WARREN 

*0    50 

75   05 

27! 

TA 

H 

CLEMENT   HAUPT                         1 

BEBNARDSVILLE    2    £ 

Ot 

SOMERSET 

40   43 

74   32 

240 

7A 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

1 blackmells  hills 

08*7 

01 

SOMERSET 

10 

40    29 

74   35 

27 

7A 

HENRY    M.    MILLER 

■  BOON TON    1    SE 

0907 

01 

MORRIS 

40    54 

74   24 

280 

0A 

8A 

JERSEY    CITY    WATER    wORKs' 

BOUND   BROOK    2    w 

0927 

SOMERSET 

1( 

40    33 

7*    34 

50 

«A 

AMERICAN    CVANAMIO    CO. 

BRANCHVILLE 

01 

SUSSEX 

41   09 

74    45 

560 

7A 

ALBERT    M.    DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211 

02 

BURLINGTON 

40   05 

74    52 

12 

6P 

6P 

PUBLIC    SVC.    E.    ♦    G.    CO. 

CANISTEAR    RESERVOIR 

1327 

01 

SUSSEX 

41    07 

74    30 

10*0 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT 

CANOE    BROOK 

133% 

01 

ESSEX 

*0   45 

74    21 

180 

•A 

8A 

9A 

COMMONWEALTH    WATER    CO.    i 

CANTON 

13*3 

02 

SALEM 

39  2B 

75    25 

9A 

GERTRUDE    S.    WILLIS              1 

CAPE    MAT    3    W 

13»l 

03 

CAPE    MAY 

30    57 

74    58 

10 

5P 

5P 

: 

N.WEST    MAGNESITE    CO.         , 

CEDAR   GROVE 

1*72 

01 

ESSEX 

40    52 

74    13 

400 

0A 

J.    A.    PLUNHETT 

CENTeRTON 

1512 

02 

SALEM 

39   31 

75    10 

80 

■ 

C    W    THORNTHWAlTE    ASSOC    | 

CHARLOTTE BURG 

1»82 

01 

PASSAIC 

41    02 

7*   26 

760 

7A 

7A 

NEWARK   WATER   DEPT. 

CHATSWORTH 

1590 

02 

BURLINGTON 

39    49 

7*   32 

100 

5P 

5P 

EARL    M,    KERCHNER                    | 

CLINTON 

17*9 

01 

HUNTERDON 

10 

*0   38 

74    55 

200 

•A 

ANOREW    F    DROPPE 

ELIZABETH 

26*4 

01 

UNION 

40    40 

74    14 

*0 

5P 

5P 

UNION    CO.    PARK    COMM. 

E5SEK    FELLS    SERV    6LDG 

27601  01 

ESSEX 

40   50 

7*    17 

340 

SA 

c 

BOROUGH   ESSEX   FELLS 

FLEMINCTON    1    NE 

3029    01 

HUNTERDON 

40   31 

7*   51 

140 

TA 

TfS 

DONALD    YOUNG 

fORTESCUE 

3102 

02 

CUMBERLAND 

39    14 

75    10 

5 

7A 

JOHN   LOPER 

FREEHOLD 

31«1 

02 

MONMOUTH 

10 

40   15 

74    17 

19* 

6P 

6P 

t    H 

FRANK    J.    MOREAU 

GLASS80R0 

3291 

02 

GLOUCESTER 

39   42 

75    07 

135 

BA 

8A 

c 

GLASSBOHO    STATE    COLLEGE 

GREENWOOD   LAKE 

3516 

01 

PASSAIC 

41    08 

74   20 

470 

7A 

GEORGE    T.    WIGGINS 

MAMNONTON    Z    NNE 

3662 

02 

ATLANTIC 

39    39 

74    40 

05 

BA 

0A 

W.    HUBBARD    PARKMURST 

HIGH   POINT    PARK 

3935 

01 

SUSSEX 

41    18 

74    40 

1570 

0A 

0A 

N.    J.    OEPT.OF    CONS.           i 

HIGMTSTOWN    1    N 

3951 

02 

MERCER 

10 

40    17 

7*    31 

100 

*P 

C   M 

JAMES   R.    PICKERING 

*229 

02 

BURLINGTON 

39    48 

74    47 

100 

7P 

EDWARD   ENTWISTLE 

JERSEY    CITY 

01 

HUDSON 

40    4* 

74    05 

135 

HID 

JERSEY   CITY   WATER   DEPT. 

LAMBERTVILLE 

*635 

01 

HUNTERDON 

40    22 

74   57 

60 

«P 

E.    E.    CASE 

4736 

01    SUSSEX 

41    15 

74   52 

390 

7A 

7A 

h 

CHARLES    KOONS 

LITTLE    FALLS 

*ee7 

Oil  PASSAIC 

40   53 

74    14 

150 

9A 

PASSAIC    VLY.    WTR.    COMH. 

LONG   BRANCH    2    N 

*9e7|  03 

MONMOUTH 

40   20 

74   00 

10 

6P 

6P 

WILBUR   P.   LAFATE 

LONG    VALLEY 

5003'  01 

MORRIS 

10 

40    47 

74    47 

550 

7A 

7A 

H 

MRS.    ALICE   A.   HOLZ 

LUMBERTON 

5055 

02 

BURLINGTON 

39  »e 

74    40 

25 

c 

JAMES    LAW TON 

510* 

01 

BERGEN 

41    06 

74    10 

253 

ROBERT   G.   GLASGOW 

MANVILLE 

5197 

01 

SOMERSET 

10 

»0    33 

74    34 

50 

0A 

JOHN    L.    RADCLIFFE 

MARLBORO   SC5 

5244 

02 

MONMOUTH 

40    20 

74    14 

120 

c 

GEROW    BRILL 

MABLTON    1    M 

5252 

02 

BURLINGTON 

39    54 

74    56 

90 

c 

DAVID   D.    GRISCOH 

MAYS    LANDING     1     M 

53*6   02 

ATLANTIC 

39   27 

7*    45 

20 

9A 

COUNTY    EXTENSION    SVC. 

MIDLAND    PARK 

5503   01 

BERGEN 

40   59 

74    09 

210 

HID 

RIDGEWOOD   WATER   CD. 

MILLVILLE 

5576!  02 

CUMBERLAND 

39    24 

7S    03 

60 

0A 

HID 

C   H 

L.    J>    GALLAHER 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

5561    02    CUMBERLAND 

39    22 

7S    04 

60 

HID 

HID 

H 

FED.    AVIATION    AGENCY 

WLTO- 

559T|  01    MORRIS 

41    01 

74    32 

950 

_J 

'*i 

JERSEY   CITY   WATER   WKS, 

^ 

P 

OBSERVATION 

1 

o 

as 

u 

r- 

TIME  AND 

u 

o 

6 

P 

TABLES 

STATION 

a 

Q 

COUNTY 

i 

OS 
Q 

3 

< 

OBSERVER         ! 

i 

1 

i 

ii 

HOOftESTOWN 

5720 

02 

BURLINOTON 

39   50 

T4   50 

59 

HID 

0A 

H 

H.    J.   WILLAftD 

MORRIS   PLAINS    1    W 

5769 

01 

MORRIS 

40   50 

74    30 

tt 

04 

JOSEPH  H.   GARRIS*    111 

NEWARK   WB   AIRPORT 

6026 

01 

ESSEX 

40   42 

74    10 

11 

HIC 

HIC 

:  HJ 

U.S.   WEATHER   BUREAU 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

6062'  02 

MIDDLESEX 

IC 

40   20 

74    26 

86 

5^ 

5P 

ARTHUR    H.    AHLOUIST 

NEW    MILFORD 

61*6    01    BERGEN 

40    57 

74    02 

12 

HIC 

HACKENSACK    WATER    CO. 

NEW    MONMOUTH 

615*1 02    MONMOUTH 

40   25 

74    06 

30 

4P 

ST.    MARTS   SCHOOL 

NEWTON 

6177'  01     SUSSEX 

41    03 

74    45 

»« 

9t 

NEWTON    WTR.    4.    SWft.COMH. 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

6*60' 01    MORRIS 

41    02 

74    30 

080 

tt 

NEWARK   WATER   DEPT. 

OLDWICK 

6544    01    HUNTERDON 

IC 

40   40 

74    45 

260 

U 

DAN    A.    COUGHLJN 

PATCPSON 

6775    01    PASSAIC 

40   54 

74    09 

100 

•A 

8A 

" 

P.    J.   DEL   VECCHIO 

PEM6ERT0N   3   £ 

6843    02    BURLINGTON 

2 

39   56 

7*    30 

00 

5P 

9P 

5P 

H 

PHILIP    E.    KARUCCI 

PENNSAUKEN 

6863    02    CAMDEN 

39  57 

75    04 

60 

91 

CAMDEN    COUNTY    PLNG    BO. 

PHILLIPSBURC 

697*. 01    WARREN 

40    41 

75    11 

180 

3P 

3P 

TOWN   OF    PMILLIPSBUBG 

PHILLIPSBURG   BRIDGE 

6979| 01    WARREN 

40   42 

75    12 

200 

7* 

JOINT    TOLL    BRIDGE    COMM, 

PLAINFIELD 

70T9| 01    UNION 

IC 

40    36 

74    24 

90 

0P 

0P 

H 

MRS    VIVIAN    SCHERER 

PRINCETON   WATER   WORKS 

73281 02    MERCER 

10 

40   20 

74    40 

60 

Mil 

PRINCETON    MATER    CO. 

T393i  01    UNION 

40    3* 

74    16 

20 

MIC 

RAHWAY    VALLEY    SEW    AUTM    ' 

RINGWOOD 

7587    01    PASSAIC 

41   08 

74    16 

305 

lOil 

NO,    JERSEY    WTR.    SUPPLY 

RUTGERS    MICRO-MET    STA 

7831    02    MIDDLESEX 

IC 

40   29 

74    26 

125 

01  CG 

RUTGERS    UN  IV 

SEABROOK    FARMS 

7936    02    CUMBERLAND 

39   30 

75    1* 

90 

0A 

0* 

0A 

M 

SEABROOK    FARMS    CO. 

SMILOM 

8051    02    CUMBERLAND 

39  20 

79    10 

120 

5P 

5P 

EVERETT    DICKINSON 

SOHERVILLE 

0194'  or  SOMERSET 

It 

40   35 

74    37 

6P 

6P 

lOA 

W,    E.   HAVER 

SPLIT    ROCK    POND 

•*02    or  MORRIS 

40   50 

74    20 

800 

JERSEY   CITY   D.    P.    w. 

SPRINGFIELD 

0*23!  01    UNION 

40   43 

74    10 

90 

: 

UNION   COUNTY   ENGINEER 

SUSSEX   1    SE 

•644    01     SUSSEX 

41    12 

74    36 

390 

7i 

7/ 

MRS.    WILOA    MlLLAfiO 

TOHS   RIVER 

•016    02    OCEAN 

39  57 

74    13 

10 

6Pl      6P 

TOMS   RIVER   WATER   CO. 

iTftENTON  HB   CITT 

0803. 02   MERCER 

40   13 

74   46 

56 

MIOI  HIC 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

TUCKERTON 

•099,  02   OCEAN 

39   36 

74   20 

20 

6P!      6P 

THOMAS    SMITH 

WANAOUE    RAYMOND    DAM 

9187    01    PASSAIC 

41   09 

74     10 

320 

»i 

HATER    SUPPLY    COHH. 

WATCHUNG 

92TI 

01     UNION 

10 

40    40 

74   25 

260 

UNION    COUNTY    ENGINEER 

WERTSVILLE 

9363 

01    HUNTERDON 

10 

40    27 

74    48 

160 

TA 

ROBERT   H.    MANNERS 

WEST    WHARTON 

9*01 

01 

MORRIS 

1 

40    54 

74    36 

600 

T< 

N.J.    POWER    *    LIGHT    CO. 

WOODCLIFF    LAKE 

«832 

01 

BERGEN 

4 

41   01 

74  09 

103 

Hit 

MACKENSACK   WATER    CO. 

WOODSTOHN 

9910 

02 

SAL  EH 

2 

39  39 

79   19 

»0 

5P 

9P 

CRCAH  VALLEY   DAIRY 

i 

1 
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Addttional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologtet.  Department  of  Meteorology.  College  of  Agriculture  and  Environmental  Science, 
Rutgers  -  The  SUte  University,  New  Brunswick,  New  Jereey    08903,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  NEW  JERSEY   . 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwls 
arc  the  sums  of  the  negative  departures  o 
and  speeds  divided  by  the  number  of  obsei 


OBSERVATION  TIME  The  SI 
and  Snow  on  Ground"  table  is  al 
Hon"  Uble,  "Dally  Temperatur 


IndeK  shows  obser 
time  for  al 
"Evaporation  ■ 


ition  times  In  local  eta 
except  Weather  Bureai 
i  Wind"  table,  and  sno 


rd  lime.     During  the  aumm 

I  FAA  sUtlons.     For  these 

II  In  the  "Snowfall  and  Snow 


IC  observers  take  the  observations  on  daylight  savL 
on  ground  values  are  at  TOO  a.  m.  ,   E.  S.T.     Data 
Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  a 

"Evaporation  and  Wuid"  table.     Ma« 


n  the  "Climatologlcal  Data' 


le,  the  "Snowfall 


on  Ground"  table,  and  h 


"Seasonal  Snowfall"  1 


Snow  on  ground  In  the  "Snovfall 
'Extremes"  table,  "Dally  Pr«clplU- 
of  observation. 

in  In  "Evaporation  and  Wuid"  table 
lis  are  taken  from  different  points 
'S  ot  ioow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  sUtlons  are  cUmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960, 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  daU  for  September  I9S6. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  mUes  and  direction  from  the  post  ofnce. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  wlU  be  carried  In  the  July  Issue  of  this 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  buUetln. 

monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual   issue    of  this  publication. 
MBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

n  Ground"  table,  and  the  Station  index. 


INTERPOLATED  VALUES  for 


IN  THE  DATA  TABLES  THE  5 


-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall  and  Snow  e 

No  record  in  the  "Clbnatological  Dau"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■*-^      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  sUtion  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  daU. 
•      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  wmdshleld. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

s  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  tabl 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amotmts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  frt 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  valuer 
"CUmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  n 
the  "Hourly  Precipitation  Data" 


;  published  later 


letailed  daily  recortL     Degree  day  data,  if  carried  for  t 
irly  Precipitation  Data. ) 


are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation  DaU  "  buUetin,     If  dail 
d  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  f 


"Soil  Temperature"  table. 
"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  1 
"Supplemental  Data"  table. 
This  entry  In  time  of  observatlo 
This  entry  In  time  of  observatlo 


Omission  of  data  1 


column  In  Station  Index  means  observation  r 
column  In  Station  Index  means  variable. 


e  generally  exposed  li 


located  a  fei 
t  listed  in  the 


i  ground:    bowevei 


e  thermometers  s 


r  located  on  the  roof  of  a 


icluded  In  this  i 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  da 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  In  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 

which  may  be  obUined  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  PrlnUng  Office,  Washington,   D.  C.   20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locaUons.  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substaUons  through  1955  may  be  found  in  the  p«bUcation  "Substation  History"  for  this  State     P""^^  cent  a.     StmUar 
information  for  regular  Weather  Bureau  sUtlons  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.    These  pubUcatioos  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  P" 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  mcludes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  "'»»'*''»•'»•''*  P?^'' 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscrtpUons  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documems.  Government  Printing  Office.    Washington,  D.  L.    zo4Ui. 


e  SuperlnteBdent 


USCOMM-ESSA-  ASHEVILLE  -6/ 6/e«-8a5 


STATION      LEGEND 

%  3       Precipitation     only 

Precipitation,  storage 

^      -3-      Precipitation   and   Temperature 

"V"     "T"      "*T        P^^^lpliofioti.  Temperature  and  Evaporation 

Type  of  gage-        Q  iVo/t  -  recording ; 
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HIGHEST    TEMPERATURE:       87*    ON    THE    21+  AT    8    STATIONS 

LOWEST    TEMPERATURE:       21°    ON    THE    lOTH   AT    HIGH    POINT    PARK 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,       5.94    INCHES    AT    NEW    BRUNSWICK   EXP   STA 
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CEDAR  GHOWE 
CHARLOTTEBURG 

CLINTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SEfiV  BlOG 

FLEMINGTO-N  1  NE 

GREENWOOD  LAKE 

HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
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79 

70 

72.2 

Mm 

45 

44 

32 

35 

30 

51 

38 

49 

42 

33 

28 

48 

54 

41 

37 

38 

46 

50 

52 

60 

52 

56 

47 

97 

63 

60 

66 

96 

48 

43 

46.7 

LAYTPN  J 

MAX 

55 

56 

55 

65 

54 

67 

71 

60 

59 

43 

51 

58 

55 

58 

65 

76 

72 

70 

64 

73 

61 

77 

80 

78 

77 

83 

80 

77 

73 

69 

66.9 

Mm 

44 

41 

25 

30 

25 

27 

33 

36 

39 

26 

24 

26 

41 

39 

32 

35 

45 

50 

51 

54 

45 

52 

44 

48 

48 

45 

53 

97 

40 

37 

39.8 

LITTLE  FALLS 

MAX 

56 

62 

59 

67 

58 

69 

78 

64 

61 

46 

56 

64 

61 

66 

62 

75 

70 

69 

64 

65 

83 

84 

83 

83 

79 

86 

82 

75 

80 

72 

69.5 

Mm 

44 

43 

34 

40 

32 

50 

39 

42 

40 

33 

32 

42 

51 

41 

40 

40 

49 

50 

53 

56 

52 

56 

57 

57 

69 

98 

62 

58 

49 

44 

46.8 

LONG  VALLEY 

MAX 

52 

59 

55 

64 

54 

65 

77 

62 

62 

43 

52 

58 

56 

61 

58 

75 

66 

64 

64 

71 

78 

80 

77 

77 

74 

83 

77 

73 

74 

68 

66.3 

Mm 

43 

42 

28 

30 

27 

30 

37 

41 

42 

30 

27 

31 

45 

38 

35 

36 

40 

46 

50 

57 

48 

54 

44 

49 

64 

94 

57 

96 

46 

40 

41.9 

MORRIS  PLAINS  I  W 

MAX 

53 

59 

56 

64 

53 

66 

78 

64 

62 

43 

52 

56 

58 

62 

57 

71 

66 

66 

61 

64 

79 

81 

78 

78 

76 

81 

78 

73 

79 

68 

66.3 

MIN 

43 

43 

29 

33 

29 

32 

36 

39 

42 

31 

27 

33 

45 

37 

35 

36 

39 

48 

50 

46 

48 

53 

48 

52 

64 

54 

60 

66 

46 

42 

42.2 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

64 

59 

68 

58 

70 

83 

64 

64 

52 

56 

61 

59 

67 

66 

67 

66 

61 

59 

66 

81 

79 

73 

79 

76 

80 

81 

74 

78 

70 

69 

66.3 

Mm 

45 

46 

40 

41 

38 

54 

42 

50 

39 

35 

36 

51 

50 

47 

45 

46 

50 

52 

55 

60 

59 

59 

55 

60 

63 

64 

61 

56 

92 

91 

50.2 

NEWTON 

MAX 

55 

58 

55 

64 

54 

68 

75 

61 

55 

43 

51 

60 

58 

60 

63 

76 

73 

71 

64 

71 

81 

61 

82 

81 

77 

S3 

81 

77 

79 

70 

67.9 

Mm 

42 

41 

27 

36 

25 

41 

36 

39 

39 

30 

28 

39 

46 

36 

32 

34 

45 

49 

50 

55 

46 

50 

43 

51 

51 

49 

99 

55 

42 

35 

41.6 

PATERSON 

MAX 

55 

65 

61 

68 

57 

70 

83 

64 

60 

45 

55 

64 

63 

65 

68 

74 

70 

66 

65 

61 

85 

86 

84 

81 

76 

83 

86 

74 

80 

69 

70.3 

Mm 

46 

49 

35 

37 

36 

53 

40 

45 

41 

34 

38 

47 

51 

44 

43 

44 

49 

51 

54 

56 

56 

55 

59 

5a 

56 

60 

63 

53 

50 

43 

48.9 

PHILLIPSBURG 

MAX 

60 

60 

67 

67 

66 

78 

84 

62 

63 

55 

58 

56 

64 

61 

77 

75 

70 

69 

71 

81 

82 

62 

80 

79 

62 

63 

76 

76 

79 

70 

71. J 

Mm 

45 

43 

38 

36 

29 

48 

46 

50 

40 

32 

30 

28 

53 

42 

36 

57 

42 

49 

53 

55 

49 

55 

47 

56 

55 

67 

65 

53 

47 

44 

46.1 

PLAINFIELD 

MAX 

63 

60 

68 

58 

69 

82 

66 

67 

64 

56 

62 

61 

68 

60 

72 

70 

66 

56 

72 

82 

84 

75 

80 

76 

62 

61 

74 

76 

71 

69 

70.1 

Mm 

44 

46 

32 

38 

31 

50 

40 

49 

45 

35 

30 

47 

54 

41 

38 

38 

45 

50 

51 

61 

52 

66 

48 

56 

61 

60 

65 

56 

48 

49 

47,0 

SOMERVILLE 

MAX 

62 

58 

66 

63 

68 

82 

70 

66 

58 

55 

59 

63 

65 

60 

74 

70 

67 

61 

74 

81 

82 

73 

79 

79 

63 

82 

75 

71 

72 

67 

69.7 

Mm 

43 

44 

30 

35 

29 

50 

40 

48 

42 

33 

27 

48 

54 

40 

37 

39 

46 

49 

51 

61 

50 

56 

47 

96 

98 

99 

57 

95 

47 

49 

49.8 

SUSSEX  1  SE 

MAX 

54 

57 

56 

62 

53 

66 

70 

60 

56 

42 

50 

56 

58 

59 

62 

74 

70 

70 

64 

66 

78 

77 

78 

77 

75 

79 

80 

76 

73 

69 

65.8 

•    ft    ft 

Mm 

42 

39 

24 

32 

24 

27 

33 

35 

37 

27 

25 

35 

42 

34 

31 

34 

40 

47 

49 

56 

46 

50 

42 

48 

48 

47 

52 

56 

41 

39 

39.2 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  wB  AP 

MAX 

73 

57 

67 

60 

65 

87 

59 

74 

50 

54 

57 

59 

78 

51 

62 

62 

61 

68 

70 

82 

77 

70 

76 

71 

73 

77 

76 

71 

77 

69 

60 

67.6 

Mm 

55 

44 

38 

35 

33 

49 

39 

47 

35 

29 

25 

47 

51 

41 

37 

33 

47 

48 

55 

57 

57 

50 

46 

45 

98 

60 

60 

61 

55 

44 

36 

46.7 

AUOUBCN 

MAX 

70 

58 

68 

60 

69 

85 

69 

74 

59 

59 

65 

69 

74 

57 

77 

75 

70 

75 

80 

83 

87 

76 

62 

80 

76 

60 

81 

75 

79 

73 

69 

72.5 

Mm 

47 

46 

37 

44 

33 

57 

44 

50 

41 

34 

33 

49 

54 

47 

39 

40 

48 

50 

61 

60 

57 

56 

52 

48 

99 

64 

63 

65 

59 

93 

48 

49.6 

8ELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 

72 

71 

66 

61 

67 

85 

84 

84 

80 

56 

64 

68 

79 

75 

68 

68 

73 

77 

75 

85 

83 

78 

79 

79 

75 

60 

79 

71 

80 

78 

74.7 

Mm 

46 

43 

31 

40 

27 

53 

40 

48 

47 

32 

26 

48 

55 

45 

42 

33 

46 

46 

60 

60 

67 

58 

44 

40 

57 

61 

58 

61 

63 

94 

47.5 

BURLINGTON 

MAX 

65 

61 

68 

68 

70 

87 

83 

74 

60 

69 

63 

63 

69 

65 

7* 

7* 

69 

72 

76 

82 

64 

78 

81 

78 

75 

89 

84 

79 

77 

77 

70 

73.6 

Mm 

50 

47 

38 

46 

47 

43 

42 

48 

49 

49 

49 

58 

57 

58 

52 

52 

64 

62 

64 

59 

92 

95 

51.8 

CHATSWORTH 

MAX 

64 

65 

67 

67 

68 

86 

76 

73 

63 

57 

63 

63 

73 

69 

69 

70 

70 

71 

72 

82 

82 

73 

60 

77 

75 

77 

60 

71 

78 

78 

68 

71.8 

Mm 

43 

46 

30 

36 

24 

53 

40 

44 

45 

31 

25 

43 

49 

40 

36 

34 

46 

49 

54 

56 

50 

65 

44 

40 

54 

61 

56 

60 

60 

90 

41 

49.2 

FREEHOLD 

MAX 

65 

57 

66 

62 

67 

84 

82 

68 

58 

56 

61 

63 

70 

62 

67 

66 

66 

63 

75 

80 

80 

71 

79 

76 

74 

75 

61 

72 

75 

72 

66 

69.6 

Mm 

43 

45 

35 

37 

34 

54 

40 

46 

40 

31 

32 

47 

53 

43 

38 

38 

46 

47 

51 

55 

56 

56 

50 

49 

55 

62 

59 

61 

58 

49 

44 

46.9 

GLASSBORO 

MAX 

54 

67 

56 

66 

57 

67 

66 

66 

71 

49 

57 

62 

68 

73 

55 

74 

74 

72 

77 

79 

62 

84 

72 

79 

77 

75 

79 

80 

64 

76 

71 

70.0 

Mm 

42 

41 

36 

41 

35 

48 

44 

48 

46 

» 

30 

47 

50 

46 

40 

40 

47 

49 

51 

61 

58 

57 

52 

48 

58 

60 

61 

57 

56 

92 

48 

47.9 

HAMMONTON  I    NNE 

MAX 

60 

68 

58 

68 

59 

70 

66 

68 

76 

49 

57 

65 

80 

74 

59 

73 

72 

71 

73 

78 

82 

85 

72 

SI 

76 

75 

80 

80 

74 

77 

71 

71.5 

Mm 

45 

45 

38 

40 

34 

46 

41 

47 

48 

33 

33 

45 

51 

45 

40 

39 

48 

49 

51 

60 

60 

56 

50 

51 

57 

59 

61 

62 

62 

92 

45 

48.2 

HtGHTSTrWN  I  N 

MAX 

64 

58 

65 

60 

67 

84 

68 

68 

52 

55 

61 

63 

68 

61 

71 

71 

70 

65 

75 

80 

82 

72 

60 

79 

75 

77 

85 

73 

76 

70 

65 

69,6 

Mm 

44 

45 

34 

38 

32 

53 

39 

47 

41 

32 

30 

45 

54 

41 

36 

36 

47 

49 

52 

58 

54 

66 

49 

50 

95 

62 

61 

63 

56 

48 

45 

46.9 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

66 

58 

67 

57 

67 

87 

70 

74 

62 

55 

61 

67 

72 

59 

74 

74 

71 

73 

79 

82 

86 

72 

81 

78 

79 

79 

79 

72 

76 

70 

64 

71.2 

Mm 

44 

45 

29 

33 

26 

54 

39 

46 

41 

32 

23 

45 

55 

45 

36 

32 

46 

48 

56 

61 

52 

65 

46 

42 

99 

62 

99 

62 

60 

4a 

40 

49. 8 

■(ILLVILLE 

MAX 

57 

68 

56 

65 

58 

68 

87 

67 

80 

51 

57 

63 

67 

76 

54 

74 

73 

72 

71 

75 

83 

84 

73 

78 

79 

73 

60 

77 

72 

78 

71 

70.4 

Mm 

45 

45 

34 

41 

32 

44 

46 

47 

48 

34 

33 

44 

52 

47 

41 

41 

48 

49 

52 

59 

59 

57 

90 

48 

98 

61 

61 

57 

52 

38 

49 

47.9 

MILLVILlE  FAA  AIRPORT 

MAX 

67 

56 

64 

57 

67 

87 

66 

80 

53 

56 

61 

66 

73 

55 

72 

70 

74 

76 

77 

82 

83 

74 

77 

76 

73 

79 

76 

72 

78 

70 

63 

70.3 

Mm 

53 

42 

35 

36 

32 

55 

46 

52 

39 

33 

31 

50 

55 

46 

42 

36 

49 

50 

61 

60 

60 

59 

51 

48 

60 

63 

63 

63 

60 

50 

46 

49.3 

HOORFSTOWN 

MAX 

68 

58 

67 

59 

66 

67 

67 

72 

53 

55 

61 

66 

70 

58 

74 

74 

69 

73 

78 

82 

85 

73 

60 

76 

76 

80 

60 

74 

76 

74 

62 

70,9 

Mm 

47 

47 

34 

38 

32 

55 

42 

49 

36 

33 

29 

47 

52 

44 

37 

38 

47 

48 

59 

61 

56 

56 

60 

48 

58 

63 

62 

60 

56 

64 

50 

48.0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  5TA 

MAX 

62 

60 

65 

65 

67 

83 

83 

65 

60 

54 

58 

63 

67 

64 

68 

67 

63 

64 

73 

80 

80 

73 

78 

78 

77 

78 

80 

74 

79 

73 

67 

69,8 

Mm 

43 

45 

35 

39 

34 

53 

40 

48 

41 

33 

32 

47 

54 

45 

41 

42 

46 

49 

50 

56 

55 

57 

61 

51 

57 

62 

61 

62 

57 

49 

47 

47,8 

Se«  RefereDce  Notes  Following  SUtion  Ind&x 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 


Continued 

^^ 

d_ij 

Station 

Day  of  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

IZ 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NEW  MONMOUTH 

MAX 

Mm 

63 
43 

62 

46 

66 
32 

66 
39 

68 
31 

93 
55 

84 
42 

61 
45 

60 
42 

54 
36 

61 
33 

60 
46 

69 
55 

65 
45 

64 
39 

65 
38 

62 
46 

58 
49 

68 
49 

77 
53 

79 

55 

77 
56 

78 
48 

78 
56 

82 
60 

72 

60 

64 
45 

69.2 

47.5 

PEMBEBTON  3  E 

MAX 

MIN 

68 
39 

60 
46 

66 
31 

59 
34 

69 
29 

84 
55 

70 
40 

73 
46 

65 
45 

57 
30 

62 
26 

64 
46 

71 
54 

63 

45 

72 
38 

71 
33 

71 
47 

71 
48 

78 
58 

84 
52 

78 
56 

79 
44 

81 
60 

73 
62 

7» 
41 

72.2 
46.5 

SEABROOK  FARMS 

MAX 

Mm 

56 
46 

67 
46 

56 
35 

65 

41 

58 
34 

67 
50 

85 

45 

66 
49 

78 
50 

50 
31 

56 
30 

61 
45 

66 
53 

72 
46 

53 

41 

74 
40 

70 
49 

74 
50 

77 
52 

81 
60 

94 
59 

77 
48 

79 
63 

77 
64 

6« 

47 

69.9 
49.1 

SHILOH 

MAX 

Mm 

67 

60 
44 

64 
36 

60 
42 

66 
36 

86 
55 

84 
43 

78 
49 

76 
45 

56 
32 

61 
32 

64 
47 

73 
55 

69 
45 

73 
41 

72 
42 

73 

47 

75 
50 

79 
58 

81 
59 

75 
50 

72 

50 

77 
61 

72 

62 

69 
48 

72.4 
48.9 

TOMS  RlvER 

MAX 

MDJ 

70 
43 

67 
47 

67 
34 

60 
35 

68 
26 

84 
52 

70 
31 

74 
46 

70 
46 

58 
34 

61 
27 

62 

46 

68 
55 

64 
49 

62 
42 

70 
45 

58 
33 

59 
49 

67 
54 

75 
52 

70 
46 

74 
46 

80 
61 

69 
56 

62 
42 

68.8 
45.8 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

Mm 

64 
46 

58 
45 

6, 
40 

57 
42 

68 
40 

85 
55 

65 
43 

69 
51 

52 
38 

55 
35 

59 
40 

65 

50 

67 
50 

58 
48 

71 
46 

71 
48 

67 
48 

69 
49 

77 
58 

82 
61 

73 

57 

79 
56 

80 
63 

74 
61 

63 
51 

69.5 
50.6 

tuCkerton 

MAX 

Mm 

70 
44 

62 

44 

60 
31 

58 
36 

60 
29 

85 
52 

67 
39 

70 
47 

62 

44 

56 
32 

59 
28 

61 
48 

76 
52 

63 
47 

63 
41 

63 
36 

60 
47 

61 
49 

65 
56 

74 
55 

72 
55 

70 
46 

7» 
60 

70 
60 

60 
42 

67. 3 
46.9 

WOODSTOWN 
»    »    » 

MAX 

Mm 

66 
47 

64 
45 

67 
35 

66 
43 

69 
31 

87 
59 

83 

44 

75 
50 

71 
44 

57 
33 

63 
28 

68 
46 

74 

57 

67 
46 

75 
39 

73 
38 

73 
46 

76 
51 

80 
60 

86 
58 

76 
58 

75 
46 

eo 

60 

75 
64 

71 

47 

73.8 

49.1 

COASTAl             03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

Mm 

71 
51 

55 
46 

56 

45 

59 
43 

56 

44 

77 
53 

59 
48 

65 
52 

53 

40 

57 
36 

54 
40 

56 
51 

78 
56 

55 

48 

60 
47 

60 
49 

57 
50 

64 

51 

60 
57 

81 
57 

70 
57 

71 
58 

78 
56 

67 
57 

68 
61 

64.7 
51.8 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 

MIN 

64 
46 

63 

41 

63 
38 

57 
44 

61 
36 

74 
51 

74 
50 

76 

50 

68 
45 

58 
34 

58 
39 

60 
49 

74 
54 

47 

65 
45 

65 
40 

65 

44 

66 

43 

65 

53 

73 
52 

76 
52 

76 
54 

75 
52 

74 
48 

74 
57 

68.3 

48.1 

LONG  BRANCH  2  N 

MAX 

Mm 

63 

43 

60 
47 

58 
37 

55 
42 

60 

38 

93 
53 

67 
43 

63 
46 

55 
43 

54 
36 

56 
36 

53 

48 

68 
52 

63 

47 

58 
45 

58 
43 

54 

48 

52 

48 

66 
50 

72 
52 

76 
57 

70 
55 

74 
54 

72 
55 

76 
59 

64,7 
48.9 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative  humidity  averages 
pwcent 

Numbet  ol  daya  with  precipitation 

3 .  s 
III 

1 

Station 

**  a 
a   o 

(4  -H 

is 

(A  h 

c 
3  a 

(B  CO 

i 

I 

< 

1  . 

g   1 

a    J 

«  « 

EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AH    7  AM    1  PM    7  PH 

H 

8 
s 

g; 
I 

d 

1 

.  85 

III 

ATLANTIC  CITY  HB  AIRPORT 

17 

1.8 

10.5 

32+t 

22 

06 

81 

74 

53 

66 

7 

4 

6 

2 

0 

0 

19 

49 

6.5 

ATLANTIC  CITY  ST.  MARINA 

- 

- 

- 

37 

SW 

05 

- 

- 

- 

- 

0 

6 

3 

4 

1 

0 

14 

- 

- 

NEWARK  WB  AIRPORT 

25 

1.9 

10.7 

28++ 

20 

05 

70 

66 

51 

57 

5 

6 

5 

0 

1 

1 

18 

- 

6.7 

TRENTON  WB  CITY 

- 

- 

- 

29 

NW 

10 

- 

~ 

- 

- 

4 

5 

5 

2 

0 

1 

17 

54 

6.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


us^ 


iga'f.C?gi«Pjqw 


hV 

AFU 

ti/" 
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lINI 

J 

w 

INI 

; 

HIV 

JtHSfY 

MAY  1966 

SUUon 

Day  0<  MoDlh 

M 

1 

8 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9   10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

2J 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

WOTmERK           01 

1 

CANOE  SCOOK 

FV*P 

^ 

. 

.10 

.20 

.16 

.26 

.06 

.30 

.tol  .05 

.15 

.05 

.12 

.18 

.10 

•  n 

.16 

.U 

. 

.01 

.17 

.IT 

.16 

.25 

.22 

.07 

.18 

.12 

.16 

.08 

.91 

4.62B 

WIND 

13 

26 

29 

54 

44 

»7 

56 

40 

35   47 

52 

20 

49 

9* 

15 

2< 

6! 

1! 

41 

10 

li 

21 

23 

2! 

92 

2e 

22 

25 

19 

19 

18 

1015 

WAX 

40 

A3 

69 

'I 

»• 

71 

70 

70 

72   47 

61 

70 

57 

79 

60 

T! 

7i 

71 

6< 

64 

8i 

9C 

67 

81 

8! 

87 

86 

84 

84 

84 

85 

72.3 

MIN 

98 

«Q 

49 

44 

*0 

42 

40 

44 

44|   9* 

99 

41 

50 

48 

♦  5 

47 

49 

52 

59 

56 

60 

60 

55 

56 

55 

68 

50 

64 

52 

54 

541  48.5 

SCUTMEON              12 

I 

SE4BI100K  FARMS 

EVAP 

_ 

.11 

.25 

.22 

.96 

.40 

• 

•41  .02 

.22  .22 

.12 

.91 

• 

.90 

.28 

.16 

.20 

.07 

.29 

• 

.65 

.90 

.27 

.04 
60 

.18 

.08 

• 

.29 

.181  6.06B 

WINO 

• 

lie 

50 

f9 

65 

146 

108 

• 

206,  111 

65   71 

« 

211 

« 

9! 

8' 

61 

109 

49 

31 

» 

111 

51 

76 

5S 

69 

■ 

93 

37  2193 

MAX 

_ 

71 

61 

7J 

70 

73 

lit 

. 

77   52 

67,  71 

65 

81   - 

71 

7- 

a; 

81 

81 

9( 

. 

91 

81 

84 

7! 

8< 

81 

- 

83 

79  76.8 

MIN 

- 

»7 

42 

44 

42 

44 

50 

- 

49   37 

36|  40 

47 

*'l  * 

45   5C 

50 

53 

60 

64 

• 

" 

54 

57 

61 

64 

65 

" 

55 

52 

50.5 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Slation 
and  Depth 

Day  ol  month 

• 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  »  1 

1  INCH 

MAX 

MIN 

55 
50 

56 

50 

59 
47 

57 

49 

58 
47 

61 
52 

- 

58 
55 

56 
50 

58 
47 

59 
47 

54 
52 

63 
53 

57 
54 

62 
51 

tl 

62 

54 

59 
55 

61 
56 

70 
59 

71 
60 

68 
62 

72 
60 

70 
62 

68 
63 

72 
64 

70 
65 

69 
65 

71 
64 

72 
62 

65 
61 

52.9 
55.3 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

54 

49 

11 

57 

48 

56 

49 

55 
48 

60 
52 

- 

57 

54 

55 
50 

56 
48 

57 

48 

54 
51 

61 
53 

56 
54 

61 
51 

60 
52 

61 

54 

58 
55 

62 
56 

68 
59 

69 
60 

66 
62 

70 
60 

68 
62 

67 
62 

70 
63 

69 
65 

68 
65 

70 
64 

71 
62 

65 
62 

61.6 
55.7 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

53 
48 

53 

50 

55 
48 

57 
50 

54 
48 

57 
52 

I 

56 
54 

55 
51 

54 
48 

55 
48 

54 
51 

61 
53 

55 
54 

58 

51 

58 
52 

58 
54 

57 

55 

60 
55 

64 
58 

65 
59 

64 
62 

67 
60 

65 
61 

65 
62 

57 
63 

67 
63 

66 
65 

67 
63 

68 
62 

64 
62 

59.7 
55.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

52 

50 

51 
50 

53 
50 

52 
51 

52 
51 

54 
52 

I 

54 
53 

54 
51 

53 

50 

53 
50 

53 
51 

56 

53 

54 
54 

55 
52 

55 
53 

56 
54 

56 
55 

57 
56 

60 
57 

63 
59 

62 
61 

63 
60 

64 
51 

63 
62 

55 
62 

65 
63 

65 
54 

65 
63 

65 
62 

64 
62 

57.6 
55.5 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

50 
50 

50 
49 

50 
50 

51 
50 

51 
50 

51 
51 

- 

52 
52 

53 
52 

52 
51 

51 
50 

52 
51 

53 
52 

53 
52 

52 
52 

53 
52 

53 
53 

54 
53 

55 
54 

56 
55 

57 
56 

58 
57 

59 
58 

60 
59 

60 
59 

61 
50 

61 
50 

62 
51 

62 

61 

52 
61 

62 
61 

55.0 
54.3 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

49 
48 

48 
48 

49 
48 

49 
48 

50 
48 

49 
49 

- 

50 

50 

51 
50 

51 
50 

50 
50 

50 

50 

50 
50 

51 
50 

51 
51 

51 
51 

51 
51 

52 

51 

53 
52 

53 
53 

53 

53 

54 
53 

55 
54 

56 
55 

56 
55 

57 
56 

57 
57 

58 
57 

58 
58 

58 
58 

59 
58 

52.5 
52.0 

PLOT  #  2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

61 
48 

66 
45 

70 
39 

65 
40 

71 
38 

78 
50 

" 

66 
54 

54 
41 

65 
35 

72 

36 

58 
48 

80 
50 

69 
48 

85 
45 

82 
46 

79 

51 

70 
55 

73 
56 

85 
60 

87 
57 

76 
62 

88; 
55 

82 
54 

79 
59 

84 
63 

81 
52 

77 
55 

79 
55 

84 
54 

72 
52 

74.3 
50.4 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

60 
49 

63 

46 

68 
40 

63 
42 

69 
39 

76 
50 

- 

64 
55 

54 
43 

63 
37 

68 
38 

58 
49 

77 
52 

66 
49 

80 
46 

76 
47 

75 
52 

67 
55 

70 
58 

82 
60 

84 
58 

75 
62 

84 
56 

79 
56 

77 
60 

81 
64 

80 
63 

75 
65 

77 
58 

80 
55 

70 
53 

71.7 
51.5 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

58 
48 

61 
47 

64 
42 

60 
44 

64 
41 

70 
52 

62 
55 

55 
45 

60 
40 

63 

41 

56 
49 

66 

54 

63 
50 

75 
48 

72 

50 

71 

54 

64 
56 

62 

56 

77 

60 

80 
58 

72 
52 

80 
57 

76 
58 

73 
60 

78 
64 

77 
64 

72 
66 

74 
60 

77 
57 

68 
55 

68.1 
52.7 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

54 
49 

55 

49 

56 
48 

55 
49 

56 
47 

60 
52 

~ 

57 
55 

56 
49 

54 
45 

55 
46 

54 
51 

62 
54 

57 
53 

61 
51 

63 
53 

63 
55 

60 
57 

62 
55 

67 
60 

69 
60 

66 
63 

70 
59 

69 
60 

67 
62 

70 
54 

70 
65 

58 
66 

69 
64 

69 
60 

64 
59 

61.7 
55.1 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

KENTUCKY  BLUEGRASS 


PLOT  *1  -  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE ■   LOAM.   GROUND  COVER 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 

PLOT  »2  -  SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE  i 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


INSTRUMENTATION!   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
LOAM.   GROUND  COVER i   BARREN.   INSTRUMENTATION!   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


+-+ 

U 

OBSERVATION 

0 

2 

III 

u 

TIME  AND 

0 

0 

6 

p 

TABLES 

STATION 

i 

i 

COUNTY 

Q 

I 

2 

< 

OBSERVER 

i 

g 

1 

ALLEHDALE 

0100 

01 

BERGEN 

»1  02 

74  08 

270 

: 

BERGEN  COUNTY  ENOINEERSI 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

031] 

0: 

ATLANTIC 

39  27 

7*  35 

MIC 

Mil 

lATLANTlC  CITY 

032! 

0; 

ATLANTIC 

39  23 

74  26 

11 

MIC 

MI( 

J 

STATE  MARINA 

AUDUBON 

031^ 

07 

CAMDEN 

39  53 

75  05 

4( 

Uf 

IIF 

IRVIN  J.  NYGREN 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

0529!  02:  BURLINGTON 

74  26 

<H 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

06901  02  CAPE  MAY 

39  IS 

7*  52 

3C 

5* 

5f 

BELLEPLAIN  STATE  FOREST' 

eELHAR  2  SW 

0721,  031  MONMOUTH 

40  09 

74  04 

4C 

WALTER  J  SCHANCK 

BELVIDEBE 

07291  01 

WARREN 

2 

40  50 

75  05 

27; 

7/ 

CLEMENT  HAUPT 

BERNABOSVILLE  2    E 

SOMERSET 

7*  32 

2M 

7/ 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

BLACKWELLS  MILLS 

08*7 

01 

SOMERSET 

10 

40  29 

74  35 

27 

rA 

HENRY  M.  MILLER 

600NT0N  1  SE 

0907 

01 

MORRIS 

40  54 

7*  24 

260 

BA 

8A 

JERSEY  CITY  WATER  WORK^ 

BOUND  BROOK  2  W 

0921 

01 

SOMERSET 

le 

40  33 

74  34 

5C 

6^ 

AMERICAN  CYANAMIO  CO. 

SRANCHVtLLE 

0976 

01 

SUSSEX 

41  09 

74  45 

58C 

ALBERT  M.  DAVENPORT    ' 

BURLINGTON 

12II 

02 

BURLINGTON 

40  05 

74  92 

12 

6F 

6F 

PUBLIC  SVC.  E.  ♦  G.  CO. 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

01 

SUSSEX 

41  07 

74  30 

104C 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 

CANOE  BROOK 

ESSEX 

40  45 

74  ZI 

lac 

It 

BJ 

9/ 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 

CANTON 

1343 

02 

SALEM 

39  26 

75  25 

2C 

9J 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  MAY  3  W 

13511  03 

CAPE  MAY 

38  57 

74  SB 

1( 

5P 

5P 

N.WtST  MAGNESITE  CO. 

CECAR  CROVE 

1472  01 

ESSEX 

40  52 

74  13 

40C 

«J 

J.  A.  PLUNKEIT 

CENTEHTON 

1512  02 

SALEM 

39  31 

75  10 

80 

C  W  THORNTHWAITE  ASSOC 

CHARLOTTEBURG 

1582  01'  PASSAIC 

41  02 

74  26 

760 

TA 

H 

NEWARK  WATER  OEPT. 

CHATSWORTM 

1596  02|  BURLINGTON 

39  49 

74  32 

IOC 

5F 

5f 

EARL  M.  KERCMNER 

CLINTON 

1749  01'  HUNTERDON 

i( 

40  36 

74  55 

20( 

8/ 

ANDREW  F  DBOPPE 

2644.  01  UNION 

40  40 

74  14 

*C 

5P 

V> 

ESSEX  FELLS  SERV  8L0G 

2768  01  ESSEX 

40  50 

74  17 

34C 

6^ 

Bi 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

30Z9  01  HUNTERDON 

i( 

40  31 

74  51 

14C 

DONALD  YOUNG 

FORTESCUE 

3102  02  CUMBERLAND 

75  10 

! 

JOHN  LOPER 

FREEHOLD 

3161  02,  MONMOUTH 

It 

40  15 

74  17 

6f 

AP 

FRANK  J.  MOREAU 

3291  02i  GLOUCESTER 

39  42 

75  07 

13! 

tt 

GLASSBORO  STATE  COLLEGE, 

GREENWOOD  LAKE 

3516.  01 

PASSAIC 

41  06 

74  20 

470 

TA 

GEORGE  T.  WIGGINS      \ 

HAMMONION  2    NNE 

3662  02 

ATLANTIC 

39  39 

74  46 

85 

6A 

BA 

W.  HUS6AR0  PARKHURST    , 

HIGH  POINT  PARK 

3933 

ni 

SUSSEX 

41  18 

74  40 

1570 

B« 

il 

N.  J.  DEPT.OF  CONS. 

MIGHTSTOWN  1  N 

02 

MERCER 

ic 

40  17 

74  31 

IOC 

6F 

6F 

JAMES  R.  PICKERING      ' 

INDIAN  MILLS  2    W 

4229 

BURLINGTON 

39  46 

IOC 

7P 

H 

EDWARD  ENTWISTLE        | 

JERSEY  CITY 

HUDSON 

7*  03 

135 

Mir 

MIC 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT.I 

LAMSERTVILLE 

4635 

01 

HUNTERDON 

40  22 

74  57 

60 

6P 

H 

E.  E.  CASE 

LAYTON  2 

4736 

SUSSEX 

41  15 

74  52 

390 

It 

^ 

CHARLES  KOONS 

LITTLE  FALLS 

4987 

01 

PASSAIC 

40  53 

74  14 

150 

9' 

H 

PASSAIC  VLY.  WTR.  COHM. 

LONG  BRANCH  2  N 

4987 

MONMOUTH 

40  20 

74  00 

10 

6pl 

*P 

WILBUR  P.  LAFAYE 

LONG  VALLEY 

5003 

01 

MORRIS 

10 

40  4T 

74  47 

550 

■'1 

M 

MRS.  ALICE  A.  HOLZ 

LUMBERTON 

505» 

n? 

BURLINGTON 

39  SB 

74  46 

2* 

- 

JAMES  LAWtON            1 

MAHWAH 

5104 

01 

BERGEN 

41  06 

74  10 

253 

7^ 

ROBERT  G.  GLASGOW      ' 

MANVILLE 

5197 

01  SOMERSET 

IC 

40  33 

74  34 

50 

8/ 

JOHN  L.  RADCLIFFE       1 

MARLBORO  SCS 

52*4  02|  MONMOUTH 

40  20 

74  14 

120 

GEROW  BRILL 

HARLTON  t  H 

5252!  02!  BURLINGTON 

39  5* 

74  56 

90 

,^   r 

DAVID  D.  GRISCOM 

MAYS  LANDING  1  W 

5346'  02  ATLANTIC 

39  27 

74  45 

2C 

COUNTY  EXTENSION  SVC.   1 

MIDLAND  PARK 

5503|  Oli  BERGEN 

40  59 

74  09 

210 

"■3 

RIDOEWOOD  WATER  C0<    | 

MILLVILLE 

5576  02'  CUMBERLAND 

39  24 

75  03 

60 

e« 

HIO     C 

HILLVILLE  FAA  AIRPORT 

5581]  02:  CUMBERLAND 

39  22 

75  04 

68 

MIC 

Mild 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MILTON 

5597j  01,  MORRIS 

41  01 

74  32 

950 

"i        : 



JERSEY  CITT  WATER  WKS.  , 

MOORESTOWN 

HORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  HB  AIRPORT 

NEM  BRUNSWICK  EXP  S 

NEW  MILFORD 

NEW    MONMOUTH 

NEWTON 

OAK    RIDGE   RESERVOIR 

OLOWICK 

PATERSON 


IBERTON   3   E 

INSAUKEN 

LLIPSBURG 

LLlPSeuRG   BRIDGE 

INFIELD 

NCETON    WATER    WORKS 


I  RINOWOOO 

I  RUTGERS  MICRO-MET  STA 

I  SEA6R00K  FARMS 

I 

I  SHILOH 

,  SOMERVlLLE 

I  SPLIT  ROCK  POND 

SPRINGFIELD 
I  SUSSEX  1  SE 
i  TOMS  RIVER 
■TRENTON  WB  CITY 
I  TUCKERTON 

I  WANAQUE  Raymond  dam 

I  WATCKUNG 

I  WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOOOCLIFF  LAKE 
WOODS TOWN 


COUNTY 


654*1  Oil 
6775!  Oil 


BURLINGTON 
57691  Oil   MORRIS 
6026,   01    ESSEX 
60621   02|   MIDDLESEX 
6146i  Oil   BERGEN 
61541   02|   MONMOUTH 
6177<  01'    SUSSEX 
64601   Oil 

Oil   HUNTERDON 

PASSAIC 

6643]  02{  BURLINGTON 
6B63|  02  CAMDEN 
I  WARREN 


7567,  01  PASSAIC 
I  7831,  02  MIDDLESEX 
7936,  02  CUMBERLAND 


9363  0 
9608  0 
9832  0 
'  9910,  0 


CUMBERLAND 

SOMERSET 
MORRIS 


HUNTERDON 
MORRIS 

BERGEN 
SALEM 


2    39   56 

■   40   50 
L   40  42 


'   28 


*0    57 

40  25 

41  03 
41    02 

id  40  40 
S    40    54 

2    39    58 

21  39  57 
2!  40  41 
2:  40  42 
10  40  36 
tO!  40    20 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


7A      7A 
4P      6P 

MIdI  MID) 

'1  53 


H.    J.    WILLARO 
JOSEPH   H.    CARRIS*    111      I 
U.S.    WEATHER   BUREAU 
'  ARTHUR    H.    AHLOUIST 

I  hackensack  water  CO.       I 

,    ST.    KARYS    SCHOOL 

I   NEWTON    WTR.    *    SWR.COMM^ 

I  NEWARK   WATER   DEPT. 

DAN    A.    COUGHLIN 
I  P.    J.    DEL    VECCHIO 

PHILIP    E>    MARUCCl 
CANOEN    COUNTY    PLNG    BD. 
TOWN    OF    PHILLIPSBUfiG 

I   JOINT    TOLL    BRIDGE    COtW. 

'  MRS    VIVIAN    SChERER 

princeton  water  co. 
rahway  valley  sew  AUTh 
no.  jersey  wtr.  supply 
rutgers  univ 
sea6rook  farms  co. 

everett  dickinson 

w.    E.    HAVER 
I  JERSEY    CITY    D.    P.    W. 
UNION    COilNTY    ENGINEER 
MRS.    WILDA   HILLARD 
TOMS   RIVER   WATER   CO. 

'  U.S.  weaiher  bureau 

'  THOMAS  SMITH 
WATER  SUPPLY  COMH. 
UNION  COUNTY  ENGINEER 

ROBERT  M.  MANNERS 
N.J.  POWER  *  LIGHT  CO.  I 
HACKENSACK  WATER  CO. 
CREAM  VALLEY  DAIRY 


DRAINAGE  CODE:      I-COASTAL      2-DELAWARE     3-GREAT  EGG  HARBOR 


4-HACKENSACK      5-HUDSON     6-MAURlCE     7-MULLlCA 
REFERENCE    NOTES 


8-PASSAIC     9-RAHWAY      lO-RARITAN      U-ROCKAWAY 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bur« 
Rutgers  -  The  State  Unlveralty.  New  Brunswick,  New  Jersey    0B9O3,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  neai 


^  State  CllmatologlBt.   Department  of  Meteorology,  College  of  Agriculture  and  Environmental  Science, 
'ou      Additional  preclpiUtVon  data  are  contained  In  -HOURLY  PRECIPITATION  DATA  NEW  JERSEY  . 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  othe 
are  the  sums  of  the  negative  depertur 
and  speeds  divided  by  the  number  of  o 


dlcated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  'F.  preclpi 
erage  daily  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Data"  table 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  In  local  etandard  time.  During  the  summer  months 
and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  tor  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  statlona  " 
tlon"  table,  "Dally  Temperature"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfi 


"Snowfall  and  Snow  c 


observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
1  ground  values  are  at  7:00  a,  m. ,   E.S.T.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  PreciplU- 
Ground"  table,  when  pubbshed,  are  for  the  24  hours  ending  a 


EVAPORATION  1 


1  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table. 


e  of  observation, 
kltn  in  "Evaporatie 


B  of  temperature  of  wate 


SNOWFALL: 


"Cllmatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow 


ent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measi 
B  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record. 

'  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table.  Include  snow  and  sleet. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatologies  I  sUndard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  19S6. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  foUowing  the  sUtlon  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  In  miles  and  directs 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  J 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  buUetln, 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitsUon  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  m  the  "SupplemenUl  Data"  table,   "Dally  PrecipiUtlon"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table.  "SnowfaU  ai 


n  Ground  ■  table. 


No  record  in  the  "Cllmatologlcal  DaU"  table  anc 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

■M-  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  s 

•  Amount  Included  in  following  measurement,  tim, 

//  Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfaU  whoUy  or  partly 


the  "Dally  Temperaturt 


t  equipped  with  a 


i  indicated  by  no  entry. 


,  ratio  of  1  inch  « 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    If  average  value  is  entered,  less  t 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

essentially  accural. 


I  10  days  record  is  mlssir 
ut  may  vary  slightly  from 


ery  10  mches  of  new  snowfall. 
See  "DaUy  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  t 


p  published  Uter  in  Hourly  Precipitation  Data.) 


R      Amounts  from  recording  gage.      {Thesi 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEH  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

i  for  specUI  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  PrecipUation  ^^J^u^_**^^,,Y^^",{J'^f^*;^^P;;^^^^^^^^ 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  p 
"Cllmatologlcal  Data"  bul  etin  they  are 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin 


■clpltallc 


■ecordlng  gage,  except  where  indicated  by  referi 


■R'.    Such  amounts  may  differ  from  amounts  pxillshed  from  the  recording  gage  i 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  n 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  o 


)  snowfall  and/( 


9  observatie 


e  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    howe' 


e  Indicates  that  the  thermometers 


e  Index,  but  for  which  d 


t  Usted  in  the  t 


Stations  appearing  1: 

General  weather  condlUona  in  the  U.   S.  for  each  month  are  described  in  the  pub:  ^„,„- 

SucV^.7b.*.;^.^tro».U.cSup.rW.,..J.mot  Dolmen...  G.v.™»..nt  P.lnU.g  Om«.  W^htopon.   D.   C.    20«2, 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  c 
Information  for  regular  Weather  Bureau  staUons  may  be  found  In  the  latest  annual  i 
the  address  shown  above. 


ither  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CUMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 


i  through  1955  may  be  found  u 
e  of  Loci  Cllmatologlcal  Eiata.  price  15  cer 


,™i>,lv  and  annual     t2  SO  Per  v-eap       (Yearlv  subscrlpUon  mcludea  the  Annual  Summary.  I    Check,  and  money  order,  .hould  t 
^c^'re^rr;"Lcrt^o';;.  .Cw  be  .ent'o  the  Sugrtnt.nd.nt  of  Document..  Covermnent  Printing  Office.    Waahlngton.  D. 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE:       101*    ON    28+  AT    2    STATIONS 

LOWEST    TEMPERATURE,  35'    ON    THE    3D   AT    SUSSEX    1    SE 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION,        <,.21    INCHES    AT    CAPE    MAY    3    W 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:  .21    INCH   AT    RAHWAY 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION:       2.10    INCHES    ON    THE    ITTH   AT    FORTESCUE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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T     .31 

.02 

.10 

.03 

T 

,02 

T 

1.91 

LITTLE  FALLS 

.71 

,07 

.20 

.02 

.32 

T 

.08 

.01 

.01 

LONG  VALLEY 

1.21 

.05 

.11 

.22 

.1« 

.55 

.17 

MAHWAH 

2.U 

,09 

1.19 

.10 

,56 

.01   .01 

,13 

•  09 

MANVILLE 

- 

.     .     - 

.... 

. 

. 

. 

.    • 

. 

. 

... 

-      ■      • 

•    *    • 

. 

*     • 

MIDLAND  PARK 

1.65 

1,24 

.21 

T 

.01 

.15 

.04 

HILTON 

1.05 

.OT 

.06 

.4a 

.17 

.16 

.11 

BORRIS  PLAINS  1  k 

. 

. 

.... 

. 

. 

. 

. 

. 

, 

. 

. 

... 

... 

... 

, 

•     " 

NEWARK  WB  AIRPORT         R 

.*9 

.14 

T 

,19 

T 

.03 

.01  T 

T 

,03 

T 

T     T 

.05 

.04 

NEW  HILFORD 

.TO 

.♦3 

.27 

NEWTON 

2.»0 

.13 

.25 

.oa 

.49 

.ai 

.03 

.06 

.59 

OAK  RIDGE  RESERVOIP 

1,49 

.12 

.12 

.10 

.11 

.54 

.12 

.29 

•  09 

OLOwICK 

.9T 

T 

.06 

.57 

•  34 

PATERSON 

.TO 

.02 

.AO 

.02 

.20 

T 

T 

T 

.05 

.01   T 

T 

T 

T 

PHILLIPSBURG 

1.26 

.05 

.23 

•  13 

.38 

•  *7 

PHILLIPSB'JRG  BRIDGE 

.>2 

.20 

.01 

•  30 

•  31 

plainfielo 

1.25 

.17 

.24 

.02 

T 

T 

T 

T 

.10 

T 

.72 

RAHMAY 

.21 

.07 

•  02 

•oa 

T 

T 

.01   T 

•  03 

T 

RINGWOOD 

- 

-     -     - 

.... 

. 

. 

•     • 

• 

• 

. 

. 

. 

... 

•      •      - 

... 

• 

•    • 

SOHERVILLE 

.It 

T 

.OS 

.10 

•  •> 

SPLIT  ROCK  POND 

.5a 

.0> 

.05 

.04 

.34 

.09 

SUSSEX  1  SE 

.TS 

,12 

.03 

.16 

.31 

.0» 

.10 

MANAOUE  RAYMOND  DAM 

.«9 

.13 

.06 

.02 

.12 

.22 

.39 

1 

.05 

WERTSVILLE 

.26 

.10 

1 

.16 

WEST  WHARTON 

I.IA 

,oe 

.01 

,75 

T 

.02 

T 

.10 

•  12 

•  02 

.04 

WOOOCLIFF  LAKE 

1.07 

.70 

•  20 

•  03 

.09 

1 

.09 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

l.iT 

T 

.03 

,20 

.01 

•  U 

•  01 

1,28 

T 

.20 

T 

T 

T 

AUDUBON 

.59 

T 

.35 

T 

T 

T 

.14 

T 

.10 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

2.10 

.06 

,22 

.6a 

•  13 

•  10 

.58 

.U   .04 

.11 

SELLEPLAIN  ST  FOREST 

2.T8 

.17 

.04   .03 

.13 

.56 

.07 

•  12 

1.02 

.29        .10 

.18   .11 

BURLINGTON 

1.44 

.65 

.01 

.70 

•  oa 

CANTON 

.63 

\ 

.33 

.07 

.04   .17 

CHATSWORTH 

. 

.     .     « 

-     .     >     • 

. 

■ 

. 

• 

.    • 

. 

. 

. 

.   1  .     .     * 

•    •    • 

• 

•     m 

FORTESCUE 

2.91 

.10 

.10 

•  10 

2.10 

.15           1 

•  >» 

FREEHOLD 

1.24 

.43 

•  16 

•  02 

.07                          I       .01 

.99 

6LASSB0B0 

.28 

.05 

.03 

.14   .03 

.03 

HAMHONTON  2  NNE 

.52 

1 

T 

.17 

•  06 

•  04 

.10 

.02 

.10   ,01 

•  02 

HIOHTSTOWN  1  N 

1.04 

T 

.46 

.09 

T    T 

T 

T 

,06 

•  01 

•  62 

INDIAN  MILLS  2  W 

.55 

T 

i  T 

.05 

t 

.02 

.06 

.07 

T 

•  99 

T 

MAYS  LANDING  1  W 

.55 

T 

.oa 

.12 

.06 

•  03   T 

.12 

.02 

.12   T 

MILLVILLE 

.94 

.04 

.06 

T 

T 

.44 

T 

.04 

•  04 

•  92 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

1.T6 

.12 

T 

.12 

T 

.04 

1.01 

.02 

.12 

T 

•  91 

•  02 

M00RE5T0WN 

.30 

T 

.15   T 

T 

T 

.13 

•  02 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

.58 

,2B 

.06 

•  1« 

.02 

.02 

•  01 

NEW  MONMOUTH 

.51 

lO* 

.03 

.25 

•  17 

•  03 

T 

T 

.02 

.02 

•  02 

PEMBERTON  3  E 

2.36 

.11 

.06 

.11 

.09 

l^tt 

PENNSAUKEN 

.26 

T     T 

1 

.04 

.12 

.03 

.05 

•  02 

PRINCETON  WATER  WORKS 

1.04 

1 

I 

T 

.20 

T 

•  02 

.19 

.67 

SEABROOK  FARMS 

.34 

T 

1 

•  13 

T 

•  01 

.04 

.01 

•  14 

.01 

SHILOH 

.T5 

.40 

.05 

.05 

.01 

•  19 

•  09 

TOMS  RIVER 

l.«9 

T 

,03 

T 

.23 

•  20 

.12 

•  It 

.60 

.19 

TRENTON  WB  CITY          R 

.63 

.16 

T 

.02 

•  26 

T 

T 

•  10 

.07 

tuckerton 

1,74 

T     T 

.05 

T 

,10 

.49 

•  13 

T     T 

T 

.76 

•  21 

.02 

W0005T0WN 

.»5 

.02 

.20 

T 

.09 

•  12 

.02 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 

2.22 

.01 

,04 

.26 

•  07 

•  03 

1.70 

.03 

.06 

. 

BELMAR  2  SW 

- 

.     .     > 

.... 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

.     . 

... 

• 

-    • 

. 

CAPE  MAY  3  W 

4.21 

.05        .01 

.44   .33 

.05 

•  94 

In 

.01 

2.06 

.09   .02      1 

.09 

. 

LONG  BRANCH  2  N          R 

.65 

T     ,03 

.46 

•  12 

T     T 

T 

.02 

.02 

t 

T 

• 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 
JUNE    1966 


SlaUoa 

Day  ol  Month 

1 
1 

1 

» 

3 

< 

5 

6 

^ 

» 

9 

.0 

11 

12 

"1 

u 

IS 

IS 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22  1 

23  1 

24 

2S  1 

28  1 

27 

28 

"1 

30  1  31 

•   •   • 

NOOThERN            01 

SELVIOERE 

MAX 
MD) 

6* 
♦0 

65 
40 

70 
39 

77 
40 

114 
5< 

89 
56 

65 
60 

76 
57 

63 
57 

83 
63 

79 
47 

73 
45 

71 
40 

79 
57 

60 
51 

76 
54 

77 
50 

80 
50 

84 
51 

89 
53 

83 
52 

90 
54 

91 
61 

92 

60 

79 
63 

99 
63 

66 
66 

65 

61 

61,0 
93,0 

900NTON  1  SE 

MAX 

MIN 

6S 

*l 

73 
44 

71 
42 

78 
49 

8** 
58 

87 
61 

96 
59 

Bl 
59 

82 
61 

83 
63 

78 
46 

71 
45 

72 
53 

74 
58 

80 
50 

79 
56 

78 
52 

80 
56 

84 
58 

90 
51 

90 
64 

91 
59 

79 
57 

94 
66 

88 
67 

69 
62 

81,1 
55,2 

C«NOE  BBOOK 

MAX 

MIN 

05 

*1 

66 
41 

71 
40 

79 
54 

86 
59 

90 
58 

97 
59 

92 

60 

65 
65 

81 
65 

81 
47 

70 
46 

69 
57 

73 
59 

93 
51 

84 
58 

89 
55 

93 
60 

88 
59 

90 
55 

83 
52 

91 
62 

92 
68 

90 
60 

80 
62 

96 
69 

90 
68 

69 
tttl 

82.6 
56,6 

CH»RlOTTE8UR6 

MAX 

MIN 

6* 
il 

62 
44 

69 
37 

77 
44 

85 
59 

87 
61 

85 

59 

79 
60 

91 
61 

80 
63 

77 
46 

69 
43 

69 
46 

75 
57 

79 
49 

77 
56 

77 
52 

90 
56 

83 
57 

85 

54 

83 
SO 

67 
63 

89 
65 

92 
58 

60 
59 

95 

70 

67 
67 

69 

61 

60,1 
94,7 

Et  I2ABETM 

MAX 

Mm 

70 
46 

70 
46 

80 
44 

87 
57 

92 
62 

69 
64 

85 
64 

89 
63 

84 
69 

63 
66 

74 
50 

72 
52 

72 

57 

90 
63 

96 
56 

92 
63 

84 
57 

82 

64 

93 
53 

90 
52 

93 
51 

94 
50 

89 
68 

79 
61 

96 
64 

91 
73 

66 
68 

94 
66 

85,1 
96,8 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDS 

MAX 

MIN 

67 
*2 

66 
42 

70 
46 

90 
52 

87 
60 

92 
62 

It 

98 
61 

87 
61 

83 
64 

90 
45 

72 

46 

70 
56 

73 
59 

87 
52 

91 

80 
53 

82 
61 

81 
63 

88 
55 

83 
52 

91 

67 

91 
60 

93 

60 

80 
60 

92 

65 

67 
66 

68 
61 

82.1 
56.9 

FLEMINSTON  I  NE 

MAX 

MIN 

65 
39 

67 

40 

71 
37 

80 

51 

87 
56 

91 
5B 

66 
58 

83 

57 

63 

57 

85 
62 

64 
47 

75 
45 

73 
52 

78 

58 

85 
49 

85 
58 

81 

49 

85 
55 

90 
56 

92 
55 

87 
48 

93 
59 

93 

64 

96 
61 

62 
62 

100 
67 

93 
69 

91 
61 

64,4 
94.4 

HIGH  POINT  P<RK 

MAX 

MIN 

6* 
36 

68 
38 

72 
45 

79 
56 

87 
57 

67 
60 

94 

59 

78 
56 

84 
56 

77 
58 

69 
36 

69 

41 

65 

44 

71 
51 

83 
55 

77 
51 

75 
50 

78 
50 

84 
53 

86 
52 

88 
53 

87 
62 

84 
61 

90 
56 

82 
56 

94 
63 

66 
60 

86 
56 

79.7 
92.7 

JERSEY  CITY 

MAX 

Mm 

65 
49 

69 
59 

78 
55 

86 
61 

91 
66 

93 
70 

79 
70 

93 

67 

80 
68 

80 
57 

69 
51 

66 
58 

71 
58 

85 
65 

83 
66 

80 
65 

78 
63 

79 
64 

90 
65 

79 
65 

91 
66 

93 

74 

83 

68 

72 
63 

98 
68 

86 
76 

65 
71 

92 
71 

81,6 
64,2 

LAMBERTVlLLE 

MAX 

MIN 

67 
40 

71 
41 

80 
40 

87 
53 

92 

59 

69 
64 

96 
63 

96 
60 

68 
67 

85 
66 

75 

47 

73 

48 

77 
57 

89 
61 

85 
54 

80 
61 

85 
53 

81 
64 

92 
59 

89 
55 

92 
52 

93 
63 

95 
64 

91 
63 

98 
66 

95 

73 

90 
69 

92 
64 

69,6 
97.9 

LAYTON  2 

MAX 

MIN 

64 
40 

64 
39 

69 
36 

80 
40 

68 
53 

89 
57 

87 
59 

75 
57 

63 
56 

64 
60 

74 
44 

71 
40 

73 
49 

78 
58 

80 
47 

76 
52 

79 
45 

81 
50 

97 
52 

85 
50 

82 
50 

89 
52 

89 
58 

92 
64 

62 
62 

95 
66 

85 
65 

87 
56 

61.1 
92.0 

LITTLE  FALLS 

MAX 

Mm 

66 
46 

69 
45 

73 
44 

82 
60 

89 
64 

93 
68 

91 
64 

64 
63 

68 
67 

67 
65 

31 
49 

72 
50 

72 
57 

76 
59 

60 

65 
54 

64 
60 

90 
56 

85 
62 

89 
64 

92 
59 

97 
55 

93 
67 

95 
67 

91 
60 

83 
61 

100 
73 

93 
69 

92 

64 

84,7 
99,6 

LONG  VALLEY 

MAX 

Mm 

62 

40 

65 
43 

68 
37 

78 
42 

64 
54 

68 
58 

84 
58 

77 
57 

93 

60 

81 
63 

79 
46 

72 
45 

71 
57 

77 
57 

94 
53 

90 
49 

76 
53 

76 
50 

79 
59 

77 
50 

84 
53 

95 
57 

82 
50 

87 
55 

87 
68 

91 
61 

79 
60 

94 
64 

85 
67 

65 

60 

79,9 
94,2 

MORRIS  PLAINS  1  M 

MAX 

Mm 

NEWARK  mB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

69 

50 

72 

50 

81 
52 

89 
60 

92 

67 

90 
70 

95 
68 

99 
64 

81 
67 

96 
57 

72 
51 

71 
54 

75 
58 

91 
67 

87 
64 

99 
62 

79 
64 

93 
60 

76 
63 

89 
58 

92 
65 

82 
66 

43 
61 

97 
73 

85 
63 

78 
62 

101 
68 

90 
74 

90 
71 

9* 

72 

84.9 
62,7 

NEKTON 

MAX 

MIN 

63 
36 

65 
41 

71 
37 

80 
52 

86 
52 

91 
52 

69 
61 

78 
55 

65 
60 

96 
64 

78 
46 

70 
40 

70 
41 

79 
57 

88 
52 

82 
49 

78 
57 

78 
47 

82 
53 

90 
47 

88 
60 

88 
50 

83 
47 

91 
58 

90 
61 

93 

60 

83 
61 

98 
68 

86 
62 

90 
56 

62,9 
92,8 

PATERSON 

MAX 

Mm 

68 
♦8 

69 
49 

72 
49 

82 
61 

90 
68 

95 
69 

93 
67 

86 
64 

67 
67 

96 
65 

74 
50 

74 
51 

70 
59 

83 
61 

92 
62 

86 
59 

85 
64 

80 
59 

95 
64 

90 
56 

90 
64 

92 
62 

86 
67 

94 
70 

95 

70 

88 
58 

80 
64 

101 
76 

92 
69 

90 
70 

64,8 
62.0 

PHILLIPSBURO 

MAX 

Mm 

65 
41 

70 

41 

80 
40 

86 
52 

91 

56 

91 
61 

87 
62 

85 
57 

86 
65 

96 
67 

75 
43 

75 

44 

80 
59 

89 
57 

87 
53 

85 
52 

80 
60 

84 
53 

84 
59 

88 
53 

92 

57 

91 
56 

93 

57 

94 
62 

96 
63 

97 
63 

99 
64 

99 
65 

90 
61 

91 
61 

66.1 
96.1 

PLAINflELD 

MAX 

Mm 

69 
43 

74 
43 

81 
44 

88 
53 

91 
59 

89 
62 

83 
62 

96 
61 

93 
68 

93 
64 

73 
49 

72 
50 

72 
57 

68 
62 

83 
56 

95 
53 

80 
62 

84 
53 

78 
64 

88 
53 

92 
60 

84 
61 

92 
53 

93 
65 

88 
65 

81 
61 

99 
63 

91 
73 

89 
66 

92 
64 

64.4 
96.6 

SOMEPVILLE 

MAX 

Mm 

67 
42 

71 
43 

80 

41 

87 
52 

90 
57 

69 
62 

84 
63 

96 
60 

94 
68 

93 
64 

74 
47 

73 
49 

75 
56 

89 
61 

83 
58 

85 
52 

60 
59 

93 
53 

79 
62 

98 
52 

90 
69 

86 
60 

92 
53 

93 

66 

93 
65 

80 
62 

99 
64 

92 
73 

69 
69 

92 
64 

64.9 

97.9 

SUSSEX  1  SE 

«   *    • 

MAX 

Mm 

64 
37 

64 
38 

74 
35 

78 
44 

96 
54 

69 
56 

97 
59 

76 
54 

93 
57 

83 
62 

74 
43 

70 
40 

70 
45 

77 
55 

66 
51 

81 
47 

79 
52 

78 
45 

92 
52 

79 
47 

96 
50 

88 
48 

83 
46 

90 
5* 

91 
57 

94 
60 

83 
61 

97 
65 

87 
65 

90 
56 

81.6 
91.1 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 

Mm 

65 
40 

67 
39 

78 
45 

97 
54 

90 
60 

66 
61 

85 
61 

86 
63 

88 
66 

90 
53 

69 

48 

65 
52 

69 
56 

95 
62 

94 
63 

90 
59 

72 
60 

79 
57 

73 
55 

76 
61 

92 
58 

77 
55 

88 
51 

96 
68 

90 
65 

80 
63 

95 
65 

93 

69 

66 

70 

9l 
66 

82.9 

97.9 

AurueON 

MAX 

Mm 

70 
44 

73 
45 

81 
47 

69 
55 

92 
61 

69 
65 

94 
63 

89 
65 

90 
69 

84 
62 

75 
51 

73 
52 

74 
58 

91 
61 

96 
63 

98 
58 

78 
63 

85 
60 

77 
63 

88 
55 

94 
61 

88 
65 

93 
54 

95 
67 

97 
67 

85 
65 

96 
68 

95 
73 

91 

71 

94 
66 

86.1 
60.6 

8ELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 

Mm 

67 
38 

71 
39 

80 
41 

96 
58 

90 
62 

88 
64 

95 
63 

93 
57 

69 
61 

67 
70 

75 

49 

67 
48 

65 
55 

67 
60 

94 
62 

67 
58 

82 
62 

78 
55 

75 
62 

80 
47 

88 
57 

79 
60 

85 
50 

93 
62 

92 
61 

84 
65 

91 
62 

91 
73 

93 
69 

67 
65 

82.9 
97,1 

SUHLINOTON 

MAX 

Mm 

69 
47 

74 
48 

82 
49 

89 
56 

93 
57 

91 
66 

84 
62 

89 
64 

90 
67 

90 
54 

74 
51 

72 
51 

74 
58 

94 
66 

86 
63 

89 
59 

83 
64 

85 
59 

90 
64 

97 
56 

92 
63 

90 
65 

92 

57 

94 
54 

95 

71 

84 
64 

96 
67 

94 

67 

91 
72 

99 

70 

66.5 
60.4 

CHATSwORTh 

MAX 

Mm 

FREEHOLD 

MAX 

Mm 

67 
41 

69 
43 

80 
47 

86 
53 

90 
60 

88 
62 

86 
61 

87 
63 

64 
66 

62 
64 

70 
48 

65 
50 

67 
55 

68 
62 

64 
61 

06 
57 

83 
62 

82 
55 

74 
60 

96 
53 

90 
58 

82 
63 

90 
55 

92 
6» 

87 
68 

82 
61 

96 
62 

91 

72 

68 
68 

91 
69 

83.1 
98.7 

5LAS5B0R0 

MAX 

Mm 

70 
43 

72 
43 

70 
50 

73 
54 

67 
61 

90 
63 

68 
63 

63 

64 

68 
67 

90 
73 

85 
52 

74 
50 

71 
56 

73 
58 

90 
62 

66 
59 

89 
63 

75 

58 

93 
62 

76 
54 

84 
62 

92 
64 

88 
54 

93 
62 

95 
66 

96 
65 

86 
66 

86 
74 

95 

70 

90 
65 

64.1 
60.1 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

66 
44 

67 
46 

70 
47 

80 
56 

66 
62 

90 
64 

93 
62 

94 
63 

88 
68 

90 
73 

3  7 
49 

73 
49 

70 
55 

78 
58 

90 
61 

67 
60 

90 
64 

74 
59 

85 
63 

76 
54 

96 
61 

95 
61 

85 
55 

9* 
67 

96 
67 

97 
65 

88 
65 

97 
71 

95 

70 

89 
66 

84,8 
60,2 

HIShTSTOWN  1  N 

MAX 

Mm 

68 
42 

70 
45 

79 

44 

86 
55 

91 
60 

69 
64 

62 
62 

96 
6? 

83 
67 

63 
61 

71 
46 

69 
53 

72 
56 

68 
62 

83 

60 

67 
55 

79 
60 

83 
54 

76 
63 

96 
53 

90 
60 

83 
60 

90 
52 

92 
64 

92 
63 

83 
62 

95 
66 

91 
73 

89 
69 

90 
64 

83,5 
56,5 

INPIAN  MILLS  2  W 

MAX 

Mm 

66 
37 

70 
38 

79 
41 

88 
52 

91 
56 

69 
61 

83 

60 

88 
60 

90 
64 

83 
63 

73 
46 

70 
44 

72 
55 

90 
60 

64 
56 

90 

52 

75 
61 

84 
57 

77 
61 

95 
49 

91 
57 

84 
57 

91 

47 

94 
63 

95 

61 

87 
63 

95 
63 

94 
70 

86 
68 

92 
62 

64,5 
56.2 

millville 

MAX 

Mm 

66 
44 

67 

47 

70 

48 

80 
55 

66 
60 

69 
•>2 

96 
63 

96 
64 

96 
66 

89 
71 

67 
50 

72 
SO 

72 
55 

72 
58 

67 
62 

64 
60 

89 
63 

72 
57 

93 
63 

75 
53 

90 
60 

91 
62 

85 
55 

90 
61 

94 
65 

95 
58 

85 
66 

92 

71 

92 
68 

67 
68 

82.9 
59. J 

milh/Ille  faa  airport 

MAX 

Mm 

65 
43 

70 
44 

78 

48 

87 
55 

69 
62 

^6 

82 
65 

86 
64 

88 
68 

96 
58 

72 
SO 

69 
52 

72 
58 

90 
63 

93 
64 

89 
61 

71 
62 

81 
59 

74 
59 

80 
52 

90 
60 

95 
60 

88 
54 

93 
69 

92 
66 

84 
66 

92 

67 

92 

71 

86 

70 

89 
69 

83.0 
60.1 

HOORESTOWN 

MAX 

Mm 

66 
42 

70 
46 

78 
45 

67 
55 

90 
61 

67 
65 

81 

64 

87 
63 

99 
67 

83 
56 

71 

49 

69 
49 

72 
55 

98 
59 

91 
59 

65 
55 

75 
60 

83 
55 

74 
59 

85 
51 

91 
62 

86 
56 

92 
53 

94 
67 

96 
65 

85 
64 

94 
67 

94 
75 

89 

70 

93 
65 

63.6 
98.6 

NE«  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 

Mm 

65 

44 

69 
45 

79 
44 

85 
55 

90 
63 

90 
64 

8o 
63 

85 
63 

85 
70 

64 
63 

70 
50 

67 
52 

71 
56 

67 
63 

96 
61 

86 
56 

81 
62 

62 
56 

93 
64 

85 
55 

88 
60 

86 
63 

89 
55 

90 
67 

89 
65 

78 
61 

95 
66 

95 

74 

88 
69 

90 
67 

83.5 
99.9 

S««  Relets  nee  No  lea  FoUowing  SUtion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JUNE  1966 


Station 


Day  of  Month 


13      14      15      16       17      18 


22      23      24 


28      29      30      31 


NEW    f'ONMOUTH 
PEMBFRTON    3    E 
SE'BROOK    FARMS 
SHILOH 

toms  river 
trfnton  wb  city 
tuckfrton 
woodstown 

COASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BOANCH  2  N 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MD) 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
Mm 


MAX 

Mm 


66   6  7 

is   48 


67   71   79 
'•9   '•O   <•! 


63   65   69 
43   44   46 


bi       69 

43   47 


61   69  Bl 
40   4B   39 


66   71   80 
4f   49   53 


70   80 
42   45 


66   72   80 
42   41   45 


64   70   74 
49   50   56 


69 
52 


87   9?   91 


9t   88 
57   61 


88   86 
60   62 


an   88 

58   60 


91    88 
65   67 


95   81 
61   61 


90   89 
59   63 


73   74   72 
61   63   63 


90   81    78 
61   63   63 


64   65   70 


85   87 
60   62 


97   82 
67   63 


65   63   66 


81   83   7B 


82   96 
65   67 


82   68 
51   53 


72   72 
49   48 


89   85   73 
73   49   51 


73   70 
49   50 


83   76   68 
63   44   52 


57   51   53 


67   64 
49   55 


82   88   90 


65   88 
56   65 


66   90 
56   59 


71   75 
58   59 


70   89 
56   61 


63   96 
53   60 


74   89 
58   66 


66   79 
55   60 


75   90 
58   60 


87   83 
55   63 


96   76   84 


85   90 
59   64 


89   82 
59   62 


84   71 
61   62 


77 

80 

74 

64 

62 

68 

70 

79 

65 

65 

58 

54 

57 

59 

63 

65 

79 

82 

90 

90 

66 

66 

74 

79 

62 

65 

64 

55 

S6 

50 

59 

63 

80 

78 

81 

79 

62 

65 

78 

81 

63 

64 

61 

54 

54 

56 

63 

65 

57   63   59 

99   82   83 
55   64   57 


72   69   78 


60   64   59 


SUPPLEMENTAL    DATA 


90   97 
64   55 


96 
49 


77   80 
62   53 


99 
51 


77   97   90 
64   59   65 


95 
52 


76   69   86 
63   59   63 


SO 
58 


90   91 
52   70 


91   93 
48   59 


85   90 
55   67 


91   9* 
i*      68 


86   88 
50   53 


91 
62 


92   9S 
53   67 


85 
48 


68   61   64 


86   96 
63   64 


95   85 

66   67 


84   76   76 
67   67   67 


88   90 
68 


92 

TO 


41 
72 


91 
69 


87 
70 


84.6 
60.7 


84.2 
57,8 


82.9 
60.8 


84.3 
60.0 


81.2 
56. T 


84.1 
62.9 


T9.* 
59.2 


85,5 

59.2 


74,6 
62.2 


79. 0 
59.* 


80.0 
61.8 


Wind 
(Speed   -  M.p.h.) 

Ralahve    humidity  avoragas 
p«rc«nt 

Numb«r  of  daya  with  precipitation 

in 

• 

s 

SUtlOD 

♦*  a 
a  o 

m  u 

c 

u 

1 

1     . 

■SI 

o       1 

s    J 

J! 

5J 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1    AM         7    AM         I    PM         7    PM 

8 
s 

i 

s 

i 

d 

i 

Hi 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 
ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 
NEWARK   WB   AIRPORT 
TRENTON    WB    CITY 

22 
25 

2.8 
3.1 

9.5 
10.7 

28++ 
31 

27*+ 
26 

21 

NNE 

28 

S 

16 
12 
10 
16+ 

67 

77 
63 

48 
43 

68 
»9 

5 
0 
8 
3 

3 
6 

5 
2 

3 
1 
2 
3 

0 
0 
0 
0 

1 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

12 

8 

15 

8 

59 

* 

TO 

S.7 
3.6 

See  Relerence  Notes  FoUowlcg  Station  Inde: 
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DAILY 

s 

OI 

L  ' 

rE 

MI 

'EI 

^A 

TL 

rRi 

ilS 

NEW   JERSEY 
JUNE    1966 

D«y  oi  month 

i 

SUUoo 
and  Depth 

1 

a 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

13 

u 

18 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

RUTOERS   MICRO  MET    STA 

PLOT   •    1 

1     INCH 

MAX 

68 

67 

71 

73 

76 

77 

75 

77 

77 

76 

76 

72 

69 

77 

78 

73 

74 

77 

74 

80 

85 

80 

84 

83 

83 

78 

84 

82 

84 

87 

77.2 

MIN 

60 

60 

66 

66 

65 

68 

68 

67 

70 

67 

62 

63 

65 

65 

68 

65 

65 

65 

68 

65 

68 

68 

65 

70 

70 

71 

70 

73 

73 

72 

67.0 

2    INCHES 

MAX 

66 

66 

70 

72 

74 

75 

73 

75 

76 

74 

74 

70 

68 

75 

77 

72 

73 

75 

73 

78 

81 

78 

81 

80 

80 

76 

82 

80 

81 

84 

75.3 

MIN 

60 

60 

59 

62 

65 

67 

68 

67 

70 

67 

63 

64 

65 

65 

67 

65 

67 

65 

68 

65 

68 

68 

56 

70 

70 

71 

70 

73 

73 

72 

66.7 

4    INCHES 

MAX 

6S 

64 

67 

69 

72 

73 

71 

73 

73 

75 

71 

70 

67 

72 

71 

70 

70 

72 

70 

74 

75 

75 

75 

76 

78 

74 

77 

77 

78 

79 

72.7 

MIN 

61 

60 

59 

65 

64 

67 

67 

67 

69 

67 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

67 

66 

68 

65 

68 

69 

67 

70 

70 

71 

70 

72 

72 

72 

66.9 

8    INCHES 

MAX 

63 

62 

64 

64 

68 

69 

69 

70 

70 

70 

68 

67 

66 

69 

70 

68 

68 

69 

69 

70 

72 

71 

72 

72 

74 

72 

73 

74 

74 

76 

69.4 

MIN 

61 

61 

61 

63 

64 

66 

67 

67 

68 

68 

65 

65 

65 

65 

68 

67 

67 

57 

68 

65 

68 

69 

68 

70 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

57.0 

16    INCHES 

MAX 

61 

61 

61 

62 

63 

64 

65 

65 

66 

66 

66 

65 

65 

64 

66 

66 

65 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

68 

59 

69 

69 

70 

70 

70 

65.8 

MIN 

60 

60 

60 

61 

62 

63 

64 

64 

65 

65 

65 

64 

64 

63 

64 

64 

64 

65 

56 

65 

66 

66 

66 

57 

67 

68 

57 

59 

69 

69 

54.5 

32    INCHES 

MAX 

58 

58 

58 

59 

59 

59 

60 

60 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

53 

53 

63 

54 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

56 

62.1 

HIN 

58 

58 

58 

58 

58 

59 

59 

60 

60 

61 

62 

62 

62 

61 

61 

62 

62 

52 

62 

62 

63 

62 

63 

53 

53 

64 

64 

54 

65 

65 

61.5 

PLOT    •   2 

1    INCH 

MAX 

68 

76 

82 

91 

96 

96 

88 

96 

93 

90 

85 

86 

72 

93 

85 

82 

83 

93 

80 

99 

104 

98 

103 

101 

101 

91 

103 

98 

102 

105 

91.5 

HIN 

50 

49 

55 

56 

62 

65 

65 

65 

70 

59 

53 

56 

62 

64 

70 

60 

63 

50 

63 

60 

55 

66 

52 

70 

70 

58 

69 

75 

73 

70 

53.2 

2    INCHES 

MAX 

71 

72 

80 

88 

93 

92 

85 

92 

90 

86 

82 

82 

71 

89 

81 

82 

81 

90 

80 

94 

100 

95 

99 

98 

98 

88 

99 

94 

98 

101 

88.4 

MIN 

52 

50 

54 

58 

63 

66 

66 

56 

71 

61 

55 

57 

62 

64 

71 

62 

66 

61 

65 

61 

66 

57 

53 

71 

71 

70 

70 

76 

73 

71 

64.3 

<!     INCHES 

MAX 

70 

70 

76 

83 

88 

88 

81 

87 

86 

83 

78 

79 

69 

84 

78 

80 

78 

86 

76 

88 

93 

90 

93 

93 

93 

85 

94 

90 

93 

96 

84.3 

MIN 

53 

53 

57 

59 

64 

67 

67 

67 

71 

64 

58 

59 

63 

65 

72 

64 

67 

63 

70 

63 

67 

69 

66 

72 

73 

71 

'' 

77 

74 

73 

66.0 

8    INCHES 

MAX 

64 

64 

68 

72 

76 

78 

75 

78 

78 

75 

71 

71 

68 

76 

75 

73 

72 

76 

72 

78 

81 

80 

82 

83 

84 

78 

83 

83 

83 

86 

76.1 

MIN 

58 

56 

62 

61 

65 

68 

69 

68 

72 

70 

63 

63 

65 

65 

69 

68 

68 

67 

70 

67 

69 

71 

70 

73 

74 

73 

72 

77 

75 

75 

58.1 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

PLOT  »1  -  SLOPE  OF  GROUND ■   FLAT.   SOIL  TYPE ■   LOAM.   GROUND  COVER i   KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION!   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 

PLOT  #2  -  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE i   LOAM.   GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


EVAPORATION  AND  WIND 


station 

Day 

Of  Month 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

.       .       . 

NORTHERN                            01 

CANOE   BROOK 

EVAP 

.12 

.15 

.17 

.22 

.20 

.23 

.27 

.13 

.19 

.24 

.19 

.23 

.23 

.03 

.23 

.22 

.12 

.27 

.08 

.10 

m 

.07 

.28 

.24 

.25 

.19 

.23 

.22 

.18 

.13 

S.60B 

WINE 

16 

19 

19 

20 

16 

10 

31 

10 

11 

30 

47 

39 

70 

IB 

24 

2i 

16 

12 

9 

6 

20 

19 

22 

12 

24 

49 

15 

12 

3 

8 

629 

MAX 

TC 

76 

7S 

85 

88 

96 

94 

85 

92 

90 

81 

79 

81 

69 

90 

B9 

nu 

84 

91 

77 

SB 

89 

92 

94 

95 

95 

94 

100 

90 

93 

86.9 

MIN 

52 

53 

52 

54 

58 

62 

67 

66 

67 

67 

52 

51 

56 

60 

66 

*l 

63 

63 

64 

60 

64 

64 

61 

66 

71 

70 

65 

69 

6B 

'2 

62.1 

tt        •        • 
SOUTHERN                            02 

PEMBERTON    3    E 

FVAP 

.IZ 

.1* 

.70 

.26 

.25 

.23 

.20 

.19 

.15 

.16 

.23 

.20 

.06 

.22 

.20 

.20 

.1? 

.15 

.14 

.13 

.20 

.28 

,20 

.25 

.28 

.25 

.13 

.20 

.36 

.30 

6,00 

WINt 

12 

15 

11 

8 

5 

7 

3 

7 

23 

31 

32 

70 

47 

26 

25 

2' 

lU 

9 

a 

to 

22 

40 

10 

18 

31 

20 

14 

15 

l» 

11                582 

MAX 

- 

- 

m 

■ 

• 

• 

m 

m 

m 

• 

• 

m 

m 

• 

* 

- 

- 

" 

- 

" 

- 

• 

- 

• 

• 

" 

" 

"   ' 

- 

MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

' 

• 

- 

- 

- 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

• 

• 

• 

- 

• 

- 

* 

■ 

- 

" 

• 

-   1 

• 

SEABROOK    FARMS 

EVAP 

.10 

.19 

•  22 

.34 

* 

.65 

.38 

.20 

.31 

.33 

.20 

ft 

.56 

.04 

■  31 

.32 

.30 

.10 

ft 

.33 

.29 

.34 

.32 

.32 

.37 

ft 

.59 

.32 

.22 

■  34j 

7,99 

NINE 

27 

45 

45 

83 

ft 

136 

93 

45 

64 

97 

91 

ft 

241 

59 

76 

64 

7i 

2! 

ft 

7( 

71 

44 

51 

3e 

53 

ft 

124 

67 

71 

42 

1911 

MAX 

47 

75 

76 

83 

_ 

92 

91 

88 

90 

95 

86 

. 

78 

73 

90 

«9 

92 

T, 

m 

85 

91 

92 

93 

94 

91 

* 

96 

9b 

96 

93l 

87,2 

MIN 

50 

50 

50 

54 

- 

60 

64 

66 

67 

70 

52 

- 

52 

58 

65 

A2 

65 

63 

- 

59 

63 

64 

61 

62 

70 

- 

66 

TO 

71 

71 

61,7 

CORRECTIONS 


FEBRUARY    1966 


CLIMATOLOGICAL    DATA   TABLE  NORTHERN 

DIVISION  01 


GREATEST  DAY  OF  PRECIPITATION  MISSING, 
NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION  .10  OR 
MORE  MISSING,  .50  OR  MORE  MISSING,  1.00 
OR  MORE  MISSING 


FEBRUARY  1966 


CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE     NORTHERN 

DIVISION  01 


PHILLIPSBURG 


NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION  .10  OR 
MORE  MISSING,  .50  OR  MORE  MISSING,  1.00  OR 
MORE  MISSING 


FEBRUARY  1956 


APRIL  1966 


CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE     COASTAL 

DIVISION  03 


EVAPORATION  AND  WIND  TABLE    SOUTHERN 

DIVISION  02 


CAPE  MAY  3  W 


SEABROOK  FARMS 


NUMBER  OF  DAYS  WITH  MAXIMUM  TEMPERATURE 
32°  OR  LESS  MISSING,  NUMBER  OF  DAYS  WITH 
PRECIPITATION  .10  OR  MORE  MISSING,  .50  OR 
MORE  MISSING,  1.00  OR  MORE  MISSING 

WIND  MOVEMENT  58,  DATE  30TH,  TOTAL  2192 


See  reierence  notes  foUowinq  StAtion  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 

JUNE  1966 

DELAYED    DATA 


Temperature 

Precipitation 

'4 

<2 

t 
< 

■a 

1 

1 

J 

J 

1 
a 

No.  of  Days 

1 
1- 

■a 

•1 
Iz 

1 

£ 

1 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Station 

Max. 

Min. 

1 

II 

• 
& 

e 

0 

s 

8 

o 

S 

oS 

8 

«         «         « 
JANUARY    1466 

SHILOH 

39.0 

22.6 

30.3 

-    '•.0 

63 

1 

3 

29 

1068 

0 

9 

26 

0 

2.97 

-       .51 

1.00 

30 

6 

3 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

•3 

Day  of  Month 

1    1    2    1    3 

4        S    1    6    '    7    1    8    I    9        10    I    11       12 
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time.    Durinf  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  en  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
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0 

2 

3 
4 
2 

1 

1 

2 

1 

0 

I 

0 
0 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  h8  AIRPORT        R 

86.7 
92.0 
86.5 
87.5 
90.0 

55.3 
63.5 
58.3 
59.8 
69.2 

■'1.0 
77. fl 
72.4 
73.7 
79.6 

3.0 
2.3 

97 
104 

98 
100 
105 

4 

A 
3 

41 
53 

48 
50 
60 

24. 

12 

0 

3 
0 
0 

e 

21 

8 
9 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.96 
1.39 
2.24 
1.96 
.89 

-  3.15 

-  2.96 

-  2.78 

.93 
.48 
.70 
.70 
.45 

29 

20 
20 
20 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 
5 
5 
3 

2 

0 
2 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPS8UR0 

PLAINFIELD 

50MERVILLE 

89.* 
91.7 
92.2 
90.5 
91.5 

56.9 
67.0 
60.1 
63.2 
62.1 

73.2 

79.4 
76.2 
76,9 
76,8 

1.0 
3.7 
1.9 
2.0 
2.2 

100 
103 
103 
102 
102 

4 

3 
3 

42 
69 
48 
55 
52 

22. 
22. 

7 
0 
0 
0 
0 

13 

20 

IP 

18 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.59 
1.19 
1.56 
1.22 

1.87 

-  3.28 

-  3.44 

-  3.73 

-  3.39 

-  2.87 

.73 
.50 

1.50 
.62 

1.06 

20 
20 
28 
19 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
1 
2 
3 

2 

1 

1 
1 
2 

0 
0 

1 

0 

1 

SUSSEX  1  SE 

88.5 

54,5 

71,5 

-  1.4 

100 

4 

41 

21 

8 

12 

0 

0 

0 

1.44 

-  3.63 

.72 

20 

.0 

0 

3 

2 

0 

DIVISION 

75,2 

1.2 

1.47 

-  3.18 

.0 

«   ft   • 
SOUTHERN            02 

•TLANTIC  CITY  MB  Ap 

AUOUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINCTON 

ChATSwORTh 

86.7 
90.7 
89.2 
91.7 

88.1 

63.7 
65.5 
62.2 
67.5 
61. OM 

75,2 
78.1 
75.7 
79,6 
74, 6M 

.1 
2.4 

104 
104 

99 
103 

99 

U* 

51 
55 
46 
57 
49 

21 
21 
21 
21 
22. 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
19 
15 
19 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.59 
3.93 
2.86 
3.37 
4.13 

-  1.13 

-  1.98 

-  .87 

1.01 
2.26 
1.15 
1.79 
2.30 

19 
19 

7 
20 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 
3 
2 

2 

1 
1 

2 

2 
2 

FREEHOLD 
SLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 

hi6ht5t0wn  1  n 
Indian  mills  2  m 

89.5 
90.3 
91.2 
89. ft 
88.5 

63.7 
65.7 
64.6 
62.2 
60.7 

76.6 
79,0 
77,9 
75,8 
74.6 

1.7 

1.8 

1.0 

-   .1 

102 
104 
105 
101 
101 

5* 
4* 

52 
53 
54 
49 

46 

21 

21 

21. 

21 

21 

0 
0 
0 
0 
2 

14 
16 

17 

14 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.29 
2.09 
2.02 
1.12 
3.18 

-  2.96 

-  2.54 

-  3.3* 

-  1.09 

.78 
.72 
.90 
.43 
1.74 

28 
28 
28 
28 
20 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
2 
0 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

millville 

millville  faa  airport 

moorestown 

new  brunswick  exp  sta 

new  monmouth 

88.7 
88.0 
89.3 
89.7 
90.2 

65, 5M 

65,8 

64.3 

64,2 

65.4 

77. IM 

76.9 

76,8 

77,0 

77,8 

1.7 
2.0 

104 
102 
103 
100 
102 

4. 

53 
52 
52 
53 
54 

21 
21 
21 
21 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
12 
14 
15 
15 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.49 
1.50 
4.27 
1.22 
.87 

.10 
-  3.31 

.48 
.60 
1.96 
.95 
.73 

5 

7 

20 

20 

20 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
3 

1 
1 

0 
0 

1 

0 

0 

PEMBERTOn  3  E 

SEABHOOI'  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  MB  CITY          R 

89.6 
88.9 
90.1 
85.4 
88.5 

61.6 
65,3 
64,2 
60,4 
68,0 

75,6 
77,1 
77,2 
72,9 
76,3 

.1 

.8 

2.3 

lOl 

101 
lOl 
103 
102 

48 
51 
54 
43 

58 

21 
21 
21 
18 
21 

0 
0 
0 
2 

0 

14 
15 
17 
8 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.62 

2.07 
1.79 
4.13 
1.31 

-  1.03 

-  2.50 

-  2.87 

2.07 
.59 
.75 

2.32 
.54 

20 
29 
29 
20 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

2 
2 

1 
2 

1 

2 

0 
0 

2 
0 

TUCKERTUN 
WOODSTOWN 

86.8 
91.1 

63,5 
64,3 

75,2 
77.7 

102 

103 

52 

51 

21. 
21 

0 
0 

in 

17 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

4.22 

3.01 

3.02 
1.30 

20 
20 

.0 

.0 

0 
0 

1 

2 

1 
1 

DIVISION 

76.6 

1.2 

2.55 

-  1.62 

.0 

#    ft    • 
COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH  2  N 

83.1 
88.0 
85.9 

70,0 
67,4 
67.7 

76.6 
77.7 
76.8 

2.4 
2.4 

99 
106 
99 

4 
7 
3 

58 
60 
59 

21 

21. 

22 

0 
0 
0 

7 
13 
10 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2.70 

.75 

1.05 

-  1.16 

-  3.20 

1.06 
.42 
.65 

20 
15 
28 

.0 
.0 

0 

0 

6 
2 
3 

2 
0 
1 

I 

0 
0 

DIVISION 

77,0 

2.4 

1.50 

-  2.38 

.0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST    TEMPERATURE;         106*    ON    THE    7TH   AT   CAPE    MAY    3    W 

LOWEST    TEMPERATURE,        *1'    ON    THE    21ST    AT    2    STATIONS 

GREATEST    TOTAL    PRECIPITATION:      4.59    INCHES    AT    PENNSAUKEN 

LEAST    TOTAL    PRECIPITATION:      .gg    INCH   AT    OLDWICK 

GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION:      3.02    INCHES    ON    THE    20TH   AT    TUCKERTON 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


„ 

Day  of  Month 

station 

g 

1  1  2  1  3 

4  1 

5   1 

6 

7  1 

8 

9   10 

11  1  12 

13  1  14  1  15 

16  1  17  1 

18  1  19 

20  I  21   22   23   24 

25   26 

27 

28  I 

29  1 

X 

31 

SORTMERN           01 

BELi/IDEUE 

2.2B 

.28 

T 

T 

.03 

.73  T 

.17 

.80 

.27 

BERnAUDSvILLE  2  F. 

.95 

.09 

•  02 

[ 

.53 

.04 

.16 

.09 

.02 

■BL4CKWELLS  «1LLS 

1.77 

•  04 

.05 

i 

1.15 

.11 

.42 

aOONTON  1  SE 

1.2A 

.11 

.03 

.38   T 

.23 

.36 

.13 

7    ', 

BOUND  BSOOlf  2  M 

l.SB 

T 

1.03 

.08 

.47 

BRANCHVILLE 

1.8« 

.02 

T   1 

.76 

.09 

.88 

.13 

C4NISTEAR  BESERVCIa 

1.02 

T 

T 

T 

T 

•  45 

T 

.49 

.12 

CANOE  B^00< 

1.00 

.01 

.04 

.49 

.12 

.30 

.04 

T 

CEDAR  GROVt 

. 

-  !  - 

. 

- 

. 

. 

• 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

, 

CHARLOTTEBURu 

.97 

1 

.05 

.02 

.30 

.03   .47 

.10 

CLINTON 

1.31 

.03 

.06 

.65 

.03 

.49 

.05 

ELIZABETH 

.71 

T 

.02 

T 

.42 

.07 

.20 

ESSEX  FELLS  5ERV  BLOG 

.80 

.02 

.50 

.05 

.08 

.15 

FLEMINOTON  1  NE 

1.56 

T 

T 

1.20 

T   1  .21 

.19 

GREENWOOD  LAKE 

.99 

.01 

.02 

.02 

.04 

.36 

.43 

.11 

HIGH  POINT  PARK 

2.51 

.02 

.49 

.90 

.85 

.29 

JERSEY  CITY 

.95 

T 

.56 

.02 

.07 

T 

.30 

LAMBERTVILLE 

- 

- 

.OS 

.04 

1.18 

.33 

.06 

lAYTON  2 

1.96 

.04 

.03 

.02 

.10 

T         T 

.61 

.04 

.93 

.19 

LITTLE  FALLS 

1.39 

.01 

.13 

.04 

.48   T 

.10 

.46 

.17 

LONG  VALLEY 

2.2I- 

.10 

.63 

.01 

T 

.70 

.01 

.49 

.30 

.02 

MAHMAH 

.8'' 

.01 

.06 

.01 

.63 

.13 

MANVILLE 

1.3<. 

.04 

.02 

.01 

.75 

.07 

.49 

MIDLAND  PARK 

1.20 

.02 

•  05 

.30 

.02 

.61 

.19 

.05 

MILTON 

1.23 

.10 

•  11 

.35 

.07 

.90 

.10 

MORRIS  PLAINS  I  M 

1.96 

.03 

.42 

.70 

.11 

.90 

.20 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

.89 

T 

T 

T     T 

.45 

T 

.04 

.12 

.09 

.23 

NEU  MILFORO 

1.2A 

.05 

1 

.68 

.12 

.28 

.07 

.04 

NEUTON 

1.50 

.04 

.01 

T 

.73 

.21 

.91 

.09 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

l.U 

.05 

.05. 

T 

.31 

.12 

.47 

.18 

OLUWtCK 

.69 

.42 

.23 

.03 

PATERSON 

l!l  = 

T 

.02 

•  Ot 

T 

.50   T 

•16;   .35 

.10 

7 

PHILLIPSBURG 

1.56 

.02 

1 

1 1.50 

.04 

PHILLIPSeURG  BRIDGE 

1.96 

.02 

.56 

,101 1.08 

.20 

PLAINFIElO 

1.22 

.02 

^ 

•  62 

.04 

1  .06 

.48 

RAHMAY 

.94 

T 

.01 

.04 

.01 

.65 

.o»!  .01 

.16 

RINGwOOD 

.90 

.12 

.12 

.24 

!  .3T 

.05 

SOMERVILLE 

1.87 

.01 

.02 

1.06 

.13 

.69 

SPLIT  ROCK  POND 

1.82 

.42 

.03 

•  05 

.35 

.39 

.47 

.19 

SUSSEX  I  SE 

l.A". 

.02 

.01 

T 

.72 

.54 

.19 

WANAQUE  RAYMOND  CAM 

.81 

.05 

.06 

T 

.20 

.02 

.46 

.02 

WERTSVILLE 

1.80 

.14 

.04 

T 

.03 

1.17 

.20 

.22 

nEST  WHAHTOfJ 

1.81 

.69 

•  05 

.36 

.08 

.35 

.2t 

wOODCLlFf  LAKE 

l.*". 

.05 

.39 

.05 

.T6 

.19 

.09 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WB  Ap 

2.59 

.02 

.22 

T 

.61 

.02 

1 

.20 

1.01 

T 

.14 

.11 

.24 

AuoueoN 

3.93 

T 

.20 

.09I 

1  .43 

.08 

2.26 

.13 

.74 

7 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

3.«1 

.22 

.36 

! 

•  22 

.07 

1.96 

.46 

.02 

.10 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

2.86 

1.15 

.51 

T 

.14 

1.06 

BURLINGTON 

3.37 

.03 

.05 

T 

.04 

•  16 

1.79 

1.30 

CANTON 

1.6A 

.28 

.05 

.10 

.47 

.74 

CHATSWORTM 

A. 13 

.12 

.10 

.02 

.04 

.02 

.25 

2.30 

1.23 

.09 

FORTESCUE 

1.82 

.28 

.40 

.24 

.90 

FREEHOLD 

1.28 

T 

T     .24 

T 

.26 

.78 

7 

GLASSeORO 

2.09 

.49 

.14 

.19 

.02 

.47 

.72 

.04 

.02 

HAMMONTON  2  NNE 

2.02 

.02 

.08 

.07 

.13 

.04 

.68 

.90 

.06 

.04  . 

MIGHTSTOwN  1  N 

1.12 

.12 

.05 

.03 

.18 

.11 

.20 

.4} 

7 

, 

INDIAN  MILLS  2  w 

3.1R 

.19 

T 

T 

.17 

.21 

1.74 

.89 

.02 

MAYS  LANDING  I  w 

3.07 

.17 

.12 

.27 

.11 

.22 

.02 

1.24 

.39 

.04 

.93 

MILLVILLE 

1.49 

.48 

.06 

.20 

.09 

.21 

.49 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

1.50 

T 

.60 

T 

.28 

.01 

.04 

.03 

.96 

7 

MOORESTOWN 

4.27 

.71 

.40 

.05 

.0« 

.12 

1.96 

.80 

.19 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

1.22 

T 

.02 

T 

.95 

.08 

.17 

NEW  MONMOUTH 

.87 

.07 

.73 

.07 

PEM6ERT0N  3  E 

3.62 

.03 

.06 

.09   .10 

.10 

2.07 

1.17 

PENNSAUKEN 

4.59 

.73 

.05 

.02 

•  21 

.09 

T 

2.47 

.84 

.18 

T 

PRINCETON  WATER  WORKS 

1.34 

.49 

T 

.04 

T 

.56 

T 

.29 

7 

SEABROOK  FARMS 

2.07 

.16 

.34 

.21 

.19 

.02 

.05 

.90 

.99 

.01 

SHILOH 

1,79 

.10 

.oq 

.28 

T 

.14 

.44 

.75 

TOMS  RIVER 

4.13 

.34 

.30 

2.32 

1.13 

.04 

TRENTON  w3  CITY         R 

1.31 

T 

.02 

.02 

.01 

.10 

.54 

.U 

.46 

7 

TUCKERTON 

4.22 

T 

.16 

.08 

.13 

.29 

3.02 

I 

.45 

.09 

wOO'JSTOwN 

3.01 

.32 

.17, 

.08 

.01 

T     .16 

1.30 

.93 

.05 

COASTAL            03 

ATLANTIC  CITY           R 

2.70 

.37 

.25 

.78 

.10 

.14 

1.06 

, 

REL-IAR  2  Sw 

2.40 

1.70 

T 

.70 

, 

CAPE  MAY  3  w 

.75 

.09 

.02 

.42 

.12 

.05 

.03 

.02  . 

1  ONG  BRANCH  2    N 

1.05 

T 

.21 

.19 

.65 

• 

I 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Souiion   or    1S6&   -    1966 


July 


NORTHERN  0] 

eCLVlOCRC 

sernardsville  2  e 

BLACKHELLS  MILLS 

BOONTON  1  SE 

BOUND  BROOK  2  w 

BRANCHVILLE 

CANISTEAR  RESERVOIR 

CANOE  BROOK 

CEDAR  GROVE 

CHARLOTTEBURC 

CLINTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

GREENWOOD  LAKE 

HIGH  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 


MIDLAND  PARK 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  MILFORO 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELD 

RAHWAY 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GDI 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


August 


September 


January 


22.0 
10 


2*. 5 
9 

16.0 

13.0 
9 

2'>.0 

22.0 
9 

19.5 
9 

23.5 


14.0 
9 

11.5 
13 

21.8 
9 

17.1 
27 

14.1 
10 

12.4 
19 

22.0 
9 

13.0 
21 

15.0 

18.0 

19.0 

23.1 

23.0 
10 


14.7 
9 

16.0 
9 

26.6 


February 


15.5 
24 

13.5 
28 

16.5 
19 

15.5 
27 

11.7 


16.3 
28 


20.0 
27 


15.0 
16 


10.6 
14 


April 


May 


31.5 

27 


29. S 
35 


40.0 
41 


36.1 
3S 


25.5 
22 


26.6 
32 

35.0 
31 

33.0 
42.1 
31.0 


35.2 
26 


18.8 
22 


35.5 

27 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


of  1965  -  1966 


NEW  JERSEY 


July 


August 


September 


JanuAry 


Februaiy 


April 


May 


RINGWOOD 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  1  SE 
WANAQUE  RAYMOND  DAM 
WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAICE 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


25.0 
9 

15.8 


17.7 
IS 


li.3 

19 


30.1 
26 


42.7 
25 


31.1 
29 


SOUTHERN 
ATLANTIC  CITY  Wfl  AP 


BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

HAYS  LANDING  1  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOOR  ES  TOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 

PENNSAUKEN 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


15.1 
5 

15.0 


13.5 

17.* 
9 

1*.6 

7 

1».7 
6 

12.9 
B.9 


13.0 


7.0 
10 


2S.0 
24 


It.O 
13 


1*^5 

14 


1*.* 

12 


11 


8.0 
11 


14.> 
14 


«.0 
10 


11.2 
IS 


31.9 
23 

24.9 
19 

23.5 
17 

le.o 

16.9 
18 

29.8 
IS 


TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 
WOODSTOWN 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


9.* 
1* 


7.1 
12 


22.1 
22 


See  Beiaraiice  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 

;i»•.^^*.ll 

or    lin»;. 

■-    lyt.i. 

New   JERSEY 

Stilton 

July 

August 

September 

Oclobar 

Nov»fnb«r 

December 

Jenuary 

February 

March 

April 

May 

June 

Toul 

•        •        « 

COASTAL 

03 

ATLANTIC    CITV 

SNOWFALL 
I     IN    ON   00 

- 

; 

. 

z 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-_ 

8ELMAR    2    Sn 

SNOWFALL 
1     IN    ON    GD 

. 

- 

: 

CAPE    HAT     3    W 

SNOWFALL 
1     IN    ON   GO 

- 

_ 

- 

- 

LONG    BRANCH    2    H 

SNOWFALL 
1     IN    ON    GO 

- 

- 

9.8 

5 

3.1 
12 

I 

T 

17 

See  Reference  Notes  Fnllowing  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NE¥    JERSEY 
JULY  1966 


Slation 

Day  of  Month 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

' 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•     •     * 
NORTHERN            01 

BELVIDERE 

MAX 

Mm 

fl9 
55 

86 
55 

97 
57 

100 
63 

95 
63 

84 
57 

87 
67 

89 
57 

87 
52 

86 
51 

91 
60 

03 
61 

93 
61 

95 
56 

90 
52 

88 
51 

82 

50 

86 
52 

93 
68 

88 
51 

80 
46 

80 
46 

87 
49 

84 
52 

85 
52 

86 
60 

93 

54 

86 
64 

86 
56 

77 
53 

87.9 
57.3 

eOONTON  I  SE 

MAX 

MIN 

89 
55 

90 
60 

96 
65 

98 

71 

93 
67 

85 
59 

86 
58 

89 
57 

86 
52 

87 
60 

90 
55 

03 
67 

93 
57 

93 
64 

89 
51 

86 
52 

84 
50 

84 
53 

90 
59 

89 
59 

79 
48 

80 
49 

86 
55 

85 
50 

86 
55 

86 
60 

92 
53 

84 
65 

86 
55 

76 
52 

87.5 
59.4 

CANOE  BROOK 

MAX 

MIN 

91 
56 

89 
59 

98 
63 

103 
64 

98 
55 

87 
59 

89 
70 

93 
59 

90 

54 

89 
64 

11 
64 

93 
62 

97 
68 

99 
56 

91 
52 

88 
51 

85 
53 

87 
56 

95 
69 

93 

50 

80 
49 

82 
52 

90 
50 

86 
54 

86 
56 

90 
63 

97 
65 

84 
56 

98 
56 

76 
54 

90.0 
60.6 

charlotteburg 

MAX 

MIN 

88 
54 

87 
58 

95 
65 

98 
55 

92 
56 

85 
67 

85 
56 

88 
53 

85 
49 

86 
58 

90 
67 

90 
60 

94 
55 

95 
55 

89 
62 

86 

51 

84 
50 

85 
55 

92 

58 

90 
56 

79 
49 

80 
48 

87 
49 

85 
49 

86 
51 

90 
60 

93 
52 

87 
63 

95 
53 

78 
52 

87.5 
58.2 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

87 
6'. 

98 
64 

103 

70 

99 
70 

89 
73 

87 

70 

91 
72 

91 
64 

85 
60 

90 
65 

95 
57 

98 
68 

99 
73 

94 
73 

86 
68 

67 
62 

87 
58 

95 
58 

92 
69 

82 
62 

84 
56 

92 
56 

89 
62 

87 
58 

91 
51 

97 
64 

92 

69 

86 
55 

84 
61 

86 
60 

90.8 
65.0 

ESSEX  FELLS  SERV  BLD6 

MAX 

MIN 

93 
58 

95 
65 

100 
60 

103 
65 

96 
68 

87 
73 

88 
70 

94 
58 

90 
53 

90 
64 

94 
65 

95 
70 

98 
55 

98 

56 

92 
52 

68 
54 

86 
55 

85 
55 

97 
70 

93 
62 

82 
58 

63 
58 

85 
60 

90 
52 

89 
54 

90 
67 

90 
70 

80 
66 

97 
67 

74 
57 

90.1 
62.2 

FLEP1N6T0N  1  NE 

MAX 

MIN 

92 
55 

93 
55 

101 
62 

104 
65 

100 
68 

87 
69 

89 
69 

93 

58 

91 
52 

92 

57 

95 
65 

95 
64 

98 
59 

100 
57 

94 
64 

95 
53 

87 
55 

90 
50 

96 

70 

94 
62 

81 
48 

84 
49 

90 
55 

86 
52 

68 
58 

93 

60 

96 
64 

99 
68 

99 
58 

79 
54 

91.7 
50.2 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

MIN 

85 
56 

87 
54 

93 
61 

98 
65 

91 
64 

85 
52 

87 
53 

88 
55 

86 
53 

87 
50 

89 
50 

86 
51 

93 
57 

97 
53 

87 
56 

64 
52 

83 
55 

85 
57 

94 
65 

84 
54 

74 
43 

79 
44 

86 
50 

84 
56 

85 
59 

67 
53 

92 
59 

85 
63 

90 
49 

78 
54 

86.4 
57.9 

JERSEY  CITY 

MAX 

MIN 

8« 
67 

98 

70 

102 
77 

98 
79 

88 
72 

81 
72 

91 
74 

88 
59 

88 
56 

89 
70 

93 
72 

05 
72 

97 
78 

90 
77 

81 
71 

80 
65 

79 
65 

92 
65 

89 
66 

80 
52 

78 
59 

86 
54 

79 

67 

78 
65 

80 
67 

94 
70 

79 
72 

80 
71 

75 
63 

93 
66 

96,6 
69.2 

LAMBERTVILLE 

MAX 

MIN 

91 
58 

100 
60 

103 
65 

103 
67 

85 
70 

90 
70 

92 

70 

91 
62 

92 
55 

92 

65 

95 
65 

96 
64 

97 
71 

95 
68 

91 
54 

87 
62 

88 
53 

93 
57 

92 

71 

87 
53 

83 
48 

89 
52 

88 
59 

88 
55 

91 
59 

97 
64 

90 
66 

83 
70 

96 

57 

87 
54 

91.3 
62.1 

LAYTON  2 

MAX 

MIN 

87 
51 

86 
63 

95 

61 

97 
61 

92 
63 

87 
55 

86 
57 

88 
51 

82 
47 

87 
55 

90 
61 

89 
57 

92 

59 

95 
62 

87 
58 

85 
45 

82 
47 

86 

54 

92 
55 

86 
58 

77 
41 

79 
42 

86 
47 

85 
49 

86 
65 

89 

61 

93 

60 

86 
51 

93 
51 

76 
50 

96.7 
55.3 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

93 
60 

94 
54 

102 
68 

104 
59 

98 
71 

91 
69 

91 
72 

94 
62 

91 

57 

91 
53 

95 

70 

95 
56 

98 
72 

100 
70 

95 
57 

89 
57 

87 
56 

89 
58 

96 

72 

95 

60 

83 
53 

85 
56 

93 
61 

90 
55 

89 

60 

90 
66 

98 

68 

68 
67 

99 

60 

77 
57 

92.0 
63.5 

LONG  VALLEY 

MAX 

MIN 

88 
55 

88 
56 

95 

63 

98 
53 

92 
56 

83 
61 

85 
68 

87 
59 

85 
51 

86 
57 

90 
66 

88 
61 

93 
63 

94 
64 

87 
61 

86 
52 

84 
49 

85 
52 

91 
57 

88 
50 

78 
50 

80 
48 

85 
53 

84 

50 

85 
55 

87 
59 

91 
55 

65 
57 

83 

57 

75 
52 

96.5 
59.3 

MORRIS  PLAINS  1  W 

MAX 

MIN 

88 
57 

87 
62 

96 
62 

100 
58 

94 
68 

86 
69 

85 
69 

89 
58 

85 
52 

86 
57 

92 
54 

00 
63 

93 
67 

95 
65 

88 
62 

65 
55 

82 
51 

85 
54 

92 

57 

89 
59 

79 
55 

80 
50 

86 
55 

66 
50 

85 
55 

89 
62 

92 
64 

85 
56 

96 
58 

76 
53 

97.6 
59.9 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

87 
71 

102 
70 

105 
75 

100 
78 

87 
74 

87 
73 

93 

76 

91 
70 

89 
67 

93 
70 

95 
72 

98 
72 

100 
77 

93 
76 

85 
69 

83 
64 

63 
62 

96 
63 

95 

70 

83 
64 

83 
51 

B8 
60 

86 
65 

84 
64 

88 
66 

97 
70 

83 

71 

83 
72 

78 
65 

94 
64 

90.0 
69.2 

NEWTON 

MAX 

MIN 

89 
51 

90 
54 

98 
61 

100 
61 

94 
65 

88 
67 

90 
67 

89 
51 

67 
48 

89 
51 

94 
64 

90 
60 

96 
65 

97 
53 

89 
60 

87 
45 

85 
42 

88 
55 

95 

57 

92 
57 

79 
42 

84 
47 

99 
54 

87 
47 

89 
48 

91 
55 

96 
63 

99 
67 

86 
S3 

79 
49 

99.* 
56.9 

PATERSON 

MAX 

MIN 

96 

71 

96 

70 

101 
74 

103 
74 

98 
72 

89 
71 

91 

74 

93 
65 

92 

61 

90 
69 

94 
74 

95 
71 

99 
77 

100 
74 

93 
65 

87 
61 

85 
50 

87 
61 

96 
67 

91 
51 

85 
59 

85 
59 

92 
65 

91 
60 

88 
63 

92 
72 

98 
69 

96 
67 

99 
61 

77 
60 

91. T 
67.0 

PHILLIPSBURG 

MAX 

Mm 

92 

56 

99 
58 

102 
62 

103 
63 

93 
68 

91 
70 

92 
68 

92 
57 

90 
54 

93 
61 

97 
67 

97 
62 

98 
57 

98 
56 

91 

51 

68 
52 

88 
52 

94 
55 

94 
66 

92 

60 

81 
48 

89 
49 

90 
58 

68 
53 

94 

60 

87 
61 

91 
55 

92 
66 

87 
57 

96 

52 

92.2 
60.1 

plainField 

MAX 

Mm 

90 
60 

100 
61 

102 
67 

99 
67 

86 
71 

88 
70 

93 
72 

91 
62 

91 
57 

92 
53 

95 
57 

98 
66 

loo 

71 

94 
70 

86 
68 

86 
58 

86 
56 

96 
56 

93 

68 

84 
61 

9* 
55 

90 
56 

88 
59 

87 
65 

90 
60 

97 
53 

85 
59 

81 

68 

77 
58 

86 
59 

90.5 
63.2 

SOMERVILLE 

MAX 

MIN 

89 

60 

98 
59 

102 
65 

99 
67 

88 
72 

89 
70 

92 

71 

91 
61 

91 
55 

93 

63 

96 
65 

98 
65 

loo 

69 

93 
68 

89 
64 

89 
57 

90 
52 

98 
55 

95 
67 

87 
61 

83 
52 

90 
52 

89 
60 

90 
53 

92 
61 

97 
62 

89 

67 

80 
68 

92 
59 

97 
55 

91.6 
62.1 

SUSSEX  1  SE 

tt      •      ft 

MAX 

Mm 

90 
50 

89 
53 

97 
50 

100 
50 

95 

61 

87 
64 

88 
64 

90 
50 

84 
45 

88 
53 

93 
57 

91 
57 

96 
52 

97 
60 

90 
57 

67 
43 

64 
45 

87 
52 

94 
59 

89 
54 

79 
41 

81 
46 

88 

51 

86 
47 

97 
52 

89 
59 

93 
60 

86 
66 

95 

51 

77 
48 

89.5 
54.5 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 

Mm 

83 
60 

100 
64 

104 
72 

102 
72 

85 
59 

84 
59 

94 
73 

86 
68 

85 
62 

91 
70 

97 
71 

95 
56 

95 
74 

92 

70 

79 
60 

79 
65 

79 
53 

90 
57 

86 
68 

79 
56 

78 
51 

83 
57 

79 
67 

80 
54 

82 
54 

92 
65 

82 
70 

87 
73 

69 
60 

78 
59 

96.7 
63.7 

AUDUBON 

MAX 

Mm 

92 

64 

101 
64 

104 
69 

103 
74 

85 

70 

90 
70 

94 
71 

93 

68 

91 
62 

93 
64 

94 
55 

95 
67 

98 
74 

95 

71 

84 
55 

78 
63 

89 
58 

95 
60 

96 
69 

83 
65 

84 
55 

90 
67 

88 
62 

89 
59 

91 
61 

95 
68 

89 

71 

84 
71 

73 
63 

95 
59 

90.7 
65.5 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 

Mm 

86 
69 

96 

60 

99 

58 

97 
69 

94 
60 

94 
68 

91 
69 

91 
65 

87 
60 

90 
64 

95 
69 

94 
64 

96 

72 

95 
72 

86 
63 

80 
51 

60 
49 

69 
52 

92 

69 

88 
65 

84 
46 

88 
50 

84 
55 

84 
53 

95 
52 

92 
52 

90 
67 

85 

70 

85 

64 

91 
60 

99.2 
62.2 

BURLINGTON 

MAX 

Mm 

91 
67 

101 
65 

103 
74 

103 
76 

86 
74 

89 
59 

94 
72 

92 

70 

90 
64 

94 
64 

97 
54 

99 
66 

98 

70 

95 

76 

92 
77 

85 
64 

84 
64 

94 
62 

94 
70 

85 
53 

84 
57 

67 
59 

87 
63 

86 
65 

92 
60 

97 
57 

96 
70 

84 

70 

86 

TO 

95 

67 

«1.7 
67.5 

CHATSWORTH 

MAX 

Mm 

88 
60 

97 
59 

99 
57 

99 

70 

85 
71 

85 
55 

92 

70 

88 
66 

85 
58 

89 
59 

94 
65 

95 
52 

97 
73 

93 

71 

86 
51 

80 
59 

83 
49 

92 
51 

89 
67 

87 
64 

81 
50 

87 
49 

83 
53 

84 
56 

85 
51 

92 

51 

87 
60 

83 
68 

87 

81 
58 

79 
56 

98.1 
61.0 

FREEHOLD 

MAX 

Mm 

86 
61 

97 
62 

102 
70 

100 
72 

83 
71 

87 
67 

94 
72 

90 
67 

88 
58 

91 
66 

95 
69 

97 
57 

96 
71 

95 
71 

83 
61 

81 
52 

84 
56 

96 
55 

91 
66 

81 
52 

82 
52 

69 
65 

86 
58 

84 
59 

98 
56 

97 
52 

91 

70 

83 
68 

85 
59 

92 

57 

99.5 
63.7 

GLASSBORO 

MAX 

Mm 

94 
62 

92 
62 

101 
72 

104 
74 

103 

70 

88 
59 

88 
70 

92 

68 

90 
68 

90 
69 

9l 
70 

95 
57 

<16 

74 

97 
72 

95 
53 

82 
61 

86 
57 

88 
60 

93 
70 

93 

57 

81 
53 

81 
56 

89 
60 

66 

50 

87 
59 

88 
66 

95 
72 

86 
71 

89 
63 

71 
58 

90.3 
65.7 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 

Mm 

96 
63 

89 
62 

100 
70 

105 
73 

105 
71 

89 
59 

89 
70 

96 
68 

92 
62 

92 
67 

92 
70 

98 
57 

97 
74 

96 
72 

97 
63 

60 
58 

86 
57 

87 
54 

93 
69 

94 
66 

80 
54 

64 
57 

90 
60 

88 
57 

89 
56 

88 
64 

95 

70 

87 
70 

90 
59 

77 
60 

91.2 
64.6 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 

Mm 

87 
59 

98 

60 

101 
66 

99 
70 

83 
70 

88 
68 

91 
71 

90 
63 

89 
55 

90 
67 

96 
56 

95 
56 

98 
73 

93 

69 

82 
61 

84 
55 

87 
52 

94 
56 

95 
57 

82 
62 

62 
*9 

89 
53 

88 
53 

88 
55 

90 
57 

95 

64 

85 
68 

83 
59 

77 
57 

84 
56 

89.4 
62.2 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

Mm 

90 
57 

98 
58 

101 
64 

101 
70 

85 
68 

87 
66 

92 
69 

90 
55 

89 
54 

91 
54 

93 
63 

95 
61 

06 
72 

91 
68 

80 
61 

84 
56 

85 
48 

92 
52 

92 

57 

79 
63 

80 
46 

88 
51 

86 
55 

84 
52 

88 
51 

93 
61 

87 
67 

82 
69 

76 

57 

82 
57 

99.6 
60,7 

MILLVILLE 

MAX 

Mm 

91 
63 

91 
62 

101 
67 

104 
74 

102 

76 

90 
68 

86 
68 

94 
59 

90 
53 

87 
58 

90 
72 

o5 
69 

94 
73 

96 
75 

95 
64 

80 
61 

83 
56 

82 
57 

88 
56 

90 
67 

80 
53 

81 
55 

86 
61 

85 
58 

85 
68 

84 
65 

92 
69 

87 
TO 

87 

70 

98.7 
65.5 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

90 
63 

97 
52 

102 

74 

98 
73 

89 
71 

88 
70 

91 
71 

90 
71 

85 
65 

89 
70 

94 
71 

92 

58 

06 

75 

95 
73 

80 
63 

83 

61 

83 
56 

89 
59 

92 

71 

80 
51 

81 
52 

85 
54 

8* 
61 

84 
59 

84 
59 

93 

68 

87 
72 

86 
72 

72 
63 

92 
60 

98.0 
65.8 

MOOHESTOWN 

MAX 

Mm 

89 
61 

100 
61 

103 
57 

102 
77 

82 
67 

88 

70 

92 

71 

90 
68 

89 
56 

91 
70 

94 
56 

95 
b4 

97 

74 

92 

70 

83 
63 

85 
60 

87 
54 

92 

50 

93 

70 

61 
65 

82 
52 

87 
65 

86 
60 

86 
57 

90 
58 

95 
57 

88 
69 

82 

70 

73 
61 

94 
58 

89.3 
64.3 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 

Mm 

88 
62 

97 
61 

100 
70 

100 
71 

94 
72 

88 
59 

91 
72 

90 
64 

87 
59 

88 
55 

93 

70 

94 
(.9 

97 

73 

95 
73 

90 
63 

83 
50 

65 
55 

94 
57 

92 

68 

88 
61 

80 
53 

85 
55 

85 

60 

85 
57 

67 
60 

95 
53 

91 
71 

92 
68 

86 
59 

82 
58 

99.7 
64.2 

See  Reierence  Notes  Following  S 
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DAILY  TEMPERATURES 


Sit  Hon 


NCM  HONHOUTH 
PCMaERTON  )  C 
SEAtROOK  FARMS 
SHIlOM 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 
TUCkERTON 
WOOOSTOWN 

«     « 
COASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH  2  N 


MAX 
NUN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


D^y  ol  Month 


102 
70 


101 
69 


92   0}   97 


102 
76 


H2  100 
61   62 


81   95   96 
68   69   75 


86   91   94 
69   69   73 


83   96   99 
69   66   75 


9S  «*  88 

77  71  68 

100  88  88 

70  70  67 

100  101  90 

70  72  70 

100  96  86 

70  70  68 

103  75  85 

69  68  66 

98  81  87 

78  71  69 

102  8<>  82 

74  71  67 


101   97 
70   71 


99   82   82 


97   96   92 


97   84   80 
76   72   70 


91   88 
69   62 


68   68   62 


69   66   61 


92   89 
68   60 


106  104 
70   68 


90   89   83 
73   71   65 


10   11   12 


89   94 
68   72 


90   93 
63   63 


87   90 
72   72 


90   96 
68   72 


83   90 
63   76 


90   94 
69   72 


89   97 
7  1   70 


92   96 
67   69 


96   88 
72   64 


97   95   88 
71   68   62 


95   94 
72   65 


95   92 
74   62 


83   80 
54   58 


92   82 
77   65 


89   "0 
71   62 


06   94   86 


93 
72 


76   75   64 


82   84 
63   55 


'9   87 
59   50 


86   89 
57   56 


80 
50 


S3   86 
64   61 


80   81 
56   52 


78 
64 

79 
65 

83 
68 

81 
61 

82 
60 

85 
65 

65   60   61 


95  93  78 

69  62  54 

94  86  81 

63  64  4(1 

90  92  82 
68  67  51 

91  80  83 
65  60  54 

87  82  77 

52  56  49 

91  SO  81 

68  63  58 

86  80  77 

65  64  52 

94  89  83 

68  66  51 


80 
65 


81 
68 


88   80   76 
69   64   61 


22   23   24   2i   20   27 


SUPPLEMENTAL    DATA 


87   85 
56   59 


87   86 
51   56 


82   87 
55   61 


87   84 
55   59 


85   80 
55   55 


89   86 
56   59 


85   S3   81 
62   62   62 


97   86 
66   70 


92   91 
62   66 


87   94 
68   71 


94   90 
66   69 


90   79 
62   67 


94   85 
68   71 


88   81 
65   69 


96   92 
67   69 


80   84   83 
61   66   72 


as 

70 


88   B* 
71   64 


85 

70 


90 
71 


90 
73 


31 

«2 
59 

11 
59 

70 
60 

84 
58 

77 
96 

S3 

61 

79 
60 

83 
57 

73 
67 

79 
66 

83 

67 

83 
63 

84 
66 

78 
65 

JlKStY 
'  :166 


90.2 
65, « 


S8,9 
65.3 


90,1 
64.2 


85.4 
60.4 


88.5 
68.0 


86.8 
63.5 


91.1 
64.3 


83.1 

70.0 


88.0 
67.4 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative    humidity    averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

<£  as 

s 

a 

.  is 
|8| 
III 

Station 

**  a 
B  o 

CB  «4 

CO    h 
O  -H 

SO 

c 

■3S. 

CO  m 

i 

1 
* 

> 
< 

h 

0         1 

a    J 

j5 

_  a 

FASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM          7    AM          1     PM          7    PM 

8 

8 
S 

A 

s 

k 

I 

si 

CM   S 

5 

ATLANTIC    CITY    KB    AIRPORT 

22 

2.3 

9,1 

29*+ 

33 

07 

84 

79 

47 

64 

2 

2 

5 

1 

1 

0 

11 

71 

5.1 

ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 

- 

- 

- 

31 

SSW 

19 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

4 

1 

1 

0 

6 

- 

- 

NEWARK    we    AIRPORT 

24 

3.6 

11.0 

30t* 

30 

26 

63 

62 

40 

49 

5 

2 

3 

0 

0 

0 

10 

- 

4.8 

TRENTON    WB    CITY 

- 

- 

- 

26 

NW 

19 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

3 

1 

0 

0 

9 

76 

4.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1965  -  1966 

NEW  JERSEY 

station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

*   «   • 

NORTHERN           01 

BELVIDERE 

13 

38 

122 

482 

741 

1000 

1204 

1042 

828 

618 

322 

60 

6470 

6468 

BOONTON  1  SE 

8 

30 

120 

463 

677 

961 

1167 

1013 

794 

595 

311 

43 

61S2 

6««8 

CANOE  BROOK 

4 

21 

81 

426 

680 

951 

1141 

987 

788 

586 

301 

43 

6009 

58*7 

CHARL0TTE8URG 

13 

40 

126 

484 

738 

1000 

1219 

1057 

86  3 

637 

358 

63 

6698 

6083 

ELIZABETH 

0 

9 

37 

312 

634 

849 

1044 

885 

699 

493 

220 

23 

6206 

4986 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

9 

21 

88 

445 

696 

972 

1181 

990 

800 

591 

303 

39 

6136 

FLEMINGTON  1  NE 

7 

27 

94 

448 

713 

964 

1177 

1024 

776 

570 

296 

43 

6138 

5264 

HIGH  POINT  PARK 

34 

70 

199 

569 

857 

1105 

1401 

1146 

999 

757 

408 

74 

7619 

JERSEY  CITY 

0 

16 

51 

288 

590 

825 

1053 

868 

739 

505 

225 

16 

5176 

5116 

LAMBERTVILLE 

0 

15 

49 

358 

624 

889 

1102 

931 

710 

522 

206 

33 

$438 

S246 

LAYTON  2 

34 

43 

135 

515 

785 

1066 

1273 

1096 

876 

648 

367 

67 

6S96 

LITTLE  FALLS 

2 

15 

55 

358 

620 

889 

1081 

905 

718 

516 

244 

26 

6429 

6337 

LONG  VALLEY 

20 

49 

123 

500 

738 

1006 

1202 

10  34 

839 

613 

338 

56 

6617 

MORRIS  PLAINS  1  W 

6 

30 

111 

459 

737 

991 

1188 

1026 

821 

605 

336 

52 

6362 

NEWARK  KB  AIRPORT 

0 

11 

50 

339 

610 

807 

1066 

882 

717 

500 

212 

14 

5208 

4869 

NEWTON 

20 

40 

136 

509 

758 

1008 

1238 

1076 

834 

619 

326 

62 

6626 

6163 

PATERSON 

2 

12 

50 

327 

605 

864 

1097 

900 

714 

497 

209 

23 

6300 

6203 

PHILLIPSBURG 

0 

14 

63 

355 

603 

876 

1084 

938 

697 

498 

216 

37 

6380 

5457 

PLAINFIELD 

0 

21 

53 

354 

643 

891 

1098 

906 

724 

520 

227 

25 

5462 

5219 

SOMERVILLE 

0 

16 

56 

385 

663 

917 

1117 

948 

744 

539 

240 

30 

5655 

5357 

SUSSEX  1  SE 

28 

48 

161 

543 

791 

1074 

1279 

1125 

908 

664 

380 

71 

7072 

6984 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

3 

24 

70 

368 

596 

879 

1125 

971 

726 

529 

276 

43 

6609 

4812 

AUDUBON 

0 

8 

39 

301 

553 

790 

1044 

867 

637 

462 

171 

19 

4191 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

2 

13 

50 

367 

566 

841 

1045 

867 

649 

498 

161 

42 

5101 

BURLINGTON 

0 

4 

22 

266 

563 

758 

1070 

846 

45* 

107 

16 

4M3 

CHAISWORTH 

3 

14 

47 

377 

589 

864 

1087 

899 

696 

5*7 

219 

36 

5378 

FREEHOLD 

0 

17 

59 

338 

602 

842 

1091 

917 

704 

528 

223 

38 

63S9 

6103 

GLASSBORO 

0 

14 

44 

359 

589 

851 

1116 

938 

651 

513 

212 

24 

6311 

HAMHONTON  2  NNE 

0 

14 

36 

331 

554 

838 

1086 

909 

649 

495 

191 

30 

6133 

4724 

HIGHTSTOWN  1  N 

0 

17 

69 

368 

617 

856 

1093 

922 

698 

522 

228 

32 

5422 

5163 

INDIAN  MILLS  2  W 

3 

23 

73 

392 

622 

895 

1103 

915 

719 

558 

231 

43 

5677 

6036 

MILLVILLE 

0 

5 

37 

338 

561 

846 

1068 

908 

659 

504 

208 

30 

61*4 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

0 

13 

45 

343 

573 

849 

1084 

891 

68  3 

510 

201 

29 

»U1 

MOORESTOWN 

0 

18 

58 

348 

595 

845 

1083 

903 

674 

507 

205 

33 

6269 

6070 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

0 

9 

39 

325 

600 

850 

1076 

899 

69  7 

516 

209 

32 

52S2 

6138 

NEW  MONMOUTH 

0 

15 

60 

360 

613 

869 

1086 

940 

735 

505 

224 

27 

6434 

PEMBERTON  3  E 

1 

15 

60 

363 

597 

847 

1091 

910 

669 

526 

208 

34 

6321 

4«35 

SEA8R00K  FARMS 

0 

8 

38 

359 

592 

843 

1100 

945 

665 

505 

202 

33 

5290 

SHILOH 

0 

7 

31 

304 

558 

807 

1068 

874 

655 

486 

165 

29 

4984 

4729 

TOMS  RIVER 

10 

18 

82 

383 

555 

868 

1069 

913 

748 

552 

243 

41 

6682 

TRENTON  WB  CITY 

0 

U 

58 

330 

586 

813 

1081 

888 

685 

498 

190 

20 

6160 

4980 

TUCKERTON 

1059 

899 

724 

568 

252 

40 

WOODSTOWN 

0 

9 

37 

325 

567 

831 

1071 

880 

641 

487 

157 

26 

6031 

«   •   « 
COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY 

0 

8 

23 

284 

528 

783 

1023 

854 

688 

498 

217 

26 

4932 

46*4 

CAPE  MAY  3  W 

0 

0 

10 

162 

419 

712 

982 

852 

679 

481 

206 

26 

4629 

LONG  BRANCH  2  N 

0 

14 

51 

1040 

886 

735 

565 

259 

24 

61*2 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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f 

I 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

New   JtRSCY 
JULV    1966 

SUtion 

1 

a 

D*r  ol  monlb 

IB 

ao 

\ 

and  Depth 

3 

4 

8 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

la 

13 

14 

18 

18 

17 

18 

ai 

23 

23 

24 

2S 

- 

< 

RUTGERS   MICRO  MET   STA 

PLOT   «    1 

1    INCH 

MAX 
MIN 

66 
71 

72 

91 
75 

90 
7* 

81 
75 

89 

74 

86 
76 

es 

72 

89 
70 

83 
73 

90 
73 

89 
73 

91 
75 

91 
76 

84 
74 

67 
70 

66 
70 

68 
71 

65 
73 

65 
72 

86 
72 

67 
70 

85 
70 

87 
70 

85 
72 

69 
72 

66 

74 

79 
79 

68 

74 

77 
70 

69 

68 

86.5 
72.5 

2    INCHES 

MAX 

MIN 

83 
71 

85 
72 

sal  86 
7*      7« 

80 
75 

83 
74 

84 
75 

84 
72 

85 
71 

80 
72 

69 

73 

86 
73 

66 
76 

87 
76 

82 
75 

84 
71 

89 

70 

85 
71 

64 
75 

83 
73 

63 
73 

64 
70 

82 
73 

83 
70 

83 
72 

69 

72 

81 
79 

76 
79 

64 
74 

76 
70 

61 
68 

63.5 
72.6 

1    INCHES 

MAX 
MIN 

79 
72 

80 
72 

82      81 

73  [    74 

78 
75 

80 
74 

80 
75 

80 
74 

80 
72 

78 
73 

81 
73 

62 

74 

83 
76 

82 
77 

80 
76 

61 
72 

81 
72 

61 
73 

80 
75 

79 
74 

79 

74 

79 
72 

79 
72 

80 
71 

80 
73 

60 

81 
79 

77 
75 

84 
74 

74 
72 

80 
70 

60.1 
73.5 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

75 
72 

75 
72 

76 
73 

76 
74 

76 
75 

76 
74 

76 
75 

76 
75 

76 
75 

75 

74 

77 
73 

78 
74 

79 
76 

78 
76 

77 
76 

76 
74 

77 
73 

77 
74 

76 
75 

76 
74 

75 
75 

76 
75 

76 
75 

77 
72 

76 
74 

77 
74 

78 
79 

75 
75 

77 

74 

75 
72 

75 

76.4 
74.1 

16    INCHES 

MAX 

MIN 

70 
69 

70 

69 

71 
70 

72 

71 

72 

72 

72 
72 

72 

72 

72 

71 

72 

71 

72 

71 

72 

71 

73 
72 

74 
72 

74 
73 

73 
73 

73 

72 

73 
73 

73 
72 

74 
72 

]l 

73 
71 

72 
71 

72 
71 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

74 
72 

74 
73 

73 
72 

73 
72 

71 
71 

72.5 
71.6 

32    INCHES 

MAX 
MIN 

65 
66 

66 
66 

66 
66 

67 
66 

68 
67 

68 
67 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
67 

68 
68 

68 
66 

68 
68 

69 
68 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

70 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

66.7 
68.2 

PLOT   »   2 

1    INCH 

MAX 

MIN 

107 
69 

109 
71 

111 
76 

110 
76 

98 
78 

102 
75 

100 
76 

103 
71 

107 
67 

101 
74 

107 
74 

107 
73 

110 
77 

106 
78 

98 
74 

104 
67 

107 
66 

106 
68 

103 
73 

92 
65 

100 
65 

104 
64 

101 
67 

105 
67 

101 
70 

106 
71 

104 
75 

83 
74 

84 
73 

84 
57 

101 
63 

102.1 
71.2 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

103 
70 

105 
71 

108 
72 

106 
75 

95 
78 

99 
76 

97 
77 

100 
73 

103 
70 

98 
74 

102 
75 

103 
74 

107 
78 

103 
77 

96 
76 

101 
69 

102 
68 

102 
70 

98 
74 

89 
68 

95 
67 

101 
65 

98 
59 

101 
68 

98 
71 

102 
72 

100 
76 

82 
75 

92 

74 

82 
67 

97 

64 

99.1 
72.1 

*    INCHES 

MAX 
MIN 

97 
72 

98 
73 

102 
77 

101 
77 

92 
79 

?? 

94 
78 

93 
75 

98 
72 

94 
76 

96 
76 

98 
76 

101 
78 

98 
78 

92 
78 

96 
71 

87 
71 

97 
72 

95 
76 

86 
71 

92 

70 

94 
67 

93 
71 

96 
70 

93 
73 

96 
74 

95 
76 

60 
76 

88 
75 

80 
69 

92 
56 

90.8 
74.0 

8    INCHES 

MAX 

MIN 

97 
76 

90 
76 

91 
79 

90 

80 

85 
81 

87 
79 

86 

80 

86 
78 

87 
77 

85 
77 

87 
78 

89 
79 

91 
81 

86 

82 

85 
81 

87 
76 

87 
75 

87 
76 

66 
79 

81 
76 

82 
76 

84 
73 

84 
74 

66 
74 

85 
75 

66 
77 

86 
78 

82 
78 

82 
76 

76 
73 

79 
70 

86.0 
77.2 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


PLOT  »1    -  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE,   LOAM.   GROUND  COVER 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIC  POTENTIOMETER. 


PLOT  »2  -  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE, 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
LOAM.   GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


EVAPORATION   AND     WIND 


Day  Oi  Month 

3..g> 

Station 

0  o  ► 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H      < 

•        «        • 

NORTHERN                            01 

CANOE    BROOK 

EVAP 

.28 

.77 

.27 

.21 

.37 

.24 

.20 

.25 

.23 

.25 

.25 

.30 

.23 

.31 

.24 

.24 

.29 

.27 

.27 

.24 

.27 

.25 

, 

.23 

.32 

.23 

.20 

.26 

.06 

.22 

.15 

8.16B 

WIND 

27 

22 

26 

20 

5 

33 

25 

14 

15 

20 

23 

25 

12 

16 

16 

21 

24 

25 

24 

Z<i 

34 

12 

20 

13 

29 

17 

12 

26 

14 

19 

20 

638 

MAX 

97 

9» 

96 

99 

104 

92 

94 

97 

98 

96 

93 

97 

100 

103 

92 

90 

93 

9C 

96 

93 

87 

92 

96 

92 

91 

91 

95 

91 

80 

92 

84    93.7 

MIN 

65 

67 

69 

71 

68 

72 

73 

66 

62 

67 

71 

57 

71 

73 

65 

62 

61 

62 

63 

68 

98 

60 

62 

60 

63 

'  S 

68 

70 

71 

63 

72 

66,0 

•        •        • 
SOUTHERN                            02 

PEHBERTON    3   E 

EVAP 

.33 

.35 

.35 

.27 

.12 

.13 

.20 

.29 

.36 

.15 

.25 

.35 

.28 

.17 

.14 

.32 

.23 

.29 

.28 

.32 

.36 

.23 

.34 

.24 

.24 

.20 

.15 

.25 

.08 

.17 

.21 

7.65 

WIND 

15 

12 

10 

12 

39 

16 

20 

10 

10 

18 

32 

14 

21 

10 

8 

41 

17 

19 

32 

32 

17 

24 

16 

22 

17 

21 

29 

26 

14 

16 

31 

621 

5EABR00K    FARMS 

EVAP 

.37 

.36 

• 

.66 

.43 

.17 

.38 

.34 

.27 

« 

.65 

.38 

.27 

.39 

.33 

.18 

* 

.59 

.39 

.35 

.37 

.31 

.36 

« 

.66 

.37 

.32 

.32 

.29 

.03 

.32110.06 

WIND 

5C 

43 

« 

102 

54 

4C 

54 

38 

32 

• 

137 

45 

61 

57 

57 

4E 

« 

100 

100 
92 

94 

71 

36 

59 

• 

101 

68 

55 

81 

65 

57 

53    1758 

MAX 

95 

95 

* 

lOU 

100 

SI 

92 

94 

90 

- 

92 

96 

93 

97 

95 

81 

• 

SE 

93 

82 

86 

90 

m 

90 

90 

95 

91 

83 

90 

•      91.5 

MIN 

47 

67 

- 

69 

72 

71 

71 

72 

67 

- 

66 

69 

TO 

75 

65 

62 

• 

62 

65 

68 

58 

59 

68 

" 

64 

65 

69 

72 

72 

62 

67.2 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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3 
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1 

2 

1 

1 
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ALLENDALE 

0100 

01 

BERGEN 

*1    02 
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; 

aCRGEN    COUNTY    ENGINEERS 

ATLANTIC    CITV    HB    AP 

0311 

ATLANTIC 

39   27 

64 

MID 

MID 

:  Hj 

U.S.    HEATHER    BUREAU 

(ATLANTIC    CITV 

0325    03 

ATLANTIC 

n 

MID 

AUDUBON 

03*6    02 

CAMDEN 

39    53 

IIP 

IIP 

IRVIN    J.    NYGREN 

BASS    filVER    ST    FOREST 

0528    02 

BURLINGTON 

39    37 

3C 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

0490    02 

CAPE    MAY 

39    15 

30 

5P 

5F 

BELLEPLAIN    STATE    FOREST 

BELHAR    2    SW 

0721    03 

MONMOUTH 

*0    09 

7A 

WALTER    J    SCHANCK 

BELVIOERE 

0729    01 

WARREN 

ftO    50 

275 

TA 

TA 

CLEMENT    HAUPT 

BERNAROSVILLE    2    E 

0797    01 

SOMERSET 

*0    *3 

2*0 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

BLACKWELLS    MILLS 

09*.7    01 

SOMERSET 

10 

40    29 

27 

7A 

HENRY    M.    MILLER 

6OONT0N    1    SE 

09071  01 

MORRIS 

*0    5* 

280 

8A 

BA 

JERSEY    CITY    WATER    W0RKS| 

BOUND   BROOK   2   W 

0927    01 

SOMERSET 

10 

*0    33 

SO 

BA 

AMERICAN    CYANAMIO    CO. 

BRANCMVILLE 

09  7$!  01 

41    09 

980 

7A 

ALBERT    M.    DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211    02 

BURLINGTON 

12 

6P 

bP> 

PUBLIC    SVC.    £.    ♦    G.    CO, 

CANISTEAR    RESERVOIR 

1327 

SUSSEl 

41    07 

1040 

BA 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT. 

CANOE    BROOK 

1335 

01 

ESSEX 

40    45 

180 

8A 

BA 

COMMONWEALTH    WATER    CO.    ' 

CANTON 

2 

20 

GERTRUDE    S.    WILLIS 

CAPE    MAY    3    W 

1351 

03 

CAPE    MAY 

38    57 

5P 

5P 

N.WEST    MACNESITE    CO.         I 

CEDAR    GROVE 

1«72 

ESSEX 

40    52 

40C 

BA 

J.    A.    PLUHKETT                         1 

CENTEfTON 

1512 

02 

SALEM 

39    31 

80 

C    W    THORNTKWAITE    ASSOC 

CHARL0TTEBUR6 

15B2 

01 

PASSAIC 

41    02 

760 

7A 

TA 

„ 

NEWARK   WATER    DEPT. 

CHATSWORTH 

159S 

02 

BURLINGTON 

39    49 

100 

5P 

5P 

EARL    M.    KERCHNER 

CLINTON 

17*9 

01 

HUNTERDON 

IC 

40    38 

200 

BA 

ANDREW    F    DROPPE 

ELIZABETH 

26*4    01 

UNION 

40    40 

5P 

5P 

UNION   CO.    PARK    COHH. 

ESSEX    FELLS    SERV    BlDG 

2768    01 

ESSEX 

40    50 

34e 

: 

FLEMtNGTON    1    NE 

3029    01 

HUNTERDON 

10 

40    31 

" 

FORTESCUE 

3102i  02 

CUMBERLAND 

39    1* 

FREEHOLD 

31811  02 

MONMOUTH 

IC 

40    15 

194 

6P 

6P 

:  H 

FRANK    J.    MOREAU 

GLASS60RO 

329i|  02 

GLOUCESTER 

39    42 

75    07 

135 

BA 

a2 

: 

GLASSBORO    STATE    COLLEGE 

GREENWOOD    LAKE 

3516    01 

PASSAIC 

41  oa 

470 

TA 

GEORGE    T.   WIGGINS 

HAMHONTON    2    NNE 

3662    02 

ATLANTIC 

39    39 

85 

8A 

8A 

W.    HUBBARD    PARKHURST 

HIGH   POINT    PARK 

393S|  01 

SUSSEX 

41    18 

1570 

N.    J,    DEPT. OF    CUNS. 

HIGHTSTOWN    1    N 

3951,  02 

MERCER 

40    17 

6P 

6P 

:  H 

JAMES    B.    PICKERING 

INDIAN    HILLS    2    W 

*229,  02 

BURLINGTON 

39   48 

100 

7P 

H 

EDWARD    EMWISILE 

JERSEY    CITY 

'.339    01 

HUDSON 

40    ** 

135 

HID 

MID 

JERSEY    CITY    -ATER    DEPI. 

LAHBERIwrLLE 

«635    01 

HUNTERDON 

40   22 

60 

6P 

6P 

'      K 

e.    E.    CASE 

LATTON    Z 

*736,  01 

SUSSEX 

*1    15 

390 

7A 

TA 

CHARLES    KOONS 

LITTLE    FALLS 

<.B87    01 

PASSAIC 

40    53 

150 

9A 

9A 

I:  H 

PASSAIC    VLY.    WTR,    COMM. 

LONG   BRANCH    2    N 

*987    03 
5003    01 

MONMOUTH 

40    20 

10 

WILBUR    P.    LAFAYE 

LONG    VALLEY 

MORRIS 

10 

40    47 

550 

7^ 

TA 

H 

MRS.    ALICE    A.    HOLI 

LUHBE^TON 

5055    02 

BURLINGTON 

39    58 

25 

. 

JAMES    LAWIQN 

HAH WAN 

510*^  01 

BERGEN 

*1    06 

253 

TA 

ROBERT    G.    GLASGOW 

MANVILLE 

51971  01 

SOMERSET 

10 

*0    33 

90 

8A 

JOHN    L.    RADCLIFFE 

MARLBORO    SCS 

524*1  02 

MONMOUTH 

120 

GEROW    BRILL 

MARL TON    1    W 

5252    02 

BURLINGTON 

39    5* 

90 

; 

DAVID    D.    GRISCOM 

HATS    LANDING    1    W 

53'.5!  02 

ATLANTIC 

20 

9A 

COUNTY    EXTENSION    SVC, 

MIDLAND    PARK 

5503,  01 

BERGEN 

*0    59 

210 

MID 

kn 

RIDGEWOWD    WATER    CO. 

MILLVILLE 

5576!  02 

CUMBERLAND 

60 

BA 

MIO 

L.    J.    GALLAHER 

MILLVlLLE    FAA    AIRPORT 

SSaij  02 

CUMBERLAND 

39   22 

68 

MIO 

FED.    AVIATION    AGENCY         | 

MILTON 

5397    01 

MORRIS 

41     01 

950 

n 

"tJ 

1 

_  J 

JERSEY    CITY    WATER    WKS.    ; 

„ 

P 

P 
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o 

z 
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o 
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P 

TABLES 
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fS 

^ 
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c 

3 

< 
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i 

o 

Q 

3 

2 

1 

1 
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MOORESTOWN 

5T2B 

02 

BURLINGTON 

39    5B 

7«    5» 

„ 

MORRIS 

40    50 

400 

BA 

NEWARK    WB    AIRPORT 

6026 

01 

ESSEX 

1^ 

40    *2 

Mir 

MIDDLESEX 

40    2B 

■ 

NEW    MONMOUTH 

6154 

02 

MONMOUTH 

40    25 

4F 

ST.    MARYS    SCHOOL 

41    03 

565 

■    H 

MORRIS 

41    02 

eA 

6544 

Ul 

it 

40    40 

7.    .5 

26C 

e« 

6775 

01 

40    54 

100 

8A 

H 

P.    J.    DEL    VECCHIO 

PEMBEHTON    3    £ 

6843 

02 

BURLINGTON 

39    56 

60 

5P 

5P 

„ 

CAMDEN 

39    5T 

6C 

91 

CAMDEN    COUNTY    PLNO    BD. 

69T4 

01 

40    41 

IBC 

3F 

H 

20C 

7> 

JOINT    TOLL    BRIDGE    COMM. 

9C 

MRS    VIVIAN    SCHERER              | 

PRINCETON   WATER    WORKS 

732( 

0^ 

MERCER 

ic 

40    20 

»0    36 

41    08 

1  10/ 

RUTGERS   MICRO-MET    STA 

7831 

0< 

MIDDLESEX 

It 

40    29 

BACe 

7936 

02 

CUMBERLAND 

39   30 

BA 

8A 

" 

5EABROOK    FARMS   CO, 

SMILOH 

8051 

02 

CUMBERLAND 

39    2B 

120 

5P 

5P 

' 

40    36 

M 

A( 

I      H 

SPLIT    ROCK    POND 

8*02 

01 

MORRIS 

40    56 

40    43 

r 

UNION    COUNTr    ENGINEER 

SUSSEX 

41     12 

39C 

TA 

7J 

MRS.    wILOA    hILLARD 

o; 

OCEAN 

39    57 

M 

At 

TOHS   RIVER   WATER   CO* 

02 

MERCER 

40    13 

Mir 

:  HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

TUCKERTON 

BB99 

Oi 

OCEAN 

39    36 

41    03 

01 

UNION 

10 

40    40 

260 

: 

UNION    COUNTY    ENGINEER 

WERTSVILLE 

9363 

01 

HUNTERDON 

10 

40    27 

160 

TA 

ROBERT   M,   MANNERS 

WEST    WHARTON 

9608 

01 

MORRIS 

40    5* 

68C 

7J 

BERGEN 

41    01 

7*    03 

lo: 

MIO 

: 

50 

9P 

»P 

CREAM    VALLEY    DAIRY 
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HEFERENCE    NOTES 


Additional  information  regarding  the  cltmmle  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologlst,  Department  of  Meteorology,  College  of  Agriculture  and  EnviroiunenUl  Science, 
Rutgers  -  The  State  University,  New  Brunswick,  New  Jersey    08903.  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  '•HOURLY  PRECIPITATION  DATA  NEW  JERSEY". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  In  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  oI  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  di'  F,  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  th?  number  of  observations. 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  limes  in 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weathc 
tion"  Uble,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table, 

EVAPORATION  is  measure 


rd  tlnrie.  During  the  summer  months  some  observers  laki 
J  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  valuei 
.1  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  publis 


refer  lo  extremes  of  temperatur< 
WATER  EQUIVALENT  values  pul 


"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  alee 
castonal  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  i 


EntD 


s  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  ) 


t  "Seasonal  Snowfall"  table,   i 


on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
,  E.S.T.  Data  In  the  "Extremes"  table,  "Dally  Preciplla- 
I  hours  ending  ai  tune  of  observation. 

"Evaporation  and  Wind"  table 

re  taken  from  different  points 

Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climalotogical  standard  norm 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  wi 
STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  static 


Is  based  on  the  period  1931-1960. 
1  data  for  Septennber  1956. 
name,  such  as  12  SSW,    indicate  < 


1  (r< 


;  post  offici 


;  carried  in  the  July  L 


5  bullet 


i  the  Station  Index. 


SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  daU  will  b 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetln. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipiUlion  toUls  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Gro«ind"  table,   i 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
4     And  also  on  an  earlier  dale  or  dates. 
+4      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  I  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

■nissmg,    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  t 


s  for  a 


lally  accurate  t>ut  may  vary  slightly  from  the 


3  be  published  later  In  Hourly  PrecipiUtion  DaU.  ] 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  e 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  m  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation  DaU"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climaiological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non- recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipilalion  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in 

J  "SupplemenUl  DeU"  Uble. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  m  Station  Index  i\ 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  r 


lowfall  and/or 


1  ground  in  that  ntonth. 


e  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  a 


;  sod-covered  ground,    howe 


I  shelter  located  c 


Stations  appearin 
General  weather 


Information  con^ 
information  for 
the  address  sho 


n  the  Index,  but  foi 

iditions  in  the  U.   S.   for  each  month 


icluded  in  this 


ribed  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.   Washington.   D.   C,    20402. 


i  STORM  DATA,   all  of 


of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  15  cents.     Similar 
e  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents 


5  per  copy,  monthly  and  annual.    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscript! 
id  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Supei 
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NORTHERN            01 

BELVIDERE 
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CANOE  BROOK 
CHARUOTTEBURG 
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85. « 
83.7 
85.3 
83.4 
87.4 
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60.3 
57.1 
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87.0 
81.6 
83.1 
87.7 

60.6 
58.7 
55.4 
67.3 
61.9 

73.5 
72.9 
68.5 
75.2 
74.8 

-   .5 

1.4 
1,8 

93 
95 
89 
94 
96 

20. 
12 
8 
19 
31 

50 
46 
44 
61 
49 

4 
4 
13 

14. 

4 

0 

1 

21 

0 
0 

6 
10 
0 
4 
12 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.80 
2.01 
2,51 
2.53 
1.80 

-  3,01 

-  2,09 

-  3,34 

1.06 
1,08 
1.05 
1.02 
.61 

17 
17 
12 
16 
17 

.0 
.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 

3 
5 
4 

I 
1 
2 
3 
2 

1 

I 

2 

1 
0 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONO  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  we  AIRPORT        R 

82.') 
87.1 
82.6 
83.9 
85.4 

55.0 
62.3 
57.2 
58.1 
67.5 

69.0 
74.7 
69.9 
71.0 
76.5 

1.9 
1.1 

90 
95 
90 
92 
95 

12. 

20. 

11 

12 

11 

45 
52 

45 
47 
61 

4 
4 
4 
4 
4 

l4 
0 
5 

2 
0 

3 
10 
1 
4 
R 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.79 
1.87 
3.71 
2,02 
3.08 

-  3.22 

-  1.35 

-  1.35 

1.75 
,86 
1,33 
1.16 
1.34 

17 
17 
17 
17 
16 

,0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
4 

4 

2 
2 

3 
1 
2 

2 

0 
2 

1 
1 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SOMERVILUE 

85.3 
86.9 
87.7 
86.6 
87.3 

55.8 
66.5 
60.5 
61.3 
61.4 

70.6 
76.2 
74.1 
74.2 
74.4 

.5 
2.6 
1.7 
l.l 
1.6 

93 
95 
93 
95 
95 

12. 

20. 

20. 

19 

31. 

43 
56 
48 
51 
49 

4 
4 
4 
4 
4 

6 
0 
0 

0 
0 

8 
10 
14 

9 

8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4.11 
1,80 
2,26 
2,81 
2,45 

-  .43 

-  3.07 
•  2.78 

-  2.36 

-  2.56 

2.52 

.82 

1.05 

1.03 

.79 

17 
15 
23 
17 
17 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 

4 
5 
6 

2 
2 
2 

2 
2 

2 
0 
1 
I 
0 

SUSSEX  I  SE 

84.0 

53.4 

68.7 

-  2.1 

92 

7 

41 

4 

14 

6 

0 

0 

0 

2,74 

-  2.30 

1.21 

17 

.0 

0 

6 

2 

I 

DIVISION 

72.6 

.5 

2,59 

-  2.32 

.0 

•    •    • 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

83.3 
88.7 
86.4 
88.1 
85. 9M 

63.5 
64,9 
62.2 
65.6 
60. 8M 

73.4 
76.8 
74,3 
76,9 
73, 4M 

-   ,3 

1.4 

95 
96 
92 
96 
92 

23 

29. 

28. 

19 

19 

55 
56 

50 
57 

4 

4 
4 
4 

0 
0 
0 
0 

0 

3 

15 

8 
12 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

9,04 
1.40 
2.37 
1.09 
1.78 

4.14 

-  3.38 

-  3.75 

6.40 
.45 

1,08 
.52 
.59 

23 

5 

12 
12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
4 
5 
4 

4 
0 
2 

I 
3 

2 
0 
1 
0 
0 

FREEHOLf 
SLASSeORO 
HAMHONTON  2  NNE 
HI6HTST0WN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

86.1 
86.5 
37.2 
86.3 
85.6 

62.6 

64.0 
63.5 
61.7 
59.8 

74,4 
75,3 
75,4 
74,0 
72,7 

1.3 

1,2 

1,1 

-   ,2 

94 
94 
94 
94 
93 

30. 

30. 

24 

19 

31 

54 
55 
55 
49 
49 

4 
25 

: 

4 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
11 
11 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.59 
1.45 
3.02 
1.18 
1.87 

-  3.17 

-  2.62 

-  3.34 

-  3.59 

.64 
.51 
2.20 
,64 
.72 

12 
12 

16 
11 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
3 
4 
4 

1 
I 
I 
1 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

85.4 
85.4 
86.5 
85.7 
85.0 

63.2 
64.9 
64.3 
63.2 
63.4 

74.3 
75.2 
75.4 
74.5 
74.2 

2.3 

1,3 

91 
92 
93 
93 
93 

30. 

19 

31. 

19 

11 

56 
56 
53 
52 
52 

25* 
4 
4 

0 
0 
0 

0 
0 

5 
6 
10 

7 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.75 
1.88 
1.40 
2.92 
3.52 

-  3.35 

-  1,78 

■  96 
.65 

.44 

.85 

1.86 

2 
2 
17 
12 
15 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 

0 
0 
0 
0 

3 
4 

4 

5 
5 

1 
2 
0 
3 
2 

0 
0 
0 
0 

1 

PEMBERTOn  3  E 

SEABROOK  FARMS 

5HIL0H 

TCMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY          R 

87.1 
84.8 
86.4 
81.6 
85.1 

60.7 
64.8 
63.9 
60.2 
66.6 

73.9 
74.6 
75.2 
70.9 
75.9 

.1 

.6 

2.0 

95 
91 
91 
92 
9? 

31 

30 

29. 

19 

31. 

49 
56 
55 
45 
59 

4 

25* 

4 
2 
4 

0 
0 
0 
3 
0 

10 
3 
R 
1 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.08 
2.54 
2.08 
1.66 
.72 

-  3.97 

-  2.97 

-  4.05 

.77 
.73 
1.02 
.64 
.40 

12 
24 
3 
12 
11 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
6 
3 
4 
2 

1 
2 
2 
2 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

TUCKERTOn 
W0005TOWN 

84.1 
87.4 

63.4 
63.1 

73.8 
75.3 

92 

94 

23 

31. 

55 
53 

ir 

0 
0 

4 
11 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

4.39 
1.20 

2,01 
.62 

23 
12 

.0 

.0 

0 
0 

6 
2 

4 
I 

1 

0 

DIVISION 

74.5 

•» 

2.28 

-  2.7fl 

.0 

*    «    ft 
COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH  2  N 

79.6 
84.1 
82.4 

67.9 
67.9 
65.8 

73.8 
76.0 
74.1 

.1 
1.3 

86 
90 
90 

17 
29. 

19 

62 
62 
57 

13. 

5 
4 

0 
0 
0 

0 
2 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4,11 
1.38 
3.35 

-  1,03 

-  1.90 

1.60 

.43 

1.53 

23 

5 
15 

.0 
.0 

0 
0 

6 

4 
4 

2 

0 
3 

2 

0 

2 

DIVISION 

74,6 

1.0 

2.95 

-  1.99 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3   STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
SUSSEX  1  SE 


GREATEST  TOTAL  PRECIP 
ATLANTIC  CITY  WB  AP 


LEAST  TOTAL  PRECIP 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 


GREATEST  1  DAY  PRECIP 
ATLANTIC  CITY  WB  AP 


96 

DATE 

41 

DATE 

9.04 

.58 

6.40 

DATE 

See  Reierence  Notes  Following  Slatioa  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13 


14      15 


16      17      18  I    19      20 


22      23      24   I  25      26      27 


U29.    30      31 


NORTHERN  01 

BELVIOERE 
BERNARDSVILLE  ?  E 
BLACKUELLS  "ILLS 
BOONTON  1  SE 
BOUNO  BROOK  2  ^ 

BRANCHVILLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CEDAR  GROVE 
CHARL0TTEBUR6 

CLINTON 

Elizabeth 

ESSEX  fells  serv  blog 

FlEMINGTON  I  NE 
GREENWOOD  LAKE 

HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAHBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 
NAHWAH 
MANVILLE 
MIDLAND  PARK 
HILTON 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PHILLIPSBURO  BRIDGE 

PLAINFIELO 

RAHWAY 
RINGWOOD 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  I  SE 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 
WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOOOCLIFF  LAKE 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSHORTH 

FOBTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  I  w 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 

PENNSAUKEN 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SEA8R00K  FARMS 

SHIlOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  wB  CITY 

TUCKERTON 

WOOOSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
6ELMAR  2  5W 
CAPE  MAY  3  w 
LONG  BRANCH  2  N 


2,51 
2.53 
1.80 
3.79 
1.87 

3.71 
2.91 
2.*R 
2.54 
3.88 

2.02 


1.09 

l.<»9 
1.78 
1.63 
1.59 
l.AS 

3.02 


1.75 

1.88 
l.tO 
2.92 
3.52 
1.08 

2.21 


.72 
«.39 
1.20 


.351 
1.36! 
.05, 


.05 
.20 


.18 

T 

.23 


.85 

.02 

2.20 

.24 

1.04 

.55 

.0? 

.58 

.61 

.44 

1.75 

.61 

.86 

.31 

1.33 

.82 

.01 

1.53 

.56 

.76 

.05 

.48 

.06 

.95 

2.33 

1.02       T 

2.52 

1.16 

2.32 

.11 

1.07 

.82       T 

.63 

.18 

.65 

.59  1.03   T 


.06 
.18 
.02 


.36 

.06 

.47 

T 

.13 

.33 

T 

.85 

.80 

.35 

.09 

1.86 

.77 

.02 

.56 

.02 

.32 

T 

.04 

.10 

.52      T 

.03 

.53 

.07 

.64 

.04 

.40 

.02 

.04 

.01 

1 

.14 

1 

.21 

1 

.24 

1 

.39 

2 

.35 

.28 
.02 


.15 
.21 


6.40 
.03  1.60 


1.60 
.09 


DAILY  TEMPERATURES 


SUUon 


NORTMERM 


01 


BCLVIOEfiC 
BOONTON    1    SE 

ONOF    ecOOK 

CHtRLOTTESURS 

eilZ*BETM 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEWINCTON  I  NE 

MI6H  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

L»MBERTv1LLE 

L»YTON  J 

LITTLE  FALLS 

L0N6  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  h 

NEWARK  UB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE 

SUSSEX  1  SE 


SOUTHERN 


02 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINOTON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 

8LAS5BOB0 

HAMMONTON  2  NNE 

HIOHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  h 

HILLVILLE 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


D«y  ol  Month 


5J      S3 


9*      87 
53      S8 


85      91 
53      6<> 


85      88 
52      53 


9*      91 
58      58 


8<>      85 
57      65 


87      93 
51      56 


86 

60 


91       79 

6*       71 


91      88 
55      68 


83      87 
49      55 


88      93 
56      69 


83      87 
50      53 


8<>      88 
53      56 


83      90 
49      59 


86      93 

60       70 


90      91 
5*      63 


93      83 
55      6'. 


92      87 
5*      6'. 


83      87 
49       56 


81       80 
66       60 


58      68      61 


88      81 
68      61 


89      83 
68      62 


87       80 
50       59 


90       87 
68       62 


92      87 
66       60 


83      82 
65      58 


85      80 
55      59 


88       85 
63       62 


87       7B 
70       62 


85      81 
68       61 


89       81 
66       60 


82      "3 
52      53 


81       83 
<.8      59 


79      «2 
44       49 


84       87 
54       54 


90      82 

50      60 


82      85 
46      53 


75      80 
46       52 


76      85 
61      68 


84      85 
49      62 


84       84 
52      62 


78      81 
45       49 


79       83 
47       49 


81       86 
61       69 


79       84 
43       54 


84       85 
56       65 


85       84 
48       65 


85      85 
51       62 


86      86 
49       61 


79       83 
41        48 


55       62        56 


80       91 
64       61 


82      89 
53       55 


SI       82       92 
54      62      57 


83      80 
62      61 


55      62      60 


49  62  55 

82  82  91 

49  60  53 

80  82  80 


56       61        61 

83       79       91 
53       63       58 


82       90 
63       58 


9   10   11   12   13   14   IS   16   17   18   19   20   21   22   23   24   2S   26   27  2 


90  87 
55   5J 


90   88 
58   58 


90   90 
61   60 


92   89 
57   58 


91   89 
59   59 


92  88 
63  61  66 

93  89  89 
58  59  62 

88  89  88 

62  59  61 


83   82 

70   68 


89   90 
63   62 


89   87 
56   56 


92   88   80 
64   66   60 


89   87 
58   59 


90   89 
57   58 


69   69   70 


90   90 
58   56 


93   92 
67   65 


90   90 
60   59 


69   85 
62   63 


92   89   89 
61   63   69 


92   90 
55   55 


64   78 
70   67 


90   87 
68   69 


86   86 
68   65 


87   87 
68   69 


84   82 
65   67 


80   82 
67   67 


85   87 
67   68 


80   89 
65   66 


87   85 
63   67 


88   82 
63   66 


83   87 
66   67 


87   82 
70   69 


89   85 
73   69 


82   82 
65   68 


89   89 
66   67 


90   91 
65   67 


93   9J 

68   68 


91   90 
65   65 


93  93 

68  66 

93  95 

67  68 

88  88 

6*  57 

86  83 

72  70 

93  84 

71  69 

90  90 

61  64 

95  95 

70  67 

90  69 
64  66 

91  92 

66  66 

95  84 

71  70 

93  93 

6  3  66 

93  95 

72  69 

93  89 

67  67 


93   94   85 
70   70   67 


91   90 
60   62 


72   71   68 


90   92 
72   69 


89   90   88 
70   71   70 


90   93 
72   71 


90   90   84 


90   94 
70   69 


90   88   90 


84   92   93 
68   71   68 


90   82 
68   67 


S3   89   39 
68   72   63 


S8   90   33 
72   71   68 


89   91   63 
70   72   69 


89   92 
69   70 


83   81 
56   52 


82   81 
58   55 


84   82 
58   53 


80   81 
55   48 


63   84 
56   57 


85   84 
55   53 


85   62 
57   52 


79   78 
44   51 


78   76 
61   61 


82   78 
56   55 


79   60 
49   46 


85   86 
59   56 


60   60 
52   50 


83   81 
58   51 


82   81 
63   62 


82   82 
48   48 


86   84 
61   59 


64   81 
55   63 


84   82 
55   55 


83   81 
56   55 


80   61 
49   44 


60   62   68 


56   62   69 


83   78 
63   65 


81   SO 
56   56 


77   76 
62   65 


86   82   83 


79   60 
55   55 


85   78 
60   65 


78   79 
56   60 


81   76 
57   62 


79   86   86 
59   62   55 


S3   87 
71   68 


87 
66 


82   84   66 
62   60   56 


87   67 
68   64 


77   82   S3 
60   59   53 

79   81   86 


81   87   90 
70   69   66 


79   S3 
60   62 


75   79 
63   65 


82   87 
67   65 


81  85  88 

68  65  60 

90  89  93 

69  66  61 

86  87  92 

65  69  56 


86   87 
65   67 


83   86 
67   65 


81   86 
68   64 


81   85 
66   68 


79   85 
66   67 


65   86 
69   64 


84   85   90 
66   65   55 


82   87 
66   67 


82   86 
68   65 


87   91 
55   59 


85   90 
60   59 


69   93 
61   63 


82   69 
56   57 


94    ee 

64   66 


87   93 
58   63 


90   94   84 
56   63   59 


86   86 
59   51 


94   79 
72   69 


95   92 
63   65 


86   69 
54   54 


65   69 
55   59 


87   90 
57   62 


88   91 
57   56 


90   95 
68   67 


95   84 
63   66 


86   90 
54   52 


96   88   91 
69   69   64 


91   68   89 
65   68   62 


92 

67 


66   69   61 


64   67   60 


See  RefereDcs  NoleB  Following  Station  Index 
-    63    - 


93   92   84 
65   67   63 


88   83 
65   65 


86   63 
69   51 


86   82 
71   58 


87   84 
70   59 


87   82 
72   60 


89   87 
66   64 


90   85 
72   54 


84   78 
64   52 


85   79 
72   65 


86   84 
72   55 


85   63 
66   51 


85   81 
70   55 


66   82 
69   55 


85   80 
73   64 


68  85 

69  57 


69   86 
72   58 


64   82 
71   56 


65   60 
72   56 


86   83 
66   51 


86  95 

73  67 

89  91 

70  73 

89  91 

70  73 


67   71 
90   69 


87   69   94 
62   73   59 

66   86   80 


66   89 
66   71 


67   67 
66   72 


86   88 
72   69 


65   85 
68   71 


eS   84 
58   57 


77   74 
57   5* 


80   79 
56   54 


77   75 
52   55 


80   87 
59   57 


80   78 
55   55 


80   78 
55   54 


76   73 
50   50 


78   85 
64   64 


79   85 
56   54 


76   75 
50   52 


81   60 
56   58 


76   72 
54   54 


78   78 
51   55 


79   83 
64   63 


76   73 
49   56 


82   80 
6)   61 


79   82 
56   52 


79   85 
57   54 


78   84 
57   52 


77   75 
48   49 


56   57   57 


63   89   90 
60   58   59 


New  JERSEY 

AUOU'jT  1966 

Jl 

« 

84 
57 

91 
58 

92 
62 

91 
64 

85.4 

57,7 

83 
56 

85 

63 

»7 
61 

89 
62 

93,7 
58,5 

65 
58 

97 
64 

86 
63 

91 
64 

85,1 

60.3 

93 

57 

93 

60 

85 

62 

89 
64 

83.4 
97,1 

91 
62 

88 
69 

91 
65 

94 
65 

87,4 
62,6 

97 
53 

88 
65 

87 
69 

92 

69 

86,4 
60,6 

87 
52 

90 
66 

93 
61 

93 
61 

87.0 
58.7 

94 
52 

82 
60 

86 
62 

87 
60 

81.6 
55.4 

98 

70 

83 

69 

91 
72 

90 
71 

63.1 
67,3 

91 
60 

91 
66 

91 

65 

96 
64 

87.7 
61,9 

74 
52 

83 

57 

97 
59 

86 
60 

62,9 
55,0 

98 
63 

89 
67 

90 
64 

93 
67 

87,1 
62,3 

94 
50 

84 
64 

85 
63 

87 
60 

62,6 
57,2 

84 
61 

86 
62 

87 
62 

89 
62 

83,9 
58,1 

68 
67 

85 
71 

93 
71 

90 

70 

65,4 
67,5 

15 

85 
55 

89 
60 

92 
59 

85.3 
55.9 

97 
67 

90 
7* 

87 
72 

94 
72 

96.9 
65.5 

69 
58 

90 
67 

92 
65 

92 

60 

87.7 
60.5 

90 
61 

88 
67 

91 
65 

92 
63 

86.6 
61.8 

89 
59 

89 
66 

93 

64 

95 
63 

87.3 
61,4 

85 
47 

84 
57 

66 
58 

89 
S7 

84.0 
53.4 

85 
61 

85 
62 

87 
67 

88 
66 

83 
63 

3 
5 

94 
66 

96 
65 

95 

68 

95 
69 

88 
64 

7 
9 

92 

60 

90 
59 

90 
64 

89 
65 

86 
62 

4 
2 

90 
62 

94 
61 

94 
66 

94 
68 

86 
65 

1 
6 

91 
60 

90 
62 

91 
67 

85 
60 

9 
8 

89 

61 

88 
67 

94 
64 

92 
66 

86 
62 

1 
6 

68 
62 

92 
64 

94 
67 

92 
69 

86 
64 

5 

0 

90 
62 

93 
64 

92 
67 

91 
67 

87 
63 

2 
5 

90 
59 

92 
65 

93 
65 

93 
67 

86 
61 

3 
7 

90 
59 

92 
59 

91 

60 

93 
62 

85 
59 

6 
8 

87 
62 

90 
62 

91 
65 

89 
66 

65 
63 

4 
2 

90 
64 

90 
63 

90 
66 

88 
66 

85 
64 

4 
9 

90 
65 

93 
63 

93 
67 

93 
69 

86 
64 

5 
3 

89 
63 

86 
67 

90 
66 

90 
66 

85 
63 

7 

2 

DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1966 


Station 

Day 

oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

- 

18 

.3 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NEW  WONMOUTH 

MAX 
MIN 

91 
S6 

88 
6? 

81 

60 

82 
52 

82 
65 

89 
56 

88 
62 

79 
66 

79 
62 

87 
70 

93 

68 

83 
68 

83 
62 

81 
55 

76 
61 

79 
69 

85 
66 

88 
59 

92 

68 

92 

70 

82 
60 

85 

68 

86 
72 

79 
61 

83 
61 

85 

58 

89 
62 

88 
66 

90 
69 

90 
69 

85,0 
63.4 

PEf«BERTON  3  E 

MAX 
MIN 

89 
!2 

86 

58 

82 
59 

84 
49 

81 
62 

90 
54 

86 
58 

84 
62 

84 
68 

90 

71 

92 

70 

86 
68 

79 
54 

78 
57 

79 
68 

87 
69 

86 
65 

90 
55 

93 
63 

89 
68 

87 
59 

86 
68 

91 

71 

85 
54 

86 
51 

89 
54 

93 
57 

92 
61 

94 
63 

95 
63 

87,1 
60,7 

JEABROOK  FARMS 

MAX 

MIN 

82 
59 

89 
68 

86 
62 

79 
56 

82 
60 

78 
61 

89 
61 

83 
68 

86 
69 

84 
71 

89 
73 

90 
70 

82 
59 

78 
64 

77 
70 

84 
68 

86 
67 

84 
61 

89 
69 

90 
71 

85 
64 

87 
67 

88 
74 

88 
58 

79 
59 

83 
60 

65 
63 

89 
62 

91 
69 

89 
69 

84.8 
64,8 

SHILOH 

MAX 
MIM 

89 

se 

87 
66 

82 
60 

81 
55 

80 
59 

90 
63 

87 
60 

87 
66 

84 
67 

89 
69 

89 
72 

87 
68 

83 
59 

76 
62 

83 
69 

86 
65 

85 
65 

90 
61 

90 
67 

91 
69 

86 
62 

87 
70 

87 
69 

81 
57 

86 
59 

87 
61 

91 
64 

91 

64 

90 
68 

90 
67 

86.4 
63,9 

TOMS  RIVER 

MAX 

MIN 

80 
49 

?9 
<.5 

78 
59 

80 
49 

77 
64 

86 
54 

80 
57 

74 
57 

78 
68 

84 
67 

89 
69 

80 
68 

80 
54 

80 
56 

73 
69 

77 
69 

84 
59 

88 
51 

92 
64 

85 
70 

82 
59 

87 
68 

85 
71 

79 
57 

81 
54 

81 
57 

84 
59 

60 
62 

69 
61 

81 
67 

81,6 

60,2 

TRENTCN  WB  CITY 

MAX 

MIN 

90 
63 

83 

70 

81 
62 

82 
59 

80 
65 

90 
63 

86 
6B 

85 
68 

83 
69 

90 
72 

90 
69 

82 
69 

77 
63 

77 
62 

78 
63 

86 
70 

85 
68 

89 
65 

93 
71 

82 

70 

86 
65 

85 

70 

85 
71 

79 
63 

84 
63 

86 
62 

90 
68 

92 
72 

91 

70 

93 

70 

85,1 
66,6 

TUCKERTON 

MAX 

MIN 

90 
S6 

89 
66 

81 
60 

80 
58 

77 
63 

83 
55 

77 
58 

84 
68 

81 
68 

85 

70 

85 

71 

85 
68 

80 
56 

77 
61 

81 
69 

81 
66 

87 
68 

87 
56 

90 
66 

80 
69 

82 
61 

86 
71 

92 

71 

84 
57 

85 
59 

83 
59 

91 
62 

66 

64 

88 
65 

89 
68 

84,1 
63.4 

WOOOSTOWN 

«      «      • 

MAX 
MIN 

90 
!7 

88 
67 

83 
61 

84 
54 

81 
62 

90 
57 

88 
59 

89 
67 

85 
67 

89 
71 

91 
73 

84 
69 

82 
58 

79 
61 

83 
69 

85 
65 

87 
68 

92 
59 

94 
66 

87 
71 

88 
62 

90 
70 

90 
73 

86 
55 

81 
53 

85 
54 

88 
55 

91 
59 

93 

61 

92 
65 

94 
68 

87.4 
63.1 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

MIN 

85 
6» 

75 
69 

75 

64 

76 
62 

74 
65 

80 
63 

75 
67 

82 

70 

77 
69 

82 
72 

78 
70 

83 

70 

74 
62 

75 
68 

79 
71 

77 
69 

86 

71 

83 
66 

83 
72 

78 
71 

79 

70 

79 

73 

84 

70 

76 
63 

78 
63 

83 

65 

80 
66 

85 
67 

83 
70 

64 

70 

79.6 
67.9 

CAPE  MAY  1   W 

MAX 
MIN 

85 
6* 

83 
67 

79 
65 

80 
69 

77 
62 

83 
66 

84 
64 

82 
63 

84 
68 

85 
69 

86 
70 

86 
70 

80 
65 

78 
67 

83 
68 

83 
68 

85 
72 

88 
68 

86 
69 

84 
71 

86 
69 

82 
71 

90 
72 

86 

70 

81 
65 

84 
66 

86 
69 

89 
72 

90 
67 

87 
69 

84.1 
67.9 

LONG  BRANCH  2  N 

MAX 
MIN 

89 
61 

87 
68 

82 
63 

75 

57 

80 
66 

83 
62 

79 
66 

77 
66 

76 
67 

82 
70 

86 
72 

84 
70 

82 
63 

77 
60 

76 
63 

74 
69 

85 
67 

87 
63 

90 
68 

82 
70 

78 
66 

80 
71 

87 
74 

81 
64 

77 
61 

84 
60 

84 
62 

87 
65 

69 
68 

85 
70 

82.4 
65.8 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

RelatiTe  humidity  aveisgM  - 
parent 

Number  of  days  with  precipitatioD 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Ill 

Station 

♦*  a 

a   0 

£2 

** 

c 

o 

• 

1 

1  . 
11 

0   1 

M 

a    J 

j5 

_  s 

II 

(3J 

EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  AM    1  PM    7  PM 

8 
H 

8 
3 

? 

A 

0> 

I 

4 

N  9 

1 

ATLANTIC  CITY  WB  AIRPORT 
ATLANTIC  CITY  ST.  MARINA 
NEWARK  WB  AIRPORT 
TRENTON  WB  CITY 

21 
22 

3,4 
3.6 

8.6 
9.9 

30++ 
31 

35++ 
26 

22 

SSW 

24 

w 

11 

U2 
11 
11 

87 
75 

86 
73 

55 

50 

74 
61 

4 
0 
3 

0 

2 
2 
4 
6 

3 
4 

2 
2 

2 

0 

1 
0 

1 

2 

1 

1 

0 
0 

13 
8 

11 
8 

63 
65 

5.6 
5.5 

See  Reference  Notes  FoIlowLng  Slatios  Index 
-   64    - 


mmmm 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
AUGUST  1966 


Day  of  month 

1 

nnd  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

'♦ 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  »  1 

1  INCH 

MAX 
MIN 

86 
69 

81 
70 

88 
70 

67 

88 
71 

85 
68 

85 
72 

83 
72 

83 
74 

85 
75 

87 
75 

85 
73 

86 
68 

78 
68 

75 
69 

75 
68 

84 
70 

83 
68 

84 
70 

79 

70 

81 
70 

80 
73 

78 
73 

82 
69 

78 
68 

80 
67 

82 
66 

82 
68 

80 
69 

78 
57 

81 
67 

82.3 
69.8 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

84 
69 

79 
70 

84 
71 

68 

78 
72 

81 
69 

81 
72 

82 
72 

SO 
74 

83 
74 

84 
74 

82 
73 

82 
69 

78 
69 

74 
68 

75 

70 

81 
71 

79 
69 

80 
70 

77 
71 

78 
70 

79 
73 

76 
73 

78 
70 

75 
69 

76 
67 

79 
67 

77 
68 

76 
69 

76 
68 

77 
67 

79.2 
72.8 

<•  INCHES 

MAX 
MIN 

?? 

76 
72 

;t 

70 

76 
73 

78 
70 

80 
72 

79 
72 

79 
74 

79 
75 

80 
74 

80 
74 

76 
71 

79 
70 

73 
69 

74 
70 

76 
71 

75 
70 

76 
71 

75 
72 

76 
71 

76 
73 

75 
72 

74 
71 

73 
70 

72 
69 

72 

68 

72 

68 

74 
69 

71 
69 

71 

68 

76.0 
71.1 

e  INCHES 

MAX 
MIN 

76 
71 

75 
73 

76 
73 

72 

74 
73 

75 
72 

76 
73 

76 
73 

76 
74 

76 

74 

77 
74 

76 
75 

75 
73 

73 
72 

72 

70 

72 
70 

73 
71 

73 
71 

73 
71 

73 
72 

73 
71 

74 
73 

74 
72 

73 
72 

72 

70 

71 
70 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
68 

73.5 
71.5 

16  INCHES 

MAX 

MIN 

72 
71 

72 
72 

72 

72 

72 
71 

72 
71 

72 
71 

72 
72 

72 
72 

72 
71 

72 
72 

72 
72 

72 
71 

72 

71 

72 

69 

70 
69 

72 
70 

71 
68 

70 
70 

71 
70 

71 
69 

71 
67 

71 
71 

72 
71 

71 
69 

70 
69 

70 
67 

67 
67 

68 
67 

68 
66 

68 
64 

71.1 
69.9 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

69 
69 

69 
69 

70 
69 

70 

70 
69 

69 
68 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 
68 

69 
68 

59 
69 

59 
69 

71 
69 

70 
68 

68 
67 

70 
68 

59 
66 

68 
65 

68 
67 

59 
57 

70 
69 

69 
58 

70 
68 

59 
58 

59 
57 

68 
66 

66 
66 

66 
65 

56 
63 

66 
63 

68.8 
67.7 

PLOT  »  2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

104 
6S 

93 
71 

100 
63 

63 

92 
72 

100 
70 

102 
71 

98 
72 

96 
74 

98 
75 

98 
75 

84 
71 

98 
51 

92 
63 

8b 
66 

83 
70 

85 
67 

95 
62 

94 
65 

94 
68 

99 
66 

94 
73 

87 
58 

91 
61 

90 
63 

93 
50 

98 
60 

98 
60 

89 
69 

89 
55 

95 

64 

93.9 
67.0 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

100 
66 

90 
68 

96 
65 

64 

90 
71 

96 
67 

98 
71 

95 
72 

93 
75 

96 
76 

97 
76 

84 
72 

94 
64 

89 
64 

79 
76 

81 
70 

84 
68 

91 
63 

95 
57 

91 
69 

95 
67 

91 
73 

84 
70 

87 
63 

85 
64 

90 
52 

94 
62 

95 
64 

87 
70 

86 
65 

92 
65 

91.0 
58.1 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

94 
69 

86 
75 

92 
58 

67 

86 
73 

91 
69 

93 
72 

91 
74 

39 
76 

91 
77 

91 
76 

82 
73 

89 
65 

84 
57 

77 
57 

79 
70 

81 
69 

86 
55 

90 
58 

87 
71 

90 
69 

87 
74 

81 
73 

83 
65 

82 
66 

85 
64 

89 
55 

89 
55 

84 
71 

81 
67 

87 
57 

86.7 
69.7 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

85 
73 

81 
73 

83 
75 

73 

80 
74 

83 
73 

84 
74 

83 
75 

83 
77 

85 
78 

85 
78 

79 
76 

81 
70 

78 

74 
70 

73 
71 

76 

77 

69 

80 
72 

80 
74 

81 
72 

80 
75 

78 
75 

78 
70 

77 
70 

77 
70 

79 

70 

79 
70 

76 
72 

75 
71 

76 

70 

80.2 
72.7 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

KENTUCKY  BLUEGRASS 


PLOT  »1  -  SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE i   LOAM.   GROUND  COVER 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE ■ 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


INSTRUMENTATION!   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
LOAM.   GROUND  COVER i   BARREN.   INSTRUMENTATION!   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


EVAPORATION  AND  WIND 


station 

Day 

Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   »   • 
NORTHERN           01 

CANOE  BROOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.18 
U 
91 
61 

.25 

18 
95 
63 

.16 
24 
82 
63 

.27 
16 
91 
60 

.24 

29 
87 
61 

.15 

15 
«2 
61 

.20 
18 
91 
66 

.26 
17 
92 
65 

.17 
24 
89 
66 

.15 
30 
92 
72 

.18 
12 
96 
73 

.25 

27 

94 
70 

.22 

16 
92 
63 

.24 

15 

91 

62 

.19 
22 

S6 
65 

.04 

7 

78 

65 

.16 
35 

80 
67 

.23 
10 
92 
65 

.21 

8 

95 

66 

.21 

7 
97 
70 

.17 
17 
94 
69 

.21 
22 

90 
63 

.11 

9 

90 

72 

.09 

4 

85 

64 

.09 
13 
66 
64 

.24 

7 
85 
61 

.12 
23 
89 
61 

.15 

9 
84 
62 

.07 

1 

92 

61 

.12 
12 

84 
69 

.08 
10 
94 
69 

5.41 

488 

89.2 

65.1 

*     !»     « 

SOUTHERN           02 

PEMBEPTON  3  E 

EVAP 
WIND 

.17 
20 

.23 

38 

.13 
32 

.21 
6 

.07 
11 

.29 

6 

.17 
13 

.07 
37 

.17 
15 

.09 
15 

.29 
29 

.19 
20 

.14 
20 

.16 
22 

.01 

4 

.08 
17 

.21 
33 

.20 
16 

.24 

U 

.20 
23 

.21 

34 

.09 
21 

.12 
26 

.22 

14 

.15 
14 

.19 
20 

.17 
17 

.22 
15 

.14 
18 

.10 
18 

.17 
18 

5.10 
603 

SEABROOK  FARMS 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.33 

53 

87 
60 

.39 
99 
92 
63 

.30 

94 
87 
61 

.28 

40 
88 
61 

.25 

48 
87 
62 

.18 
44 
BO 
50 

• 

.48 
93 
93 
66 

.24 

46 
93 
68 

.17 
53 

89 
70 

.26 

68 
93 
71 

.34 
102 
93 

70 

.20 

38 
86 
64 

» 

.35 

94 
88 
63 

.17 
29 

88 

TO 

.16 
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See  reieieoce  aotea  iollowing  Station  Index. 
-    65    - 


STATION  INDEX 


^ 

e 

§ 

OBSE31VATION 

g 

z 

bl 

u 

TIME  AND 

z 

o 

< 

6 

P 

TABLES 

STATION 

s 

p 

COUNTY 

< 

1 

< 

Ed 

OBSERVER 

Q 

a 

1 

Si 

1^ 

ii 

ALLENOALE 

0100'  01    BERGEN 

~z 

41    02 

74    08 

270 

BERGEN    COUNit    engineers! 

ATLANTIC    CITT    WB    AP 

0311    02    ATLANTIC 

I 

3»   27 

74    35 

MID 

HID 

:  Hj 

U.S.    WEATHER    8UREAU 

rATLANTlC    CITT 

0325    03'  ATLANTIC 

1 

39   23 

74    26 

11 

MIO 

HtD 

STATE    MARINA^    ^                      | 

AUDUBON 

03*6    02    CAMDEN 

2 

39    53 

75    05 

IIP 

IIP 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

05261  02    BURLINGTON 

i;   39    37 

74    26 

30 

N.J.    FORESTRY    SERVICE      , 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

0690;   02    CAPE    MAY 

1    39    15 

74    52 

30 

5P 

5P 

BELLEPLAIN    SIAIE    FORESTi 

BELHAR    2    StK 

0721,   03    MONMOUTH 

74    04 

40 

WALTER    J     SCHANCK 

BELVIOERE 

072V    01     WARRtN 

2:  00    50 

75    05 

276 

7A 

CLEMENT    HAUPT 

BERNABOSVILLE    2    e 

0797    01'   SOMERSET 

8    *0    *3 

74    32 

240 

BERNARDS    HATER    COMPANY 

BLACKWELLS    MILLS 

06*7    01|  SOMERSET 

lOi  ftO    29 

74    35 

27 

7A 

HENRY    M.     MILLER 

eOONTON    1    SE 

09071  01    MORRIS 

ej  *0   5* 

74    24 

280 

BA 

JERSEY    CITY    WATER    WORKS; 

BOUND   BROOK   2   H 

0927'  01    SOMERSET 

10    <.0    31 

74    34 

SO 

BA 

AMERICAN    CYANAMIO    CO. 

BfANCMVILUE 

0976    01    SUSSEX 

5    41    09 

74    45 

580 

7A 

ALBERT    M.    DAVENPORT 

BJRLIN&TON 

1211    02    BURLINGTON 

2    *0    05 

74    52 

12 

6P 

PUBLIC    SVC.    E.    -*    G.    CO. 

CANISTEAR    RESERVOIR 

a:  *i  07 

74    30 

1040 

Z  Si 

9a1 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT 

CANOE    BROOK. 

IJ3S   01    ESSEX 

ei  *0    45 

74    21 

180 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 

CANTON 

13<.3i  02 

SALEM 

2 

39   28 

75    25 

20 

9A 

GERTRUDE    S.    WILLIS 

CAPE    MAY    3    H 

1351    03 

CAPE    MAY 

1 

38    57 

74    58 

10 

5P 

5P 

t 

N.MEST   MAGNESlTE   CO. 

CEDAR    GROVE 

1472    01 

ESSEX 

40    52 

74    13 

400 

J.    A.    PLUNKETT 

CENTERTOM 

1S12    02 

SALEM 

* 

39    31 

75    10 

60 

: 

C    W    TMOftMTMWAiTE    ASSOC 

CHARLOTTEBURC 

15821  Oil  PASSAIC 

e 

41    02 

74    26 

760 

7A 

7A 

„ 

NEWARK   WATER   OEPT> 

CHATSHORTH 

1598;  02    BURLINGTON 

1   39  49 

74    32 

100 

SP 

SP 

EARL    M.    KERCHNER 

CLINTON 

IT'.fl    01    HUNTERDON 

101  40    36 

74    55 

200 

8a; 

ANDREW    F    OROPPE 

ELIZABETH 

26fc'.    01    UNION 

74    14 

40 

5P 

5  pi 

UNION    CO.    PARK    COMH. 

ESSEX    FELLS   SERv   BLOG 

2768    01    ESSEX 

8    40    50 

74  n 

340 

6A 

8^ 

c 

BUHOUGM    ESSEX    FELLS 

FLEHINGTON    i    NE 

3029    01     HUNTEROON 

10    40    31 

74    51 

140 

'*i 

OUNALU    YUUNG 

FORTESCUE 

3102    02,  CUMuefiLAND 

75    10 

5 

'*^ 

FREEMOLO 

3181    02    MONMOUTH 

10!  40    15 

T4    17 

194 

6P 

*H 

FRANK    J.    MOREAU 

6LASS60R0 

3291J  021  GLOUCESTER 

21  39    42 

75    07 

135 

"A 

GLASSBORO    STATE    COLLEGE 

GREENWOOD   LAK.E 

3M6|  01    PASSAIC 

8,  41    08 

74    20 

470 

"  '1 

GEORGE    T.    WIGGINS 

HAHMONTON    2    NNE 

3662    02    ATLANTIC 

7    39    39 

74    46 

65 

8aJ     BA! 

W.    HUBBARO   PARK.HURST 

HIGH    POINT    PARK. 

3935    01     SUSSEX 

2,  41    18 

74    40 

1970 

li 

N.    J.    OEPT.OF    CONS. 

HIGHTSTOWN    1    N 

3951    02    MERCER 

10   40   IT 

100 

6P 

C    H 

JAMES    H.    PICKERING 

INDIAN    MILLS    2    W 

■.229    02    BURLINGTON 

7    39    •>9 

74    47 

100 

7P 

EDWARD    ENTWlSTLE 

JERSEY    CITY 

'.339    01    HUDSON 

I     40    44 

74   03 

135 

MIO 

HIO 

JERSEY    CITY    WATER    OEPT. 

LAMBERTVILLE 

•.635    01    HUNTERDON 

2    40    22 

74    57 

«D 

6P 

H 

E.    E.    CASE 

LATTOft    2 

4736    01    SUSSEX 

2    41    IS 

74   52 

390 

7* 

7A 

CHARLES    KOONS 

LITTLE    FALLS 

4867    01    PASSAIC 

6.  40    53 

74    14 

190 

9A 

9A 

E    H 

PASSAIC    VLV.    WTR.    COHH. 

LONG    BRANCH    2    N 

<.9B7    03    MONMOUTH 

Ij  40    20 

74    00 

10 

6P 

6P 

WILBUR    P.    LAFATE 

LONG    VALLEY 

5003| 01    MORRIS 

»50 

7A 

7» 

M 

MRS,    ALICE    A.    H0L2 

LUMStRTON 

5055' 02    BURLINGTON 

2    39    58 

74    48 

25 

JAMES    LAWTON 

510-    01    BERGEN 

6    41    06 

74    10 

7A 

ROBERT    G.    GLASGOW 

HANVILLE 

5197    01    SOMERSET 

10  40    33 

7*   34 

90 

•A 

JOHN    L.    RADCLIFFE 

MARLeORO    SCS 

S;**    02    MONMOUTH 

1    40    20 

74    14 

120 

GEROW    BRILL 

MARL TON    I    H 

5252    02    BURLINGTON 

21   39    54 

74    96 

MAYS    LANOING     I     W 

531.6    02    ATLANTIC 

3i   39    27 

20 

COUNTY    EXTENSION    SVC. 

MIDLAND    PARK 

5503    01    BERGEN 

Bj  40    59 

74    09 

210 

HIO 

RIOGEWOOD    WATER    CO. 

MILLVILLE 

55T6   02   CUMBERLAND 

6    39    24 

75    03 

60 

BA 

HIO 

:  H 

L.    J.    GALLAMER 

MILLVILLE    FAA   AIRPORT 

5561    02    CUHSERLANO 

6    39    22 

75    04 

6S 

MIO 

HID 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MILTON 

5*97    01    MORftlS 

e  41  01 

7*   32 

9S0 

L» 

JERSEY    CITT   WATER    WKS. 

,  MOORES 

I  MORRIS 

{  NEWARK  WB  AIRPOR 

I  NEW  BRUNSWICK  EKI 


OAK  RIDGE  RESERVOIR 


ITON 


ON  WATER  WORKS 


MICRO-MET  STA 


SEABROOK  FARMS 


SHILOH 

SOMERv: 
SPLIT  f 
SPRINGI 
SUSSEX 


WB  CITY 
RAYMOND  DAP 


WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKf 
HOODS TOWN 


• 

02 

9 

01 

6 

60  i2 

02 

>a 

02! 

iO 

i 

01 

3 

02' 

3 

01 

9 

Oil 

8 

"1 

■3 

01 

ST 

0? 

6 

02 

02 

01 

8402 

02 

02 

02' 

01 

, 

Oil 

9606 

01 

2 

0 

02j 

COUNTY    Is 


BURLINGTON 

MORRIS 

ESSEX 

MIDDLESEX 

BERGEN 

MONMOUTH 

SUSSEX 

MORRIS 


PASSAIC 

BURLINGTON 

CAMDEN 

WARREN 

WARREN 

UNION 

MERCER 

UNION 

PASSAIC 

MIDDLESEX 

CUMBERLAND 

CUMBERLAND 

SOMERSET 

MORRIS 

UNION 

SUSSEX 

OCEAN 

MERCER 


HUNTEROON 
MORRIS 
BERGEN 
SALEM 


2    39    58 

e  40  90 

1    40   • 

loi  40  za 


2    39   58 

2    39    57 
2    40    < 


ei  41  ( 

lOi  40    29 
2    39   30 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

is 


ir^ 


fc    H 
SAfcC 


J.    wtLLARD 
JOSEPH   H.    GARRIS.    Ill 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
:  ARTHUR    H.    AHLOUIST 
HACKENSACK    WATER    CO.         I 
ST,    KARYS    SCHOOL 

NEWARK    HATER   DEPT. 

DAN    A.    COUGHLIN 

P.    J.    DEL    VECCHIO  I 


I  PHILIP  t.    MARUCC 
I  CAMDEN  COUNTY  PLI 
TOWN  OF  PHILLIPSBURG 
JOINT  TOLL  BRIDGE 
MRS  VIVIAN  SCMEREI 
PRINCE 


BD. 


>LLEY  SEW  AUTH  , 
NO.  JERSEY  WTR.  SUPPLY  ! 
RUTGERS  UNIV 
SEABROOK  FARMS  CO. 

EVERETT  DICKINSON 

H.  E.  HAVER 

JERSEY   CITY   0.    P.    w. 
UNION    COUNTY    ENGINEER 
MRS.    WILOA    HILLARD 
TOMS    RIVER    WATER    CO. 
U.S,    HEATHER    BUREAU 
'  LAwERENCe   FASANO.    JR.      , 
HATER    SUPPLY    COHM. 
UNION    COUNTY    ENGINEER 

ROeERT   M.    MANNERS  , 

N.J.    POWER   *   LIGHT   CO. 

,  HACKENSACK  WATER  CO. 

I  CflEAM    VALLEY    DAIRY 


DRAINAGE  CODE: 


3-CREAT  EGG  HARBOR    4-HACKENSACK    S-HUD90N    6-MAURICE    7-MULLICA    B-PASSAIC    S-RAHWAY    lO-RARTTAN 


I 


HEFCRBNCI!:    NCTIES 


AifclltloiMl  Informfttlon  r«Kan1lnc  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  wrlllns  lo  the  Weather  Bureau  Stale  Cllmatologlel.   Deporlment  of  Mateorology.  Colletfe  of  A|{rlculture  and  KnvlrorunenUI  Hclance, 
Kut«er«  -  Thtf  State  Unlverelty,  New  Brunawlck.  New  Jeraoy    08003.  or  lo  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  prectpltatlon  data  are  contained  In  "MOUItLY  PKECIPITATION  DATA  NKW  JKMSKV". 


'  NJXS:  Unlei*  otherwlao  Indicated,  dlmrnalonnl  unite  uaetl  In  thte  bulletin  are:  Temperature  In  'F,  proclpltallon  and  evaporation  In  Inchoa  and  wind  movement  In  mile 
xhr  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  6&'  F.  In  "Supplemental  Data"  table  direcllone  entered  in  figures  are  lens  of  degrees.  Resultant  wind  Is  the  \ 
.irtl  by  thr  number  of  observations. 


Monthly  degree  itay  tola  Is 
lor  sum  of  wind  dlrecllons 


OBSERVATION  TlN\p:       The  Station  Index  shows  observation  times  Ui  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  lake  the  observations  on  daylight  sovlng  time.     Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  lablt*  t«  at  obnervallon  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stationa.     For  these  stations  Know  on  ground  values  are  at  7:00  o,  m. .  E,  S.  T.     Data  In  the  "Extremes"  table,  "Dally  Preclpiu- 
ikon"  table.   "Daily  Temperature"  table.   "Evaporation  and  Wind"  tabic,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  ond  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  arc  for  the  24  hours  ending  ut  time  of  observation. 

KVAPp^lATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  end  Wind"  tabic.     Max  and  MIn  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  cqulvolcnt  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  measurement! 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  cauaes  of  local  variability  in  the  anowpack  m*y  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL:       Entries  of  b 
sleet,  and  ice. 


wfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfoll  and  Snow  ( 


taken  from  different  fxilnts 
id"  tabic,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  tabic.   Include  snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow. 


from  the  post  office. 

e  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of  this  bulletin. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  nome,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  directio 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Ji 

DELAYED  t>ATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
-*      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
*-•■      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  lo  measure  fastest  mile  data, 
*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water   equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using     a   ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
M      One  or  more  days  of  record  missmg;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Deg; 


ha  VI 


ore  days  of  record  i 
)  adjusted  to  repres< 


:  day  data,  if  carried  for  this  station. 


ry  slightly  from  the  i 


)  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  DaU. ) 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

Ail      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  i 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  ir 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Om 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  i 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  i 


,  Static 
Static 


I  Index  I 
I  Index  I 


any  month  indic 


!  observation  made  r 
s  variable. 


1  ground  in  that  month. 


Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-i 
building. 

s  appearmg  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   were  eitl 


ed  ground,    howe 


;  indicates  that  the  thermomete 


;  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 


lived  too   late  to  be  included  in  this  i 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  15  cents.    Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  IS  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price;        20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.       (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.   C.    20402, 
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58.0 

65,5 

-  1.6 

92 

16 

79 

0 

0 

0 

8,41 

4,91 

3,37 

,0 

0 

B 

TUCKERTON 

75.0 

55.0 

65,0 

90 

41 

27. 

82 

0 

0 

0 

6,47 

2,12 

.0 

0 

8 

WOODSTOWN 

76.0 

55.3 

65,7 

92 

3* 

42 

27 

68 

0 

0 

0 

7,43 

1,76 

.0 

0 

8 

DIVISION 

55,1 

-  1.9 

8,32 

4,53 

.0 

•    •    * 
COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 

73.0 

61.2 

67,1 

-  1,3 

89 

2 

51 

16 

47 

0 

0 

0 

0 

4.35 

.95 

.95 

8 

10 

3 

0 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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77   78   59 


53   57   53 


52   57   54 


70   73 
56   61 


73   72 
56   59 


66   69 
55   56 


76   66 
59   69 


76   65 
56   59 


65   66 
56   57 


66   71 
57   58 


66   74 
60   61 


70   62 
56   55 


61   65 
50   53 


60   71 
54   90 


59   64 

49   50 


66   69 
56   53 


62   67 
54   51 


60   62 
41   47 


67   69 
56   53 


55   62   66 


62   69 
53   52 


62   66 
51   52 


66   69   65 


67   62   66 
53   48   47 


57  50  43 

67  67  62 

57  48  47 

56  63  65 

40  47  43 


69   70 
62   51 


68   74 
60   52 


73   72 
58   60 


69   69 
60   56 


70   71 
59   47 


68   69 
58   51 


75   69 
59   52 


72   69 
60   51 


69   69 
59   53 


70   69 
59   50 


74   69 
56   51 


69   72 
60   52 


66   69 
60   50 


67   67 
57   53 


63 

64 

36 

34 

63 

63 

38 

38 

66 

66 

38 

40 

59 

64 

37 

36 

60 

60 

43 

44 

64 

65 

43 

40 

63 

65 

35 

37 

64 

62 

34 

39 

66 

59 

47 

47 

67 

65 

19 

40 

66 

64 

36 

35 

67 

68 

42 

42 

63 

64 

38 

37 

64 

64 

38 

39 

67 

61 

48 

47 

63 

63 

37 

35 

67 

67 

37 

39 

67 

59 

38 

40 

66 

59 

39 

40 

65 

64 

31 

31 

62 

59 

46 

44 

69 

57 

44 

43 

61 

60 

48 

43 

68 

63 

45 

44 

68 

63 

40 

36 

66 

61 

41 

43 

66 

66 

45 

41 

66 

69 

44 

43 

64 

59 

40 

40 

65 

55 

38 

36 

64 

65 

47 

43 

64 

57 

47 

44 

66 

58 

40 

41 

66 

65 

43 

41 

52 

36 

99 

91 

96 
41 

60 
50 

96 
36 

61 
53 

55 

36 

99 

54 

60 
53 

71 
66 

55   60   66 
45   52   57 


59   60 
61   49 


64   64 

46   44 


60   62   70 
52   56   56 


59   61 
52   56 


37   48   50 


58   63   68 


54   58 
39   50 


56   68   59 


62   59 
50   51 


59   61   69 
50   55   50 


60   63   70 
62   57   66 


61 
56 


61   63   76 
55   59   55 


65 

76 

56 

56 

61 

75 

55 

56 

61 

72 

55 

55 

66 

52 

56 

62 

53 

56 

60 

70 

56 

57 

60 

73 

55 

55 

59 

63 

63 

55 

58   63   76 
54   67   56 


58   62   70 
52   56   56 


70.2 
50.0 


71.7 
50.9 


73.5 
52.3 


70.7 
50.1 


74.7 
96.0 


72.6 
93.0 


73.8 
90.2 


69.7 
49.8 


72.0 
96,6 


75.2 
53.6 


71.2 

47.0 


'5.3 

54.0 


69.9 
49.9 


72.0 
51.6 


74.3 
58.9 


72.1 
48.1 


8 

0 

8 

2 

8 

8 

1 
1 

74.2 
56.1 


76.8 
56.3 


76.9 
54.3 


76.4 
57.5 


75.4 
52.6 


74,0 
54.6 


76,4 
55.3 


76.0 
54,9 


73.5 

54.3 


74.0 
51.3 


75,8 
55,7 


74,9 
56,5 


74,3 

54,8 


74,1 
56.5 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
SEPTEMBER  1966 


Slalion 

Day  oi  Monlh 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30   31 

NEW  MONMOUTH 

MAX 

9S 

90 

90 

81 

84 

82 

81 

76 

73 

84 

83 

78 

73 

72 

75 

70 

73 

76 

73 

65 

69 

67 

66 

64 

64 

63 

58 

60 

70 

74.1 

MIN 

67 

64 

68 

65 

67 

62 

55 

60 

59 

55 

58 

62 

52 

64 

63 

43 

46 

47 

57 

67 

59 

53 

49 

48 

42 

40 

54 

66 

55 

56.0 

PEMBEPTON  3  E 

MAX 

89 

93 

92 

86 

87 

B5 

82 

75 

80 

85 

85 

76 

74 

72 

75 

75 

76 

80 

70 

70 

70 

70 

69 

68 

68 

66 

58 

61 

75 

76.3 

MIN 

bZ 

58 

60 

66 

63 

60 

49 

52 

55 

48 

48 

61 

53 

63 

63 

39 

38 

44 

57 

58 

60 

49 

46 

45 

39 

37 

43 

66 

56 

52.6 

SEABROOK  FARMS 

MAX 

90 

86 

88 

92 

88 

86 

83 

79 

74 

79 

83 

85 

76 

75 

73 

72 

67 

75 

74 

65 

76 

68 

70 

64 

63 

64 

56 

58 

62 

74.9 

MIN 

65 

62 

64 

70 

68 

60 

54 

57 

56 

53 

51 

62 

55 

60 

64 

45 

45 

49 

58 

60 

60 

56 

50 

51 

48 

42 

51 

54 

57 

66.0 

SHILOH 

MAX 

88 

88 

93 

92 

88 

85 

84 

78 

80 

87 

85 

77 

79 

73 

72 

68 

79 

73 

67 

75 

74 

71 

70 

64 

65 

64 

57 

62 

74 

76.2 

MIN 

62 

64 

66 

68 

68 

62 

57 

57 

57 

58 

56 

60 

56 

62 

62 

43 

45 

45 

57 

68 

58 

51 

49 

49 

47 

43 

52 

56 

56 

55.9 

TOMS  RIVER 

MAX 

80 

89 

80 

83 

84 

81 

75 

75 

76 

85 

83 

83 

82 

72 

72 

72 

72 

74 

65 

69 

65 

63 

66 

61 

62 

65 

73 

74,2 

MIN 

64 

60 

62 

67 

66 

61 

51 

59 

58 

49 

52 

61 

52 

62 

62 

41 

41 

44 

65 

48 

46 

46 

41 

38 

45 

55 

56 

53.0 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 

85 

92 

87 

84 

83 

82 

75 

76 

78 

81 

83 

74 

73 

70 

71 

67 

76 

78 

62 

65 

67 

68 

63 

64 

66 

68 

68 

61 

70 

73.0 

MIN 

67 

66 

66 

66 

69 

67 

60 

61 

62 

60 

60 

61 

60 

63 

50 

46 

50 

54 

58 

66 

59 

53 

61 

52 

47 

47 

63 

68 

58 

68.0 

TUCKERTON 

MAX 

81 

90 

87 

83 

88 

87 

82 

74 

79 

84 

81 

75 

75 

76 

77 

68 

74 

74 

69 

70 

70 

72 

67 

66 

68 

60 

60 

63 

75 

75.0 

MIN 

62 

61 

66 

68 

68 

58 

55 

54 

55 

52 

53 

63 

54 

66 

64 

41 

42 

44 

60 

62 

59 

48 

49 

47 

43 

41 

64 

58 

65 

55.0 

WOODSTOWN 

MAX 

88 

92 

92 

88 

87 

86 

80 

77 

80 

85 

86 

80 

76 

72 

73 

69 

76 

77 

75 

69 

76 

69 

71 

69 

66 

66 

65 

66 

59 

74 

76.0 

.     .      . 

MIN 

63 

60 

61 

69 

65 

59 

50 

60 

55 

48 

49 

61 

55 

64 

64 

44 

43 

48 

57 

59 

59 

68 

65 

52 

40 

45 

42 

63 

55 

57 

65.3 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

79 

89 

85 

78 

84 

84 

80 

70 

77 

83 

79 

73 

72 

74 

67 

73 

71 

72 

66 

71 

68 

70 

64 

63 

63 

62 

75 

73.0 

MIN 

69 

68 

70 

73 

71 

67 

63 

61 

60 

58 

62 

68 

67 

69 

51 

52 

59 

61 

64 

66 

61 

57 

53 

66 

52 

52 

59 

61.2 

CAPE  MAY  3  M 

MAX 

87 

87 

87 

85 

87 

86 

87 

78 

77 

81 

82 

83 

76 

76 

71 

74 

7* 

73 

7* 

74 

74 

73 

74 

71 

74 

78.0 

MIN 

69 

68 

72 

71 

72 

66 

58 

62 

64 

67 

66 

67 

65 

69 

51 

54 

54 

64 

64 

63 

59 

69 

53 

60 

59 

62.1 

L0N6  BRANCH  2    N 

MAX 

8'- 

90 

86 

80 

84 

82 

79 

75 

72 

82 

80 

73 

70 

71 

68 

72 

71 

72 

68 

68 

69 

67 

66 

64 

66 

64 

70 

72.9 

MIN 

69 

66 

69 

68 

69 

66 

59 

64 

63 

61 

60 

66 

62 

67 

48 

49 

53 

57 

58 

60 

60 

65 

50 

49 

46 

46 

58 

59.1 

SPECIAL   WEATHER   SUMAIARY 


Heavy  rains  on  the  14th  and  21st  brought  relief 
from  the  drought  to  all  portions  of  the  State. 
Northern  New  Jersey,  which  has  had  61  con- 
secutive months  of  drought,  shows  considerable 
improvement  due  to  these  storms.  Portions 
of  Essex,  Union,  and  Middlesex  Counties  re- 
ceived as  much  as  7  inches  of  rain  in  24  hours 
on  the  21st.  This  was  a  new  record  for  some 
communities,    while    in   other  places  it  was  the 


heaviest  rainfall  since  the  storm  of  October  8-9, 
1903. 

The  Southern  and  Coastal  Divisions  of  New 
Jersey  also  were  greatly  benefitted  by  the  Sep- 
tember rains.  The  late  summer  rainfall  was 
too  late  to  be  of  any  great  help  to  farmers, 
but  was  very  helpful  in  recharging  dwindling 
water  supplies  in  lakes  and  reservoirs. 

Donald  V.  Dunlap 

ESSA  Weather  Bureau  State Climatologist 
Department  of  Meteorology 
College  of  Agriculture  and 
Environmental  Science 
Rutgers  -  The  State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey    08903 


See  Releieoce  Notes  Following  Station  Inde: 
-    72    - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
SEPTEHBER  1966 


SlaUon 
and  Dsplh 

1 

4 

s 

6 

D«y  oi  moDlh 

23 

1 

a 

3 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

29 

30 '31 

1 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  «  1 

1  INCH 

MAX 
MIN 

77 
68 

78 
6» 

76 
66 

71 
64 

78 
66 

78 
62 

76 
60 

66 
56 

67 
55 

72 
54 

69 
56 

61 
55 

62 

56 

58 
55 

64 
55 

66 
52 

64 

48 

63 
50 

63 
54 

56 
52 

53 

SO 

57 
51 

62 

50 

S8 

48 

54 
46 

60 
44 

50 
46 

52 
50 

54 
50 

62 

43 

64.3 
54.2 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

7« 
68 

It 

73 
66 

69 
65 

74 
66 

73 
63 

71 
60 

64 
57 

63 
57 

63 
56 

65 
56 

60 
55 

59 
57 

57 
55 

62 
55 

62 
53 

59 
49 

58 
51 

64 
59 

55 
53 

53 

50 

55 
53 

58 
51 

55 

48 

52 
46 

56 
44 

50 
46 

51 
50 

53 

31 

58 

51 

61.3 
5S.3 

«  INCHES 

MAX 

MIN 

70 
67 

69 
6<> 

69 
66 

67 
66 

68 
66 

68 
64 

65 

61 

62 
59 

59 
58 

58 
57 

58 
57 

60 
57 

59 
57 

59 

57 

63 
56 

62 
56 

35 
52 

56 
52 

57 
53 

58 
57 

57 
52 

56 
53 

55 
53 

53 
52 

52 

49 

51 
47 

52 
48 

52 

51 

54 
51 

55 

52 

59.3 
55.3 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

69 

68 

68 
66 

68 
67 

67 
65 

66 
65 

67 
64 

66 
62 

63 
59 

60 
56 

60 
55 

60 
53 

61 

61 
55 

58 
57 

65 
55 

65 
54 

56 
52 

59 
49 

59 

51 

59 
56 

56 
54 

57 
52 

56 

55 
52 

53 
51 

54 
50 

53 
51 

53 
52 

54 
52 

11 

60.0 
56.2 

16  INCHES 

MAX 

MIN 

69 
63 

69 
63 

66 

63 

65 
63 

65 
64 

66 
62 

67 

61 

64 
59 

60 
55 

62 
55 

61 

51 

62 
53 

51 
53 

60 
56 

65 
55 

68 
55 

59 

54 

60 
50 

61 
50 

60 
56 

50 
55 

58 
54 

58 
57 

57 
54 

56 
53 

55 

50 

55 
53 

55 
52 

55 

53 

55 

54 

61.1 
56.0 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

66 
61 

66 
61 

63 

61 

51 
61 

62 

61 

63 
60 

65 
59 

62 

57 

60 
54 

61 
54 

60 
49 

60 
51 

61 
51 

58 
55 

65 

54 

68 
55 

50 
51 

61 
57 

61 
49 

55 
54 

60 
56 

59 
55 

60 
58 

58 
55 

58 
55 

58 
52 

57 
56 

57 
55 

57 
54 

56 
55 

60.7 
55.6 

PLOT  *  2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

89 
65 

94 
6X 

92 
63 

77 
60 

82 
59 

90 
56 

92 

50 

73 
50 

81 
48 

92 

49 

88 
47 

73 
50 

78 

50 

58 
52 

71 
37 

74 
33 

74 
28 

74 
36 

76 
44 

51 
46 

52 

45 

68 
48 

66 

38 

54 

31 

54 
32 

66 
25 

50 
32 

51 

44 

57 
47 

65 
45 

72.1 
45.7 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

86 
68 

91 
62 

87 
66 

75 
60 

80 
60 

86 
57 

86 
52 

71 
52 

78 
52 

87 
49 

82 
49 

71 
52 

74 
53 

59 
53 

68 

41 

69 
37 

69 
33 

70 
38 

71 
46 

52 
47 

52 
45 

60 
50 

62 
40 

53 
33 

55 

35 

62 
28 

48 
34 

51 
44 

55 

45 

64 
45 

69.1 
47.5 

«  INCHES 

MAX 

MIN 

83 
67 

85 
64 

B7 
67 

73 
70 

76 
62 

80 
60 

79 
56 

68 
55 

73 
53 

78 
51 

74 
53 

67 
56 

69 
55 

58 
55 

64 
47 

63 

45 

62 

38 

53 
43 

64 
49 

54 
49 

52 

45 

58 

51 

60 

43 

52 
37 

50 
37 

57 
32 

48 
36 

50 

45 

52 

47 

60 
47 

65.5 
50.5 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

74 
70 

74 

70 

81 
69 

69 

69 

70 
68 

'2 
64 

70 
64 

64 
60 

63 

60 

66 
58 

63 
58 

63 
50 

63 
58 

61 
57 

62 

56 

57 

55 

55 

50 

55 

52 

57 
52 

57 
53 

53 

48 

55 
52 

54 
50 

49 
44 

49 
43 

50 

41 

49 
44 

49 

47 

51 
49 

54 
50 

60.3 
55.7 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

KENTUCKY  BLUEGRASS 


PLOT  »1  -  SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE i   LOAM.   GROUND  COVER, 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


PLOT  tIZ    -    SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE  t 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER i 


INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Oi  Month 


9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25 


27   28   29   30   31 


NORTHERN 
CANOE  BROOK 


PEMBERTON  3  E 


RUTGERS  MICRO  MET  5TA 


EVAP 
WIND 
MAX 


.341  .21!  .21i  .16^  .141  .12 

S  9   11   19  20   14 

75,  91   89   82  79   8II 

661  68   60   61  61   58! 


87|   71 
59I  59! 


EVAO  .17 
WIND   23 


.13  .22  .09  .17 

13   33|   34{   12 


15|  .09 
221   18' 


EVAP  .22  .20 

^  WIND'   32'  37 

'  MAX    92  67   87 

I  MIN    65  64   64; 


52 


5EABR00K  FARMS 


EV4f>  .211 

WInO  33 

MAX  93 

MIN  67 


,20 


.45 
143 
92 


At   .07 
63   40 
95   79   85   82   80 
66   67   64   50   57 


.30 
62 


.141 

I5j 

.I5I  .25 
50  52 
80  84 
56   57 


,15  .12  .12 

7!  4ll  23 


47 


.11  .14 
10   5 

76   72 

481  48 


.14  .03  -   .06 

32{  55  76   10 

79;  60!  58   67 

601  54  54 


-  I  .08!  .10 

43,  2y    7 


is!  .14 

32   36i 


.04'  .2'-!  .2^  .21  .141  .13 

35'  73 1  80   36,  2*  28! 

76   63  74  75!   79  80 

62,  65  46   4^   52  56 


.26  .31  .26 

41  43  48 

87  86  R2 

66  60  59 


.11  .19  • 

35  40  • 

72  77  - 

58  56  - 


19 

.11! 

. 

50 

6li 

91 

77 

75! 

71 

58 

56 

63 

.14  .14 


47   47   . 


.27 
32 
81 
52 


15  .01 

51  149 

77  65 

58  59 


.14  .061  .09!  .12!  .01 
8   16!   8   10    8 


.02  .02 
2    2 


74   66   70   75   55   62   66 
52   40   50   49   49   53i  55 


11   75   97   19 


.091  .21' 

49!  41 


.05 
19 


,18  .07  •  i09  .30  .14  .02  ♦   .13  .06  .08 

48  14l:  96  101  129   75   66  36   23   15   40 

81   60  60  68   67   62   53  70   56   58   60 

57   55  55  50   48   49   45  45,   48   53   55 


12 

.19 

ft 

.20 

.08 

53; 

70' 

* 

92. 

19 

69 

72 

• 

66 

66 

53 

50 

• 

49 

48 

-  .021 

29l  42  35 

55   58  62 

49   53  55 


3.T0B 

565 
75.6 
56.6 


3.30B 
799 


55.7 

4.878 
1487 
75.6 
56,9 


See  reference  notes  iollowing  StatioQ  Index. 


STATION  INDEX 


ALLENDALE 
ATLANTIC  ClTr 
rATLANTIC  CITY 


BELLEPLAIN  ST  I 


BLACKWELLS  MILLS 

BOON TON  1  SE 

aOUNO  SROOK  2  w 

BRANCHVILLE 

BURLINGTON 

CANISTEAR  ReSEHVOlft 

CANOE  BROOK 

CANTON 

CAPE  MAY  3  W 

CEDAR  GROVE 

CENTEBTON 


SEftV  BL06 


GREENWOOD  LAKE 

MAMi^ONTON  2  NNE 
HIGH  POINT  PAR* 
M1&MT3T0WN  1  N 
INDIAN  MILLS  1    I 
JERSEY  CITY 
LAMdERIVlLLE 
LAYTON  2 
LIIILE  FALLS 
LONG  BRANCH  Z    N 


BERGEN 

ATLANTIC 

ATLANTIC 

CAHDEN 

BURLINGTON 

CAPE  MAY 


CAPE  Mi 

ESSEX 

SALEM 
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MONMOUTH 
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PASSAIC 
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BERGEN    COUNTY    ENGll 
U.S*    mEAIHER    UUREAl 


JERSEY    CITY    WATER    wORfc: 
AMERICAN    CYANAMID    CO. 
ALBERT    M,    DAVENPORT 
PUBLIC    SVC.    E.    *    ^,    CO 
NEWARK    WATER    DEPARTMEN 
CUMMONWtALTM    WATER    CO. 
GERTRUDE    S.    WILLIS 
N.WEST    MACNE&ITE    CD. 
J.    A.    PLUNKtIT 
C    W    THORNTHWAITE    ASSOC 


NEWAR>. 

ANDREW    I 
UNIO, 


CO.    I 


UTER    D£PT. 

kERCMNcR 
DfiOPPE 

,    CONW. 


kLU    YOUNG 

I    LOPLR 

IK    J.    MOREAU 

ATE    COLLEGE 
GEORGE     r.    WIGGINS 

I  w.    HUdBARO    PARKHURST 

N.    J.    DEPI.OF    CONS. 
I    JAMES    «.     PIC-tKING 


ROBER 

G.    GLASGOW 

JOHN 

.    RADCLJFFE 

BRILL 

CODNT 

EXTENSION    av 

RIDGE-OOU    .AIER    CO. 

GAL LAMER 

FtD. 

VIATION    ACENC 

^ 
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OBSERVATION 
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TIME  AND 
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TABLES 

STATION 

\ 

1 

COUNTY 

^ 

% 

< 

OBSERVER 

i 

el 

i 

ii 

° 

'^ 

E 

%i 

MOORE S TOWN 

5728 

02 

BURLINGTON 

39    58 

76    58 

55 

MID 

8A 

H.    J.    HILLARD 

MORRIS    PLAINS    1    W 

5769 

01 

MORR 1 S 

60    50 

76    30 

86 

n 

JOStPH    H.    GARRIS.    Ill 

NEWARK    WB    AIRPORT 

6026 

ESSEX 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

MIDDLESEX 

60    28 

BERGEN 

MID 

HACKENSACK    WATER    Cu.         1 

NEW   MONMOUTH 

SIS'. 

MONMOUTH 

76    06 

JO 

4P 

6P 

NEMTON 

6177 

01 

SUSSEX 

61    03 

76    65 

565 

OA 

8J 

'    H 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

61    02 

76    30 

68a 

OLDWICK 

es** 

HUNTERDON 

60    60 

26(1 

PATERSON 

6775 

01 

PASSAIC 

60    56 

76    09 

100 

SA 

8A 

1      H 

PEMBERION    3    E 

6643 

02 

BURLINGTON 

39    68 

76    38 

80 

5P 

5P       H 

PHILIP    L.    MAftOCCl 

PENNSAUKEN 

6063 

lii 

CAMDEN 

39    57 

75    06 

6C 

9^ 

60    61 

75    U 

18C 

IP 

PHILLtPSBURG    URiOGt 

6979 

01 

WARREN 

60    62 

75    12 

^OC 

7* 

J,J|NI     lULL    BRIDGE     CUKIl.l 

PLAINFIELD 

7079 

60    36 

76    26 

91. 

ar 

8F 

MKS    VIVIAN    SCHlRlR              1 

PRINCETON    WATER    WORKS 

7328 

02 

MERCER 

RAHWAY 

7393 

01 

UNION 

60    36 

76    16 

2C 

MH 

:  H 

RAHWAY    VALLEY    SEw    AjIM 

RINGWOOD 

PASSAIC 

61    08 

76    16 

335 

NO.    JERSEY    dIR.    :,uPPLY 

RUTGERS    MKKO-MET    STA 

7831 

02 

MIDDLESEX 

60    29 

»*  :g 

RUTGERS   UNIV 

SEABROOK    FARMS 

7936 

02 

CUMBERLAND 

39   30 

T5    16 

90 

"  'i  "\  " 

SEAtfftOOK    FARMS    CO. 

SMILOM 

8051 

02 

CUMBERLAND 

39  28 

75    18 

120 

spI    5p|       1 

EVE«EIT   i>ICMNiON               ; 

SOMEfiVILLE 

8196 

01 

SOMERSET 

60    35 

76    37 

6>l           1      M 

SPLIT    ROCK    PONO 

8602 

-MORRIS 

60    58 

80( 

lOJ 

1 

SPRINGFIELD 

6623 

01 

UNION 

60    63 

k 

UNION    COUNTY    ENGlNLLK 

SUSSEX  1   se 

8666 

01 

SUSSEX 

61    12 

74    J6 

39( 

7lj      7,^           j 

TOMS    RIVER 

8816 

02 

39   57 

7*    13 

1( 

bP      6PI           1 

TuMS    .^IVfcH    wAItW    CO. 

TRENTON    -B    CITY 

60    li 

7*   66 

MID    Hldj           C    HJ 

U.S.    wEAtHER    buRLAu 

TUCKERION 

8899 

OCEAN 

76   21 

LAwERtNCE    FASANw,     JR.       ] 

WANAUUE    RAYMOND    0AM 

61    OJ 

76    IB 

32( 

WATER    SUPPLY    CuA^.              1 

WATCMUNG 

9271 

01 

UNION 

60    60 

.60 

UNION    COuNir    ENGlNttH       1 

WtRTSViLLE 

V361 

01 

HUNTERDON 

60    27 

76    68 

i      .A           ^ 

ROdERI     M.     MANNLRJ 

WEST    WHARTON 

9601 

01 

MOHRIS 

e|  40   54 

76    36 

froi 

:      7A 

W00*>CL1FF    LAKE 

jtRCEN 

*1  41    01 

76    03 

10; 

M«C».trti-.«.    .AltK    ^O. 

WOODSTOWN 

SALEH 

i  39    ,1 

t 

1 

5P 

5P 

1 

i 

ChtAM    VALLEY    DAIRY                j 
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REFERENCE    NOTES 


i-PASSAIC    9-RAHWAy    10-RARITAN 


OBSERVATION  1 


;atlon  Index  shows  observation  Um«s  In  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  tBk< 
.  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  valuet 
e"  UbIe,   "Evaporation  and  Wind"  Uble.   and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  publls 


e  obaervations  on  daylight  saving  lime.  Snow  on  ground  in  the  "Snovfall 
eBt7:00a.m..  E.S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  PreeiplU- 
I,  are  for  the  24  hour*  ending  at  lime  of  obser^'alton. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  1-foot  dlamder  unless  otherwlsi 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observatli 


of  snowfall  In  the  "Cltmatological  Data" 


.   the  " 


wfall  a 


by  footnote  following  the  "Evaporation  am 
ow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samplei 
Ground"  Uble,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  Uble.  inclu 


e  Uken  from  diffen 


d  sleet.     Entries  of  snow  en  ground  Include  s 


LS  for  a 


s  are  cllmatological  sUndard  normals  based  on  the  period  1931-1360. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  daU  for  September  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  sution  name,  such  aa  12  SSW,  indicate  diaUnce  in  mtlcs  and  direction  from  the  post  orfice, 
SEASONAL  TABLES;       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  daU  will  be  carri« 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipiUtion  toUls  may  be  found  in  the  annual  Issue    of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Uble,   "Daily  PrecipiUtion"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  Uble  i 
■4-      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
**      Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  sUtion  Is  not  equipped  with  an  insl 


e  of  this  bulletin. 


1  Snow  on  Ground"  Uble, 


e  Station  Indes. 


*  Amount  included  in  following  measurt 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  o 


e  distribution  unknown. 


'  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 


Degree  day  daU,   i 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These 


but  may  vary  slightly  f 


V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  after  rain. 


Recording  Rain  Cage  Station.     Hourly 
"Climatotogical  Data"  bulletin  they  are  from 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


pital 


C  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  daU  m 

J  "SupplemenUl  DaU"  Uble. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  n 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  In  SUtion  Index  n 


e  generally  eMposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-i 


iver.  this  reference  indicates  that  the  thermometer; 


>  shelter  located  on  the  roof  of  a 


3  appearing  in  the  Index,  but  for  which  daU  a 


t  listed  In  the  Ubtes.  were  either  missing  or  received  too  Ute  to  be  included  in  this  i 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEIATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
which  may  be  obUined  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington,   D.  C.  20402. 


i  STORM  DATA,  all  of 


ents  per  copy,  monthly  and  annual.    $2.  SO  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  should  be  made  [»yable  to  the  Superintcfvdent  j 
e  and  correspondence  regarding  subscripUons  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washington.  P.  C.   20402. I 

"   ^*    "  USC0iai-eSSA-ASHEVItXE-ll/9/66-S25 
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Temperalurd 

Precipitation 
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No.  of  D«Y« 

1 

Is 

1 

(3 

Q 

Snow.  Slool 

No.  ol  Day. 

SUIiOD 

M.X. 

Mln. 
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ll 
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i   § 
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z 

si 
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^1 
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8 

o 
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•      •      • 

NORTHERN            01 

1 

BELVIBERE 
BOONTON  I  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURS 
ELIZABETH 

61.2 
63.0 

39,2 

39,8 
38,3 

36,7 
42,9 

48.2 

49,4 
91,6 
90,1 
99,1 

.  6.7 

•  3.9 

•  2.1 

•  2.2 
.  1.6 

7* 
76 
79 
77 
80 

10 
10 
10 
10 
9 

20 
20 
23 
21 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
13 

0 
0 
0 
0 
0 

3,64 
4,90 
4.43 
4.42 
4.23 

.22 

1.10 

1.02 

.98 

.70 

1.23 

1.71 
1.97 
1.70 
2.66 

2 

20 
20 
20 
19 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

ESSEX  FELLS  SERV  BLD6 
FLEWINGTON  I  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITT 
LAMBERTVILLE 

39.7 
36.0 
34,9 
48,1 
41,0 

91.7 
90.4 
47,7 
59,6 
93,8 

•  9.4 

•  1.1 

-  1.7 

78 
78 
76 
77 
80 

10 
10 

9 

22 
19 
21 
33 
23 

31 

529 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

4.01 
4.73 
3.17 
4,69 
4,98 

1.41 

1.91 
1.58 

1.34 
1.82 
1.07 
3.02 
2,65 

19 
20 
2 
19 
19 

.0 
.0 
•  0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

0 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

L0N6  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  kiB  AIRPORT         R 

34,2 
41.4 
36.3 

37.4 
49,7 

48.9 
93,9 
49.9 
90,4 
95,9 

•  1.9 

•  2.1 

78 
80 
79 
77 
79 

10 
10 
10 
10 
9 

18 
26 

18 
20 
31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

3.07 
4,99 

4.60 
4.63 
3.78 

.89 

1.03 

,67 

,97 
1,59 
1,52 
1.83 
2,64 

2 
20 
20 
20 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBUR6 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE 

34,4 

39.4 
41,1 
40,7 

48,8 

93,0 

93.0 
92.6 

-  3.7 

•  1.9 

-  2.9 

-  2.7 

76 

77 
79 

78 

10 

lOft 
9 

9 

20 

23 
23 

21 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

14 

0 

0 
0 
0 

3.97 

3.89 
9.36 
4.55 

,15 

,43 

1.90 
1.20 

1,28 

1.76 
3.33 

2.90 

2 

19 
19 
19 

.0 

.0 
.0 

.0 

0 

0 
0 
0 

SUSSEX  1  SE 

62. S 

31,2 

46,9 

•  6.3 

77 

10 

18 

31 

956 

0 

0 

21 

0 

3.86 

.98 

1.28 

2 

.0 

0 

6 

3 

2 

DIVISION 

91,3 

•  3.2 

4.21 

.79 

.0 

•    ft    tt 
SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 

AU0U8ON 

BELLEPlAIN  ST  FOREST 

BURLIN5T0N 

CHATSWORTH 

64.T 
67,7 
68.9 
67.2 
68. 0 

40,6 
43,1 

40,7 
44,  9M 
39,0 

52,7 
55,4 
54.6 
56. IM 
53.5 

.  4.9 

•  1.9 

78 
81 
79 
78 
80 

10 
9 

10 

10, 

9 

27 
27 

20 
27 

20 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

3,73 

9.12 

4.19 
4,97 
4.94 

.93 

.90 
1.62 

2.03 
3.61 
1,75 
3.20 
2,48 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

FREEHOLD 
OLASSBORO 
MAMMONTON  2  NNE 
HI6HTST0WN  1  N 
INDIAN  WILLS  2  W 

69.<> 
66.0 
67.9 
6*. 9 
69.8 

42,8 
41,4 
42,4 
41,6 
38,7 

94,1 
53.7 
55,2 
53,3 
92,3 

•  2.0 

•  2.0 

•  2.6 
.  3.6 

78 
79 
82 

76 
80 

9 

10 
10 
9 
9 

27 
27 
29 
23 

19 

31 

^56 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,99 
5,41 
6,11 
9,16 
9,31 

1.40 

2,42 
1.84 
1.90 

2.90 
2.02 
2.50 
3.08 
3.12 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

MILLVILLE 

"ILLVILLE  FAA  AIRPORT 

HOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

66.7 
69. <> 
64.7 
66.9 
66.9 

41,3 
41.2 
41,2 
43,4 
42.5 

94,0 
53,3 

53.0 
55.0 
54.7 

-  2.9 

-  l.l 

78 
77 
77 
77 
79 

9 
9 

» 

29 
23 
23 
25 
23 

31 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,89 
6,91 
9.09 
5.09 
4.94 

1.99 
1.93 

3.30 
4.14 
1.81 
3.05 
2.69 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 
0 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY          p 

67.* 
64.9 
66.6 
69.0 
64.9 

40,4 
42,6 
43.0 
39.0 
49.4 

53.9 
53.8 

54.8 
52.0 
55.0 

-  2.9 
•  2.9 

.  1.8 

80  i  9 
76  10 
76;  10 

72  23* 
7,   9 

23 
27 
28 
20 
32 

41 

05 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9.80 
9.99 

6.01 
9.46 
4.78 

2.93 

2.85 
1.94 

3.22 
2.34 
3.26 
1.95 
3.38 

.0 
.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 

66.3 

67,0 

42,6 
42.6 

54.9 

94.8 

78   9ft 

21 
26 

319 
309 

0 
0 

0 
0 

2 
2 

0 
0 

3.66 
9.73 

1.54 
3.29 

,0 
.0 

0 
0 

2 
3 

DIVISION 

94.1 

•  2.4 

1 

5.17 

1.82 

.0 

ft    •    • 
COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH  2  N 

63.9 
68.6 
64,4 

48,8 
91,4 
46,3 

56.4 
60.0 
99.4 

-  2.3 

•   .8 

T3|29. 

T6,  1 
77   9 

3631 
34  31 
29  31 

263 
159 
293 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

? 

0 
0 
0 

2.81 
3,98 

5.19 

.   .58 

1.48 

1.43 
1.20 
2.81 

19 
19 
19 

.0 
.0 

0 
0 

4 
6 

6 

2 
4 
3 

1 
1 

1 

DIVISION 

97.3 

-   .7 

3.86 

.56 

.0 

EXTREMES 


HISHEST  TEMPERATURE 
HAMMONTON  2  NNE 

LOWEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 

GREATEST  TOTAL 
PRECIPITATION 
MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

LEAST  TOTAL 
PRECIPITATION 
ATLANTIC  CITY 

GREATEST  I  DAY 
PRECIPITATION 
MILLVILLE  FAA  AIRPORT 


82 

BATE 

10 

18 

DATE 

31 

6.91 

2.81 

4.14 

DATE 

19 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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PIC  21  1366 

UNIVERSITY  BF  ILUNOiS 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHERN  01 

BELVIOERE 
8ERNAQ0SVILLE  2  E 

BLACKWELLS  MILLS 
BnoNTON  I  SE 
BOUND  BROOK  2    w 

BRANCHVILLE 
CANI5TEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK. 
Ceo*R  GROVE 
CHARLOTTEBURG 

CLINTON 

Elizabeth 

essex  fells  serv  blhg 

FLEMINGTON  1  NE 
GREENWOOD  LAKE 

HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBEHTVItLE 
LAyTCN  2 
LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 
MAHMAM 
MANVILLE 
MIDLAND  PARK 
MILTON 

MORRIS  PLAINS  1  M 

NEWARK  we  AIRPORT 

NEW  MILFORO 

NEwTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLOWICK 

PATEHSON 

PHRLIPSBURG 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIElO 

RAHMAV 
RINGWOOO 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCt  POND 

Sussex  i  se 

WAnAQuE  RAYMOND  DAM 

wertsville 
west  wharton 
wqodcliff  lake 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  PIVER  ST  FOREST 

BElLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

chatswortm 

fortescue 

freehold 

GLAS5B0R0 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHT5T0WN  I  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  1  W 
HILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NFw  BRUNSWICK  EXP  STA 
NEw  MONMOUTH 
PEmBERTON  3  E 

PENNSAUKEN 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  wB  CITY 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
BFlMAO  2  SW 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH  2    N 


3. it 

.35 

.2) 

«a5' 

.03 

.15 

5.35 

.15 

<..5( 

.05 

.05 

4,83 

.09 

3.60 

.a' 

.11 

«.!< 

.<■'. 

.31 

».»3 

.03 

.10 

Day  of  Month 


.03  .85 

.03  1.11 

.27  1.25 

.«1  1.07 
1.32 

.O*  .17 


3.83 
5.36 


6.51 
5.05 
5.01 
4.94 
5.80 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23  |  24   25 


1.05 
.60  1.28 
.23  1.26 


1.02  .«0 
.16  1.15 
1.02   .07 


1.02  .13 
.22  1.0« 
.66  1.28 


.05 
.06 


.33 

.09 

1.02    1.86 

.23 

1.B5    2.02 

.66 

.03      T 

1.09    1.71 

.20 

1.80    1,66 

.25 

.33      .97 

.30 

T 

.61     1.60 

.29 

.02      T 

1.36    1.57 

27   28   29   30   31 


•  01 

T 
T 
.01   T 


1.36  1.28 
1.33  1,82 
.67  1,12 


1.08  1.83 
2.66  ,01 
3.05 


1.T6 
.90 
3.33 


.'T 

2.99 

.*• 

•  tT 

.J» 

2.«9 

>«0 

.99 

>«2 

2.02 

.60 

2.90 

.oa 

.92 

>>i 

.*> 

.31 

2.19 

30 

16 

81 

05 

.99 

65 

.79 

22 

.91 

49 

1,80 

65 

52 

2.36 

26 

.68 

SO 

1.99 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  day*  ¥rith  precipitation 

3.g 

ill 

£  IS 

1 

SUtion 

•H    U 

3   0 

n  u 
q:  o 

c 
«  -a 

1 

11 

g        1 

a    J 

&1 

EASTERN     STANDARD    TIME 

1     AM          7     AM          1     pu          7     pM 

H 

8 
1 

3 

A 

I 

3| 

1 

e    •£ 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 
ATLANTIC    CITY     ST.     CARINA 
NEWARK    Wa    AIRPORT 
TRENTON    WB    CITY 

28 
2b 

3.0 

9.0 

29+  + 
39 

32++ 
31 

32 

NW 

32 

N 

20 
20 
29+ 
29 

83 
71 

07 
71 

54 
SO 

74 
62 

1 
0 
3 
2 

2 
3 

2 

2 
2 

1 
1 

1 

1 

0 

0 

: 

0 

I 

1 

0 

1 
I 

7 

7 

10 

7 

61 
65 

».5 

4.8 

4.5 

*il 


See  [elei«DC«  notes  lollowing  Slat 


'If!!??  1 1;    ?<: 


DAILY  TEMPERATURES 


Ntw  JeOSEY 
0CT06ER    1966 


Day  ol  Moalh 


8       9       10      11      12      13      14      IS      16      17      18      19      20      21      22     23      24     2J      26      27      28      29      30      31 


NORtuEBN 


01 


eELVlOERE 

BCONTON    1    SE 

C«NOE    BROOK 

CMABLCTTEBURG 

EUI24BETM 

ESSEX  FELLS  SEHV  8LD6 

fLEMlNGTON  I  NE 

HISH  POINT  PARK 

JERSEl'  CIIV 

LAMBERTvILLE 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONS  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  M 

NEmArK  IB    AIRPORT 

NEHTON 

PATERSON 

phillipsb0r6 
plainfielo 
somerville 
sussex  i  se 


SOUTHERN 


02 


atlamtic  city  WB  Ao 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSwORTh 

FREEHOLD 

GLAS5B0R0 

HAMMONTON  2  NNE 

HIGHTSTOWN  1  N 

INDIAN  MILLS  2  H 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


66   <>e   62 
■•'   J9   33 


»9   63 
36   37 


66   68 

38   <.0 


51   63 
38   32 


6<>   63 

44   45 


65   69 

38   38 


47   63 
38   35 


56   66 
*2   38 


49   62 
38   32 


50   61 
38   34 


65   66 
43   45 


61   62 
33   30 


69   64   68 
45   39   14 


63   63   66 
46   46   34 


MAX 

MIN 

57 
44 

62 

39 

63 
35 

MAX 

Mm 

60 
46 

66 
40 

71 
40 

MAX 

Mm 

72 
48 

65 
36 

66 
33 

MAX 

Mm 

69 
47 

64 
42 

68 
41 

MAX 

Mm 

71 
47 

64 

37 

68 
33 

MAX 

Mm 

65 

47 

62 

40 

66 

40 

MAX 

Mm 

75 
51 

54 

40 

59 
39 

MAX 

Mm 

77 
53 

55 
40 

67 
37 

MAX 

Mm 

64 
46 

61 
39 

67 
37 

MAX 

Mm 

61 
45 

62 
36 

67 
32 

MAX 

Mm 

75 
54 

56 
41 

64 
38 

MAX 

Mm 

59 

44 

64 
41 

67 
38 

MAX 

Mm 

55 
42 

62 
38 

68 
39 

MAX 

Mm 

69 

46 

63 

40 

65 
38 

63   70   62 


65   72   65 


65   73   68 
39   43   41 


65   72 

36   46 


63   62   60 


67   76   67 
34   41   41 


72   65 
53   52 


68   76   69 


65   73   66 


76   69 
50   53 


66   73 
31   44 


40   56   40 


74   67   60 
42   59   42 


73   70   56 


66   61 
52   43 


75   62 
55   41 


74   63 
58   46 


42   56   44 


69   59 
56   42 


76   65 
51   43 


68   76   68 


69   56 
55   43 


69   57 
55   41 


75   65 
48   45 


67   57 

50   40 


65   57 
51   38 


73   62 
57   42 


55   65   70 


69   75 
40   44 


55   69   73 
39   41   42 


75   80 
37   45 


76   80 
39   48 


72   75 
29   39 


60   71   77 


56   68   72 
32   35   35 


33   41   46 


77   81 
43   51 


65  73  77 

36  44  53 

70 
38 

67  72  76 

31  43  50 

69  76  78 

41  44  49 

67  77  80 

32  37  47 

67  74  78 

37  43  48 

58  66  74 

38  43  47 


36   44   51 

66   75   80 
33   37   47 


73   77 
39   53 


75   77 
49   52 


74   69   60 


70   63 
34   35 


79   69   68 
52   36   42 


68   63 
34   35 


72   69   65 

59   39   47 


78   70   64 
60   40   43 


78   71   66 
45   32   34 


70   67   60 


73   67   62 
59   37   48 


78   67   63 
41   32   34 


RO   72   66 
58   39   48 


75   69   64 
46   33   34 


77   70   65 
50   36   38 


68  61 
45  43 

69  63 
34  39 


52   34   45 


70   67   59 


78   69   64 

45   42   40 


76   70   67 
57   40   48 


79   71   68 
58   34   43 


78   69   65 
46   42   51 


77   70   66 
46   27   45 


73   73   59 
60   40   45 


79   75   69 
53   43   47 


82   79   71 
59   43   51 


71   67   62 


75   68   64 
55   33   46 


78   77 
53   38 


76   69   66 
46   38   45 


74   68   63 
59   40   49 


75   71 
60   42 


52   62 
31   32 


55   63 

31   33 


59   65 
35   37 


52   65 
31   31 


66   64 

37   47 


59   67 
30   39 


54   60 
31   32 


61   62 
47   51 


68   75 
35   44 


53   65 
33   33 


59   68 

35   44 


55   63 
30   32 


55   64 
33   33 


65   66 
43   51 


66   71   73 
32   44   49 


66   68   69 
34   44   44 


59   70   69 
45   43   42 


63   68 
38   47 


73   77 
38   48 


68   71 
37   43 


68   72 
33   45 


66   67 
38   50 


66   72 
38   40 


69   69 
3  7   44 


66   71 
33   43 


68   73   71 
31   44   40 


66   70 
41   45 


69   72 
40   49 


70   74 
35   35 


66   65 
36   46 


62   56 
46   31 


69   »* 

47   31 


72   53 
47   33 


69   52 
45   34 


64   58 
48   36 


66   58 
40   35 


68   51 
48   30 


67   49 
36   29 


53   53 

49   41 


55   54 

49   33 


70   53 
46   29 


73   56 
47   38 


68   50 
47   34 


69   52 
47   35 


55   56 
45   39 


70   52 
41   31 


71   52   56 


67   70   53 


44   37   34 


68   54   54 
48   46   37 

55 
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70      6 
58      4 
SIfttion  Index 


49   49 
32   43 


53   59 
33   45 


57   62 
37   46 


5)   60 
34   43 


63   63 

36   48 


58   62 
36   45 


55   59 
32   47 


50   55 

30   34 


62   56 
51   48 


60   60 
44   45 


53   53 

30   42 


56   62 
42   45 


53   58 

35   44 


54   59 
35   45 


64   58 
49   48 


54   53 
33   44 


43   43   37 


69   56 
50   43 


62   61 
46   47 


65   65 
48   48 


62   63 
45   48 


64   64 
45   47 


63   62 
46   46 


56   61 
36   47 


57   63 
40   48 


62   63 

45   46 


62   62 

45   47 


56   63 
37   48 


62   58 

49   44 


61   58 
38   45 


60   62 
46   46 


61   57 
30   39 


63   66 
31   39 


65   70 
37   44 


62   69 
36   45 


70   68 
45   52 


60   65   68 


64   69 
30   42 


51   58   54 


69   66 

41   47 


64   66 
30   37 


67   71 
42   49 


63   64 
35   44 


63   67 
35   43 


69   65 
49   54 


61   66 
31   39 


65   66   67 


65   68   66 
33   41   48 


73 
48 


68   72   69 
31   54   59 


67  70  67 
53 

67  72  65 

30  50  45 

66  71  64 

39  46  50 

62  66  70 


65   68   '7 
40   47   50 


65   69   63 
37   44   47 


73   66 
49   45 


63   67   71 
34   39   50 


66   63 
40   30 


65   65 
44   32 


65   69 
44   32 


65   66 
39   30 


63   66 
51   40 


63   62 
45   42 


66   61 
46   31 


62   59 

41   31 


66   68 
33   27 


67 
35 


66   66 
42   30 


67   64 
46   33 


64   65 
49   45 


66   64 
37   27 


64   64 
34   25 


63   65 
47   37 


68   66 
51   43 


63   65 

41 


68   64 
45   40 


59   64 
49   36 


65   55 

48   43 


67   56 
49   41 


59   64 
49   35 


55   67 

46   38 


68   60 
50   44 


56   66 

51   44 


63   62 
51   39 


71   69 
28   32 


71   69 
30   30 


72   74 
93   34 


72   67 
29   30 


75   55 
98   99 


70   70 
33   39 


70   70 
29   34 


69   64 
36   22 


71   47 
42   96 


72   »5 
35   96 


79   6B 
27   91 


75   72 
37   94 


70   69 
28   32 


71   69 
90   93 


72   »• 
43   35 


71   - 
28   92 


79 
96 


71 
94 


74   49   56 
97   30   27 


71   73   51   61 
95   40   92   27 


68   59 
99   20 


55   59 

97   27 


72   58 
28   94 


5*   57 
99   27 


71   49 
96   27 


67   70   75   50 
33   39   37   25 


70   5* 
99   99 


71 
97 


70   49 
95   25 


4(   56 

27   29 


70   *7 
9(   2« 


71 
97 


71   57 
95   29 


61,2 
35.2 


69.0 
35.8 


64.8 
38.3 


63.5 

96.7 


67.2 
62.9 


69.7 
39.7 


64.8 
36.0 


60.5 
34.9 


63.1 

48.1 


66.5 

41.0 


69,5 

34.2 


66.4 

41.4 


62.7 
36.3 


69.4 
37.4 


65,9 

45.7 


69,1 
94.4 


66.6 
99.4 


64.8 
41.1 


62,5 
91.2 


64.7 
40.6 


67.7 
43.1 


68.5 
40.7 


67.2 
44.9 


68.0 
39.0 


65.4 
42,8 


66.0 
41,4 


67.9 
42.4 


64.9 
41.6 


65.8 
38.7 


66.7 
41,9 


65,4 
41.2 


64.7 
41.2 


66.5 
69,4 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
OCTOBER    1966 


Station 


NEW  MONMOUTH 
PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  MB  CITY 
TUCKERTON 
WOOBSTOWN 

•     ft 
COASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  M 
LONG  BRANCH  2  N 


MAX 

Mm 


MAX 
Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


1«AX 

Mm 


MAX 

Mm 


Day  of  Month 


61   65 
«0   38 


66   70 
36   35 


54   62 

40   39 


63   66 

41   40 


63   60 
40   30 


62   67 
42   43 


65   67 
40   36 


64   68 
40   38 


65   64   65 
46   43   48 


75   65 
55   42 


69   62 
58   43 


75   64 
50   43 


72   63 
53   42 


66   59 
53   45 


66   58 
53   47 


67   59 
55   42 


72   61 

5  7   44 


74   79 
45   51 


76   80 
38   48 


65   73 
42   51 


73   74 
43   50 


65   71 
41   42 


43   47   54 


77   78 
46   53 


74   78 
41   50 


69 

66 

58 

67 

66 

70 

73 

69 

66 

62 

51 

44 

42 

54 

59 

55 

49 

52 

73 

72 

65 

65 

71 

71 

74 

75 

70 

57 

55 

50 

53 

54 

59 

63 

55 

58 

73 

6B 

60 

67 

73 

77 

73 

68 

61 

49 

57 

45 

41 

48 

54 

61 

45 

51 

10   11   12   13 


76   72 
59   40 


73   70 
59   35 


76   75 
56   41 


76   71 
52   44 


72   68 
57   34 


72   67 
52   48 


76   71 
61   38 


76   70 
61   39 


66   68 
43   40 


72   72 
48   41 


70   72 
45   46 


72   69 
43   46 


65   68 
40   42 


70   71 
49   46 


69   68 
44   41 


74   69 
49   45 


61   62   64 
41   49   48 


TO   55 

42   35 


70   61 
50   41 


53 
45 


54   39   34 


70   59   54 


64   64 
46   48 


62   60 
46   48 


55   61 

38   48 


61   61 
45   46 


61   56 
41   38 


63   57 
45   45 


66   64 
47   49 


61   60 
46   50 


66   58   60 


63 

48 


22   23   24   25   26   27 


69 
49 


66   70   66 
35   49   48 


72 
59 


6*   70   64 


61   60 
36   34 


68   65 
35   30 


57   65 
44   39 


67   64 
43   38 


58   69 
38   32 


64   63 
46   4  3 


62   63 
43   38 


66   62 

41   37 


61   61   61 
54   47   46 


71   68   68 
54   49   46 


65 
28 


56 
34 


47 
36 


68 
40 


56   55 
3»      29 


67.4 
40.4 


66.6 

43.0 


65.0 
39,0 


64.5 
45.4 


63.9 
48.8 


I 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

NEW   JERSEY 
OCTOBER    1966 

Station 

Diy  ol  mooth 

\ 

und  Depth 

1 

a 

3 

4 

S 

b 

1    V 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

'." 

.0 

:., 

'22I23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30    31 

1 

RUTGERS  MICRO  MET   ST* 

PLOT   •    1 

1    INCH 

MAX 
MIN 

-!  - 

_  1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

63 
34 

58 
52 

58 
52 

S8 

54 

59 
51 

1 
58  1    60 
51      53 

60 
55 

57 

54 

58 
51 

57 

50 

58 

49 

57 

49 

55 

46 

53 

43 

2 

2    INCHES 

MAX        -        - 

MIN        -        - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

60 
55 

57 
53 

58 
52 

57 
54 

57 
52 

57 
51 

59 

64 

59 
55 

58 
51 

57 
52 

56 
51 

55 

50 

56 
50 

54 1    52 

471    44 

_ 

»    INCHES 

MAX        -        - 
HIN        -        - 

~ 

- 

- 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

60 
57 

57 
55 

It 

57 
55 

56 
54 

56 
53 

58 

54 

58 
56 

58 

48 

56 
54 

54 

52 

54 
52 

54 
52 

53,     50 

50      47 

: 

8    INCHES 

MAX 
MIN  ,      - 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

61 

5S 

58 
56 

57 
56 

58 
57 

57 
55 

57 
54 

57 
55 

57 
56 

1? 

57 
55 

56 

54 

55 
53 

55 

53 

54      52 

52      50 

; 

16    INCHES 

MAX 
MIN 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

63 
59 

60 
59 

58 
58 

59 
58 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

58 
58 

59 
58 

58 
57 

57 
56 

56 
56 

56 
56 

56      55 
55      54 

: 

32    INCHES 

MAX 
MIN 

- 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

I 

I 

63 

60 

61 
60 

60 
59 

60 
59 

60 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
59 

59 
58 

58 
57 

58 
58 

58 
55 

58      57 
57      56 

: 

PLOT  «   2 

1    INCH 

MAX 

MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ss 

44 

62 

40 

58 

51 

59 

45 

66 
42 

65 

41 

68 
48 

68 
52 

59 
47 

64 

43 

66 

40 

69 

40 

63 
43 

57      58 
35      34 

- 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

- 

- 

- 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

55 

46 

60 
42 

58 
52 

59 
47 

64 
43 

63 

43 

66 
49 

53 
53 

58 
48 

63 

44 

62 
42 

66 
42 

62 

44 

56 
38 

55 
36 

- 

4    INCHES 

MAX 

MIN 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

56 
48 

58 
44 

58 
52 

58 

49 

61 
45 

60 
45 

63 
50 

61 
55 

57 
50 

60 
46 

61 
45 

63 

44 

59 
46 

54 
41 

53 
38 

- 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

= 

'- 

'- 

- 

" 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

58 
53 

55 
50 

57 
51 

57 
54 

57 
51 

56 
51 

59 
52 

57 
55 

56 
55 

57 
51 

57 
50 

57 
50 

54 

52 
47 

51 
44 

- 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

RENTUCKV  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION 


PLOT  •!  -  SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE ■   LOAM.   GROUND  COVER ■ 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE  1 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER  1 


COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Of  Month 

•3,.  A 

Station 

0  0  > 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•       •       • 
NORTHERN                            01 

CANOE   BROOK 

EVAP 

.12 

.04 

.12 

.10 

.03 

.12 

.13 

.09 

.09 

.10 

.05 

.09 

.08 

.08 

.06 

.06 

.13 

.04 

, 

. 

.10 

.07 

.07 

.06 

.08 

.05 

.06 

.08 

.03 

.12 

.10 

2.518 

WIND 

30 

20 

12 

16 

20 

25 

32 

12 

7 

9 

7 

17 

18 

13 

24 

22 

25 

11 

16 

29 

! 

1 

2 

54 

13 

7 

9 

6 

8 

50 

15 

535 

MAX 

77 

53 

»7 

66 

67 

70 

64 

68 

73 

77 

68 

66 

60 

66 

64 

63 

73 

54 
40 

55 

55 

60 

62 

66 

65 

64 

58 

62 

60 

63 

63 

54 

64.0 

MIN 

53 

41 

43 

47 

50 

47 

42 

42 

48 

53 

45 

45 

44 

43 

48 

48 

50 

4? 

48 

39 

40 

42 

40 

50 

41 

40 

40 

40 

36 

J4 

44.1 

tt        tt        « 
SOUTHERN                            02 

PEMBERTON    3    E 

EVAP 

. 

. 

.10 

.10 

.05 

.10 

.09 

.07 

.10 

.05 

.08 

.09 

.08 

.07 

.05 

.03 

.09 

.07 

.03 

.09 

.06 

.02 

.05 

.06 

.03 

.05 

.11 

.11 

.07 

2.18b 

WIND 

35 

21 

14 

34 

31 

41 

16 

8 

15 

27 

37 

22 

9 

36 

17 

"^ 

22 

13 

15 

67 

23 

19 

11 

10 

4 

13 

8 

8 

29 

18 

23 

694 

SEABROOK    FARMS 

EVAP 

.18 

tt 

.20 

.13 

.08 

.15 

.14 

.12 

* 

.25 

.11 

.20 

.15 

.10 

.12 

» 

.18 

.07 

.15 

, 

.03 

.22 

.16 

.09 

.06 

.09 

.08 

.07 

. 

. 

J. 478 

WIND 

70 

• 

92 

29 

70 

65 

53 

40 

• 

108 

41 

65 

47 

38 

38 

« 

12: 

40 

47 

58 

68 

21 

81 

38 

39 

26 

71 

10 

• 

Ill 

1441 

MAX 

74 

- 

68 

72 

75 

65 

64 

69 

• 

79 

75 

68 

69 

70 

74 

• 

71 

56 

55 

57 

61 

65 

74 

65 

55 

65 

64 

65 

. 

66 

67.0 

MIN 

52 

" 

*' 

47 

47 

43 

41 

41 

• 

47 

47 

46 

44 

43 

49 

- 

43 

39 

39 

47 

36 

38 

41 

49 

45 

43 

40 

40 

- 

37 

43. 3 

See  lefeience  notes  loUowing  Station  Index. 
-    81    - 


STATION  INDEX 


^ 

P 

P 

OBSERVATION 

1 

fi 

;n 

111 

u 

TIME  AND 

as 

^ 

1 

5 

P 

TABLES 

STATION 

1 

1 

CX)UNTY 

3 

1 

< 

OBSERVER 

i 

ei 

1 

^1 

ALLENDALE 

0100 

01 

BERGEN 

4.1    02 

74    08 

270 

BERGEN    COUNTY    ENGINEER- 

ATLANTIC    CITY    wB    AP 

0311 

0? 

ATLANTIC 

39   27 

74    35 

Mir 

MI( 

:  M,j 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

ATLANTIC 

74    26 

M 

Hir 

STATE     MARINA 

CAMDEN 

IK 

lit 

IRVIN    J.    NYGREN 

3ASS    ftlvEft    5T    FOBEST 

0526 

BURLINGTON 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

069: 

07 

CAPE    MAY 

39    15 

74    5  2 

3C 

5P 

8ELLEPLA1N    STATE    FQRESl 

SEL'^Afi    2    SW 

0721 

01 

MONMOUTH 

4C 

WALTER    J     SCMANCK 

6ELV1DERE 

072S 

WARREN 

75    05 

275 

It 

clfment  maupt 

BEftNAROSVILLE    2    £ 

0797 

SOMERSET 

74    32 

BLAC<WELLS    MILLS 

09*7 

01 

SOMERSET 

16 

*0    29 

27 

MENRT    M.     MILLFfi 

BoosTOf*  1  se 

0907 

01 

MORRIS 

40    5* 

74    24 

260 

BA 

JERSEY    CITY    WATER    WORK! 

BOUND    BROOK    J    W 

0921 

01 

SOMERSET 

IC 

5( 

AMERICAN    CYANAMIO    CO. 

BRANCMVILLE 

0978 

ALBERT    M.    DAVENPORT 

3UHIIHGT0N 

1211 

02 

euRLINGTON 

40    05 

74    52 

12 

PUBLIC    SVC.    E.    ♦    G.    CO. 

CANISTEAR    "RESERVOIR 

SUSSEX 

104C 

NEWARK    WATER    OfPARTMENi 

CANOE    6R00K 

1335 

ESSEX 

lac 

9/ 

COMMONWEALTH   WATER    CO. 

CANTON 

l^'.2 

07 

SALEM 

39    2B 

75    25 

2t 

GEBTflUOE    S.    WILLIS 

1351 

01 

3S    57 

74    56 

N.WEST    MAGNESITE    CO. 

CECAP    GROVE 

1A72 

ESSEX 

40C 

CENTERTON 

1512 

02 

SALEM 

39    31 

75    10 

80 

C    W    THORNTMWAITE    ASSOC 

CHAflLOTTEBUPG 

1582 

01 

PASSAIC 

41    02 

74    26 

760 

7A 

H 

NEWARK    WATER    DEPT. 

CHATSWORTM 

lUflLINGTON 

CLINTON 

HUNTERCON 

2641 

01 

UNION 

40    40 

74     14 

4C 

UNION    CO*     PARK     COMM. 

="SSEX    FELLS    SERV    BLOG 

FLE-^INGTON    1    NE 

302^ 

HUNTERDON 

14; 

DONALD    YOUNG 

FORTESCUE 

39    14 

75     10 

*. 

JOHN    LOPER 

FREEHOLD 

31B1 

07 

MONMOUTH 

u 

194 

6P 

:  H 

FH*NIC    J.    MOHEAU 

GLASS80R0 

GLOUCESTER 

8J 

GLASSBORO    STATE    COLLEGf 

GREENWOOD    LAKE 

3516 

01 

PASSAIC 

41    08 

74    20 

470 

GEORGE    T.    WIGGINS 

HAt-MONTON    2    «•*? 

3662 

0? 

ATLANTIC 

39    39 

74    4B 

85 

BA 

a* 

W.    MUBBARO    PABKMtJtfST 

MICH    POINT    PARK 

SUSSEX 

at 

N.    J.    OEPT.OF    CONS. 

HIGHTSTOWN    1     <* 

3951 

0? 

MERCER 

40    17 

lot 

JAMES    R.    PICKERING 

INDIAN    MILLS    2    W 

«2S 

BURLINGTON 

39  ^B 

74    4  7 

IOC 

7( 

H 

EOWARO    ENTWISTLE 

JERSEY    CITV 

|,^^•) 

HUDSON 

155 

JERSEY    CITY    WATER    DEPT. 

lamsertville 

MUNTEROON 

4"    22 

E.    E.    CASE 

LAYTON    2 

«736 

41     15 

39C 

CHARLES    KOONS 

little    FALLS 

01 

PASSAIC 

74     14 

15!: 

9A 

'.    H 

PASSAIC    VLY.     WTR.     COMM, 

LONG    BRANCH    2    N 

MON'^OUTH 

t( 

WILBUR    P.    LAFAYc 

LONG    VALLEY 

5003 

01 

MORRIS 

10 

40    47 

74    47 

550 

7A 

H 

MBS.    ALICE    A.    H0L2 

LJN8ERT0N 

5055 

02 

BURLINGTON 

39    58 

74    48 

25 

JAMES    LAWTON 

MAH'VAH 

510*. 

ni 

BERGEN 

4]    06 

74     10 

252 

71 

ROBERT    G.    GLASGOW 

MANVILLE 

5197 

SOMERSET 

10 

5< 

JOHN    L.    BADCLIFFE 

MARLBORO    5CS 

SZ-.* 

40    20 

12C 

GEROW   BRILL 

3URLlNGr0N 

OAvlO    0.    GRISCOM 

MAYS    LANDING    1    V 

5346 

ATLANTIC 

39    27 

2C 

COUNTT    EXTENSION    SVC. 

MIDLAND   Pi.7K 

5503 

01 

BERGEN 

40    59 

74    09 

21C 

Mil 

RIOGEWOOO    WATER    CO. 

5576 

CUMBERLAND 

75    -3 

MH 

L.    J.    GALlAMER 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

5581 

CUMBERLAWO 

6{ 

6( 

MIt 

MIC 

FEO.    AVIATION    AGENCY 

MILTON 

5597 

01 

MORRIS 

e 

41    01 

74    32 

950 

1 

7A 

JERSEY    CITY    WATE*    WKsJ 

NEW  MONMOUTH 

NEWTON 

OAK    RIOGE    SeSEBVOIl 

OLDWICK 


.LIPSBURG  BRIDGE 

NFIELO 

ICETON   WATER   WORKS 


SEABROOK    FARMS 

SHILOM 

SOMERVlLLE 

SOL  IT    ROCK    PONO 

SPRINGFIELD 

SUSSEX  I  SE 


TUCKERTON 
WANAOUE  RA' 

WATCmUNG 


WOOOSTOWN 


BURLINGTON 

ESSEX 

MIDDLESEX 
BERGEN 

SUSSEX 
MORRIS 


CUMBERLAND 


MEBCEB 
OCEAN 
PASSAIC 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


NEWARK  WATER  DEPT, 
DAN  A.  COUGHLIN 
P.  J.  DEL  VECCMIO 

PMlLlP  E.  MARUCCI 
CAMOEt  COUNTY  PLNS  <H 
TOWN  OF  PMILLIPSBURG 
JOINT  TOLL  BRIDGE  CO' 
MRS  VIVIAN  SCHERE9 
PRINCE 


.LEY  SEW 


NO,  JEOSEV  WTI 


Supply 


U.S.  W^ATmER  BUREAt 
LAWFOFNCE  FASANO. 
WATER  SUPPLY  COMH, 
U'UON  COUNTY  ENOI*.' 

ROflCRT  M.  WINNERS 
•(,J.  POWER  •  LIGHT 
MACKENSACK  WATER  C 
C8EA"  VALLEY  DAIRY 


DRAINAGE  CODE:     1-COASTAL    2-DELAWARE    3-GBEAT  EGG  HARBOR    4-KACKENSACK    S-HUDSON    6-MAURICE    7-MULUCA    8-PASSAIC    9-RAHWAY    lO-RARITAN 

REFERENCE    NOTES 


lie*.     Monthly  degr«e  day  ti 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  oUienwls 
arc  the  sums  of  Ihc  negative  departures  o 
and  speeds  divided  by  (he  number  of  obaervatlona. 

QBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  obaervBtlon  llmea  In  local  sUndard  time.  During  the  aummer  monlha  oome  obaervers  t«ke  the  observatloiu  00  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Sno*  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  e«cep1  Weather  Bureau  and  FAA  atatlona.  For  theae  aUtlons  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.  m. ,  E.S.T.  DaU  In  the  "Extremea"  table,  "DbUy  PrcciplU- 
tion    Ubie,     Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  publUhed,  are  for  the  24  hours  ending  at  lime  of  obaervation. 


"Evaporation  and  Wind" 


SNOWF 


s  of  s 


wfal 


n  the    'Cllmatologici 


NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  n 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effectlvi 
STATION  NAMES:  Figures  and  letters  (oUowing  the  si 
SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfaU  a: 


le,   the  "SnowfaU  « 


tl  variability  in  the 
d  Snow  on  Ground" 


Max  and  MIn  In  "Evaporation  and  Wind"  table 

M  are  taken  from  different  points 
nJ. 

1  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow. 


rmalB  based  on  the  period  1931-1960. 

with  data  for  September  1956. 

tton  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  In  miles  and  direction 

1  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Jui 


n  the  post  office. 


1   will  b 


DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  buUelta. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual   issue    of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  t 
No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 


;  Station  tndei 


ttlon  Is  not  equipped  with  a 
distribution  unknown. 


-t  And  also  on  an  earlier  dale  or  dates. 

■*-*  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This 

*  Amount  included  in  following  measurement,  tli 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month, 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using 


I  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

I  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,  it  carried  for  this  station. 


>rding  gage,      (These  amounts  a 


lay  vary  slightly  from 


R      Amounts  from  r 

V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  m  Station  Index  means  after  rain. 


-I  Hourly  Precipitation  Data,  1 


Recording  Rain  Gage  Station,  Hourly  precipitation  valut 
"Cllmatological  Data"  bulletin  Ihey  are  from  a  separate 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  I 


i  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitai 
on-recording  gage,  except  where  Indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ 


G  "Soli  Temperature  '  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicate 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  c 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

I  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  so> 


that  the  thermometeri 


Static 


appearing  i 


!  Index,  but  1 


r  which  d 


t  listed  in  the  tables,  were  either  missing  o 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402, 


3  STORM  DATA,  all  o 


information  for 


USCOm-BSaA-ASHETILLB-  12/1/66-625 


/yj' 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


U    S.  DEPARTMENT  OK  COMMERCE 

lOHN  T    CONNOK.  S.ci.u.y 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


JAN  3  0  >367 


NEW  JERSEY 

NOVEMBER  1966 
Volume  71         No.  11 


(■ 

•I'.i'T 

•TV  nf  i 
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^ 
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I 
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.  1 
11 

II 

• 

1 

< 

Q  it 

J 

a 
I 

i 
J 

• 

i. 

s 

1 

D 
O 

a 

No.  of  Doyt 

1 

•5 
•  1 

li 

si 

o 

S 
o 

1 

Snow,  Sl,«l 

No.  of  Doyt 

Station 

Mox. 

M 

In. 

1 

ll 
11 

I 

s 

o 

S 

1 

t  t 

Si 

S  t 

5  j 

i 

«    *    « 
NORTHERN           01 

BELVIOERE 

5«.0 

30.0 

42.0 

-   .8 

67 

2 

16 

23. 

682 

0 

0 

19 

0 

3.40 

-       .46 

1.16 

29 

T 

0 

3 

1 

BOONTON  I  SE 

5*. 8 

32.4 

43.6 

1.1 

69 

2 

17 

23 

638 

0 

0 

18 

0 

4,02 

.00 

1.42 

29 

.0 

0 

3 

2 

CANOE  BROOK 

5b. 0 

33.7 

44.9 

1.9 

70 

25* 

18 

23. 

598 

0 

0 

18 

0 

3,51 

-   .59 

1.22 

29 

.0 

0 

2 

1 

CHAHLOTTEBURG 

5*.  I 

31.4 

42,8 

.8 

66 

25. 

15 

21 

660 

0 

0 

16 

0 

5,58 

1.09 

2.24 

29 

,0 

0 

3 

2 

ELIZABETH 

5B.S 

36.2 

47,4 

1.7 

75 

3 

22 

23 

521 

0 

0 

14 

0 

3,04 

-   .84 

.95 

3 

,0 

0 

1 

0 

ESSEX  FELLS  SERV  BL06 

54.9 

34. 9M 

44.  9M 

68 

IW 

23 

20 

596 

0 

0 

15 

0 

3,82 

1.47 

3 

.0 

0 

2 

2 

FLEMINGTON  1  NE 

55.8 

30.8 

43,3 

-  1,0 

68 

11. 

16 

23. 

641 

0 

0 

21 

0 

3,46 

-   .28 

1.40 

29 

T 

0 

3 

1 

HI6H  POINT  PARK 

50.8 

28.8 

39,8 

68 

11 

11 

20 

749 

0 

1 

20 

0 

4,50 

1.20 

29 

T 

30 

4 

2 

JERSEY  CITY 

55.1 

40.9 

48,0 

2,3 

70 

10 

27 

20 

502 

0 

0 

7 

0 

3,65 

.23 

1.17 

3 

.0 

0 

2 

1 

LAMBERTVILLE 

57.2 

35.3 

46,3 

1,9 

70 

I 

18 

23 

556 

0 

0 

13 

0 

2,76 

-   .93 

.64 

26 

.0 

0 

2 

0 

LAYTON  2 

53.9 

28.0 

41,0 

66 

3. 

12 

22 

714 

0 

0 

20 

0 

4,20 

1.46 

29 

T 

T 

30 

3 

2 

LITTLE  FALLS 

57.6 

36.9 

47,3 

2,7 

71 

25 

22 

23. 

525 

0 

0 

12 

0 

4,32 

.04 

1.79 

3 

.0 

0 

2 

2 

LONG  VALLEY 

53.9 

31.2 

42,6 

66 

10. 

15 

22 

667 

0 

0 

17 

0 

4,86 

,61 

1.92|  29 

.0 

0 

3 

2 

MORRIS  PLAINS  1  W 

54.3 

32.1 

43,2 

68 

2 

17 

21 

646 

0 

0 

19 

0 

4,14 

1.50 

29 

.0 

0 

3 

2 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

57,* 

40.3 

48.9 

3.0 

73 

10 

28 

23. 

480 

0 

0 

5 

0 

3,06 

-   ,31 

.89 

3 

.0 

0 

2 

0 

NEWTON 

53.4 

30.6 

42.0 

.8 

70 

3 

14 

22. 

681 

0 

0 

20 

0 

4,10 

,47 

1.85 

29 

T 

T 

30 

3 

1 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

58.1 

35.6 

46.9 

3.5 

68 

9 

IS 

22. 

535 

0 

0 

14 

0 

2.79 

-   ,88 

.79 

29 

.0 

0 

2 

0 

PLAINFIELD 

55.2 

36.6 

45.9 

1.1 

71 

10. 

20 

23. 

567 

0 

0 

11 

0 

3.20 

-   ,63 

1,33 

26 

.0 

0 

2 

I 

SOMERVILLE 

55.9 

35.6 

45.8 

1.9 

TO 

1 

18 

23. 

568 

0 

0 

14 

0 

3.19 

-   .47 

1.40 

28 

.0 

0 

8 

2 

1 

SUSSEX  1  SE 

54.2 

27.9 

41.1 

-   .9 

67 

11. 

13 

23. 

710 

0 

0 

20 

0 

4.29 

.48 

1.42 

29 

.0 

0 

7 

3 

2 

DIVISION 

44.4 

•  9 

3.80 

-   .08 

T 

*    «    • 
SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

58.7 

36.7 

47,7 

1.0 

73 

11 

23 

23 

513 

0 

0 

13 

0 

1.91 

-  1.75 

.76 

28 

T 

0 

6 

1 

0 

AUDUBON 

58.2 

38.1 

48,2 

72 

1 

24 

23 

497 

0 

0 

10 

0 

2.11 

.68 

28 

T 

0 

6 

2 

0 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

59.4 

35.6 

47,6 

73 

9 

19 

23 

519 

0 

0 

13 

0 

1.15 

-  2.88 

.44 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

BURLINGTON 

58.8 

36, 9M 

47, 9M 

1.3 

71 

10. 

22 

23 

509 

0 

0 

0 

1.97 

-  1.69 

.75 

28 

.0 

0 

6 

I 

0 

CHATSWORTH 

59.1 

34.  6M 

46.  9M 

71 

10. 

17 

23 

543 

0 

0 

0 

2.56 

.88 

3 

.0 

0 

6 

2 

0 

FREEHOLD 

57.2 

37.8 

47.5 

2.0 

72 

10 

22 

21 

516 

0 

0 

11 

0 

2.80 

-  1.16 

1.05 

3 

.0 

0 

6 

2 

I 

GLASSBORO 

56.8 

37.2 

47.0 

70 

2 

22 

23 

532 

0 

0 

13 

0 

2,45 

1.35 

29 

T 

0 

4 

1 

1 

HAMMONTON  2  NNE 

57.7 

37.5 

47.6 

.9 

72 

2 

23 

20 

514 

0 

0 

13 

0 

1,36 

-  2.38 

.51 

29 

.0 

0 

3 

I 

0 

HIGHTSTOWN  1  N 

56.0 

36,8 

46.4 

1.2 

70 

10 

21 

23. 

549 

0 

0 

13 

0 

2,65 

-   .74 

1,16 

28 

.0 

0 

6 

2 

I 

INDIAN  MILLS  2  W 

57.2 

34.0 

45.6 

.4 

70 

9. 

16 

23 

575 

0 

0 

15 

0 

1,72 

-  1.99 

,72 

28 

T 

0 

5 

I 

0 

MILLVILLE 

58. 2M 

35.6 

46. 9M 

71 

10 

24 

20 

533 

0 

0 

12 

0 

1,49 

,76 

28 

,0 

0 

4 

1 

0 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

57.3 

36,0 

46.7 

70 

11 

23 

23 

541 

0 

0 

13 

0 

2,19 

,93 

28 

T 

0 

7 

1 

0 

MOORESTOWN 

57.9 

35.8 

46.9 

1.9 

71 

1 

22 

23. 

537 

0 

0 

14 

0 

1,77 

-  1.84 

.59 

29 

,0 

0 

5 

1 

0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

58.0 

37.9 

48.0 

2.7 

70 

10. 

23 

23 

502 

0 

0 

10 

0 

2.80 

-   .84 

.95 

28 

,0 

0 

7 

2 

0 

NEW  MONMOUTH 

58.0 

38.3 

48.2 

73 

10 

'' 

23. 

498 

0 

0 

9 

0 

2.73 

.98 

3 

,0 

0 

7 

2 

0 

PEMBERTON  3  E 

58.6 

36.0 

47.3 

1,0 

71 

1 

18 

23. 

523 

0 

0 

15 

0 

2.31 

-  1,20 

.83 

28 

,0 

0 

6 

1 

0 

SEABROOK  FARMS 

56.5 

37.6 

47.1 

69 

2 

25 

23 

532 

0 

0 

11 

0 

2.32 

1.08 

29 

,0 

0 

6 

I 

1 

SHILOH 

57.0 

38.0 

47.5 

1.2 

68 

11. 

23 

23 

517 

0 

0 

12 

0 

1.84 

-  1,89 

.69 

28 

,0 

0 

6 

1 

0 

TOMS  RIVER 

58. 4M 

35. 6M 

47, OM 

72 

11 

19 

23 

528 

0 

0 

0 

1.69 

.90 

3 

,0 

0 

2 

2 

0 

TRENTON  WB  CITY          R 

56.1 

40.4 

48.3 

2.5 

70 

1 

27 

20 

494 

0 

0 

7 

0 

2.21 

-   .95 

1.01 

28 

T 

0 

6 

I 

I 

TUCKERTON 

57.6 

36.6 

47,1 

73 

11 

23 

23 

527 

0 

0 

13 

0 

2.20 

.85 

28 

T 

0 

5 

2 

0 

WOODSTOWN 

57.1 

37,3 

47,2 

69 

11. 

21 

23 

526 

0 

0 

12 

0 

2.65 

.88 

3 

T 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

47,3 

1.6 

2.13 

-  1,61 

T 

*    «    • 
COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 

56.4 

42,2 

49,3 

1.0 

71 

11 

30 

20 

463 

0 

0 

3 

0 

1.44 

-  2.35 

.51 

3 

5 

1 

0 

CAPE  MAY  3  W 

59. OM 

42, IM 

50, 6M 

70 

9 

28 

23 

423 

0 

0 

5 

0 

1.23 

26 

,0 

0 

2 

1 

1 

LONG  BRANCH  2  N 

56.3 

41,2 

48,8 

3.1 

71 

10 

29 

23. 

480 

0 

0 

5 

0 

2.18 

-  1.63 

.82 

3 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

49.6 

2.2 

1.81 

-  1.78 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
ELIZABETH 


LOWEST  TEMPERATURE 
HIGH  POINT  PARK 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MAHWAH 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
BELLEPLAIN  ST  FOREST 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
14    STATIONS 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
3    STATIONS 


75 

DATE 

03 

11 

DATE 

20 

6.44 

1.15 

2.90 

DATE 

03 

T 

T 

DATE 

30 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


„ 

Day  of  Month 

Station 

o 

1             1 

H 

1     I    2        3 

4    1    5    1 

6 

7    1    8 

9 

10  1 

u 

12 

13  1   14   1   15 

16      17 

18 

19  1  20      21 

22   I  23   I  24 

25  1 

26   1  27 

28  1  29 

30 

31 

•       •       « 

NORTHERN                             01 

BELVIDERE 

3.«0 

.81 

.13 

T 

.03 

.03 

.64 

T 

.12 

.10 

.05 

.33 

T         1.16 

T 

BERNAROSVILLE    2    E 

3.eA 

.83 

.01 

.28 

T 

.04 

.38 

.09 

.23 

.02 

.30 

1.66 

BLACKHELLS    MILLS 

2,91 

.49 

.16 

.29 

.10 

.12 

.45      .09 

.02    1.31 

BOONTON    I    SE 

A. 02 

.02    1.32 

.20 

T 

T 

.05 

.54 

T 

.06 

T 

.10 

7 

.31 

T         1.42 

BOUND   BROOK    2    M 

2.ei 

.55 

.25 

T 

.15 

T 

.03 

.10 

.32 

.01    1.40 

BRANCHUILLE 

4.20 

.97 

.18 

.02 

.06 

.03 

.72 

.0! 

.05 

.15 

.34 

1.63 

T 

CAN13TEAR    RESERVOIR 

6.10 

T         2.13 

.19 

T 

.06 

T 

.82 

.01 

T 

.12 

.OS 

.31 

T         2.15 

CANOE    BROOK 

3. 51 

.03       .99 

.33 

.04 

.32 

.oe 

.16 

T 

.34 

.02    1.22 

CEDAR    OROVE 

. 

•           .           « 

. 

- 

• 

> 

- 

- 

> 

... 

. 

. 

.           .           * 

... 

. 

. 

. 

. 

CHARLOTTEBURG 

s.sa 

.01    2.0! 

.16 

.01 

.02 

.60 

.01 

.06 

.01 

.05 

.03 

.29 

.01    2.24 

CLINTON 

3.41 

.83 

.20 

.09 

.44 

.0! 

.07 

.12 

T 

.32 

.01    1.35 

ELIZABETH 

3.0' 

.9! 

.30 

.05 

.15 

.01 

.24 

.37 

.40      .48 

.02 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDO 

3.82 

.02    1.47 

.33 

.04 

.04 

.U 

.42 

1.34 

FLEMINGTON    1    NE 

3.46 

T            .65 

T 

.23 

.03 

.04 

.53 

.10 

.07 

.38 

.03    1.40 

T 

OREENtlOOD   LAKE 

S.4; 

.04    1.67 

.17 

.22 

.02 

.05 

.05 

.62 

.10 

.04 

.19 

.11 

.28 

.08    1.86 

.01 

HIGH    POINT    PARK 

4.50 

I.IC 

.1! 

.04 

.16 

.11 

.60 

.04 

•  05 

.23 

.64 

1.20 

.18 

JERSEY    CITY 

3.6! 

.35    1.17 

.06 

.34 

.14 

.07 

.01 

.17 

.06 

.26 

.92      I 

LAMBERTVILLE 

2.78 

.09      .5! 

.26 

T 

.07 

.26 

.0- 

.33 

•  12 

.32 

.64      .10 

LAYTON    2 

4.20 

1.03 

.13 

.03 

.09 

.04 

.42 

•  0! 

.06 

.21 

.u 

.56 

T         1.46 

T 

LITTLE    FALLS 

4.32 

.03    1.79 

.01 

.30 

T 

.05 

.36 

•  OS 

.01 

•  13 

.36      T 

T         1.19 

LONG    VALLEY 

4.8( 

T         1.40 

•  24 

.02 

.04 

.61 

.OS 

•  15 

.04 

.33 

.02    1.92 

MAHMAH 

6.4* 

.02    2.14 

.03 

.2< 

.04 

.04 

.50 

.10 

.02 

.18 

.03 

.40 

.01    1.67 

1.02 

MANVILLE 

2.6! 

.50 

.10 

T 

.15 

T 

.05 

.10 

.10 

1.65 

MIDLAND    PARK 

4.ee 

.60    1.55 

.12 

.18 

.02 

.03 

.18 

.20 

.1! 

.01 

.06 

.08 

.24 

1.49 

MILTON 

5.44 

1.60 

.20 

.23 

.01 

.03 

.05 

.77 

.03 

.05 

.02 

.06 

•  01 

.30 

.01    2.07 

MORRIS    PLAINS    1    M 

4.14 

l.U 

T 

.24 

T 

7 

.05 

.56 

T 

.08 

T 

.12 

•  07 

.35 

.01    1.50 

T 

NEWARK    MB    AIRPORT                   R 

3.06 

T           .19      .89 

.13 

.17 

T 

T 

.08 

.13 

.09 

T 

.2( 

.07 

•  27 

.84      T 

NEW    MILFORD 

3.6( 

.48    1.12 

.10 

.22 

.02 

.04 

.10 

.0! 

.07 

.11 

.28 

1.01 

NEWTON 

4.1C 

.92 

.15 

.01 

.04 

.03 

.63 

.01 

.03 

.09 

•  01 

.27 

1.85 

T 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

4.7( 

T         1.43 

.19 

.04 

.03 

.60 

.0( 

.03 

.09 

•  03 

•  17 

2.01 

OLDWICK 

4.41 

.9C 

T 

.24 

.72 

.0( 

.02 

•  19 

T 

•  37 

T         1.89 

T 

PATERSON 

- 

.           .           * 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

.           >           . 

. 

- 

-           >           • 

... 

• 

. 

• 

PH1LLIP5BURG 

2.T( 

.10      .6! 

.17 

.10 

•  33 

.09 

•  38 

.21       .79 

PHILLIPSBURG    BRIDGE 

5.09 

2.9C 

.14 

.02 

.03 

.40 

•  23 

.02 

•  39 

1.00 

PLAINFIELO 

3.2( 

.01       .71 

.3( 

.05 

.16 

.01 

.17 

T 

.40 

1.11 

rahway 

3.K 

.17      .71 

.28 

«12 

T 

.16 

.01 

.0: 

.02 

•  15 

.09 

.29 

1.11 

RINGWOOD 

4.T« 

.09    1.51 

.1< 

.03 

.45 

.31 

.01 

•  It 

.30 

.19    1.44 

T 

50MERV1LLE 

3. IS 

T            .58 

.2< 

.12 

.22 

.Ij 

.37 

1.40       .13 

SPLIT    HOCK    POND 

5.11 

.05    1.62 

.17 

.06 

.04 

.68 

.12 

.19 

.01 

.34 

•  04    U85 

SUSSEX    1    SE 

4.2S 

1.1< 

.02 

.18 

.04 

.08 

.04 

.55 

.05 

.05 

.21 

.11 

.36      .01 

1^42 

.0^ 

WANAOUE    RAYMOND    DAM 

4.13 

T         1.3C 

.1< 

.01 

.02 

.48 

T 

.06 

T 

.10 

T 

.30 

T         1.72 

, 

WERTSVILLE 

2.7« 

T 

.26 

.01 

.34 

.0! 

.08      T 

.12 

7 

.41 

.12  i.ia 

• 

WEST    WHARTON 

4.91 

T         1.48 

.24 

.02 

.03 

.76 

T 

.09 

.01 

.06 

.07 

.25 

.02  i.as 

• 

WOODCLIFF    LAKE 

4.5S 

.55    1.51 

.12 

.24 

.15 

.20 

.!< 

.15 

.0* 

.2* 

1.2S 

• 

SOUTHERN                             02 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

1.91 

.15      .42 

T 

.0! 

.10 

.22 

.1! 

T 

.09 

.76      T 

T 

AUDUBON 

2.11 

.12 

T 

.60 

T 

.15 

.06 

.2< 

T 

T 

T 

.30 

.68 

T 

BASS   RIVER    ST    FOREST 

2.06 

.61 

.22 

.04 

.35 

.11      .71 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

1.1! 

.06      .IS 

T 

.04 

.12 

.2i 

.05 

.44      .01 

BURLINGTON 

1.91 

.40 

.22 

.05 

.14 

•'• 

T 

T 

.24 

.79      .02 

CANTON 

2.0( 

.09      .7< 

.15 

.04 

.06 

.11 

T 

.19 

.66 

CHATSWORTH 

2.5t 

.88 

.20 

.18 

.05 

.28 

.68      .2< 

FORTESCUE 

1.49 

.43 

.05 

.29 

.70 

FREEHOLD 

2.8( 

.12    1.05 

.20 

.03 

.09 

.20 
.08 

.02 

.23 

.80      .06 

GLA5SB0RO 

2.45 

.47 

.23 

.02 

T 

.08 

.22 

1.15 

T 

HAMMONTON    2    NNE 

1.36 

.02       .33 

.02 

.09 

.02 

.06 

.01 

.21 

.01      .51 

.0^                . 

MIGHTSTOWN    I    N 

2.65 

.08       .50 

.28 

.07 

.03 

.16 

.09 

.20 

1.16      .12 

• 

INDIAN    MILLS   2    W 

1.72 

T            .31 

.18 

.03 

.04 

.19 

T 

.24 

.72      t 

T 

• 

MAYS    LANDING    1    W 

1.61 

T            .3< 

.07 

.01 

.32 

.17 

T 

.11 

T           .59 

• 

MILLVILLE 

1.49 

.03      .36 

.01 

.07 

.02 

.13 

•  11 

.76 

• 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

2.19 

.12       .48 

.02 

.10 

.08 

.16 

.14 

T 

•  16 

.91 

T 

, 

MOORESTOWN 

1.77 

T            .33 

.20 

T 

.03 

.3! 

.30 

.59 

T 

• 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

2.80 

.02      .55 

.30 

.06 

.14 

.1 

.36 

.95      .33 

• 

NEW    MONMOUTH 

2.73 

.04      .91 

T 

.23 

T 

.04 

.11 

.20 
.21 

T           T 

.04 

.27      T 

.27      .51 

.021 

PEMBERTON    3    E 

2,31 

.07       .41 

.22 

.02 

.06 

.12 

.01 

.27 

,83      .09 

• 

PENNSAUKEN 

2.14 
2.64 

T            .54 

.19 

.03 

.12 

T 

.30 

T 

T 

.30 

.66 

T 

• 

PRINCETON    WATER    WORKS 

.25      .37 

.17 

.08 

.06 

T 

.01 

.06 

.10 

.18 

1.29 

• 

SEABROOK    FARMS 

2.32 

.01       .49 

.16 

.01 

.03 

.13 

.03 

.11 

.01 

.24 

.01    1.08 

.Oil 

SHILOH 

1.84 

.01       .43 

.1! 

T 

.01 

.10 

.08 

.13 

.01 

.20 

.69      .02 

.oi] 

TOMS    RIVER 

1.6« 

.01       .90 

.05 

.03 

.05 

•05      .60 

• 

TRENTON    WB    CITY                        R 

2.21 

T            .25      .27 

.16 

.08 

.06 

.03 

.1 

T 

.02 

.05 

.19 

1.01 

T 

• 

TUCKER TON 

2.20 

.04      .75 

.04 

.03 

.22 

.1! 

T 

T 

.12      T 

.85      T 

T 

• 

MOODSTOUN 

2.6! 

.01       .88 

.23 

.01 

.26 

.05 

.2C 

T 

.29 

.65      .07 

T 

■ 

COASTAL                               03 

ATLANTIC    CITY                             R 

1.44 

.09      .51 

.01 

.07 

.14 

.U 

.12 

.38 

• 

BELMAR    2    Sw 

2.6C 

T 

.30 

T 

1.10 

.50 

•           .70 

• 

CAPE    MAY    3    W 

. 

.03      .09 

> 

.11 

.02 

.03 

.01 

. 

-          . 

1.23      .08 

• 

LONG    BRANCH    2    N 

2.ie 

.02       .82 

.2C 

T 

T 

.11 

.IC 

T 

.02 

.24 

.59      .08 

T 

• 

SUPPLEMENTAL    DATA 


\ 


Wi 
(Speed   - 

Id 
m.p.h.) 

Relative    humidity   averages 
peiceat 

Number  of  days  with 

precipitation 

c 

i 

**  a 

*j 

<i) 

SUbon 

a 

a 

^1 

I 

°   .   • 

.   S£ 

3   O 

OS  a 

:5S 

:3  a 

« 

< 

£    * 

s 

EASTERN     STANpARD    TIME 
1    Am         7    Am         1    pm         7    pm 

i 

s 

s 

? 

A 

S 

A 

(- 

c  -  S 
III 

I8l 
III 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

25 

3.4 

12.1 

32  +  + 

22 

28 

79 

83 

55 

75 

4 

2 

5 

1 

3 

0 

12 

54 

5.7 

ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 

- 

- 

- 

37 

SSW 

28 

- 

- 

- 

0 

3 

4 

1 

3 

0 

8 

- 

- 

NEWARK    WB    AIRPORT 

24 

1.7 

8.9 

32  +  + 

n 

28 

75 

80 

58 

64 

5 

3 

6 

2 

>; 

0 

16 

- 

5.8 

TRENTON    WB    CITY 

- 

- 

- 

31 

s 

28 

- 

- 

- 

- 

4 

5 

5 

0 

1 

g 

15 

52 

5.9 

S»«  B«lereDc«  Nole«  FoLlowliig  Slation  Indwc 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  Jimti 

NOVexBCn   1966 


SUOoa 

Day 

Of  Monlh 

m 

1 

1 

t 

3 

4 

s 

e 

T 

s 

1 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

1« 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30   31 

•       6       • 
NORTHERN           01 

BELVIOERE 

MAX 
MIN 

«6 
20 

67 
39 

66 
55 

56 
26 

66 
25 

53 

25 

48 
25 

51 
26 

59 
45 

66 
49 

66 
50 

68 
42 

55 
33 

51 
22 

48 
23 

47 
21 

49 
23 

59 
37 

56 
39 

43 
19 

45 
16 

50 
17 

49 
16 

54 
17 

64 
27 

62 
39 

58 

29 

52 

29 

57 
34 

41 
31 

54.0 
30.0 

BOONTON  1  SE 

MAX 
MIN 

5» 
25 

69 
63 

65 

51 

57 
31 

63 
26 

53 

29 

69 
27 

69 
29 

59   67 
47   48 

66 
66 

61 
69 

55 

35 

49 
25 

48 
28 

48 
23 

49 
25 

60 
44 

59 
39 

44 
24 

43 
18 

50 
19 

50 
17 

57 
21 

67 

30 

63 

40 

98 
31 

52 

40 

57 
35 

42 
32 

94,8 
32.4 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

56 

>0 

70 
66 

65 
96 

58 

29 

65 
27 

55 

37 

69 
28 

51 
32 

61 

50 

68 
49 

69 
53 

62 

67 

56 
32 

90 
22 

50 
27 

50 
23 

52 

30 

62 

65 

60 
40 

46 
26 

44 
18 

49 
19 

50 
18 

58 

25 

70 
30 

64 
41 

58 

30 

52 
38 

66 
35 

63 
32 

96.0 
33.7 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

53 

2* 

62 
62 

65 

51 

57 
28 

63 
28 

52 

36 

68 
28 

51 
30 

58 

44 

66 

47 

64 
54 

60 
41 

54 
33 

48 
24 

50 
25 

66 
22 

49 
23 

63 
43 

58 

37 

42 

20 

42 

15 

48 
16 

51 
17 

61 
21 

66 
21 

62 
43 

56 
34 

54 
33 

56 
33 

40 
30 

54.1 
31.4 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

72 

2a 

66 
29 

75 
30 

66 
30 

57 
29 

52 
39 

52 
33 

63 

45 

68 
52 

72 
51 

67 
52 

58 

48 

56 
35 

50 
31 

53 

31 

54 
28 

63 
61 

60 
49 

59 
39 

45 
26 

52 
25 

52 
25 

57 
22 

70 
29 

65 

40 

60 
50 

54 
35 

54 
48 

56 
34 

52 
32 

58.5 

36.2 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

MAX 
MIN 

55 

SO 

68 
*5 

65 
55 

55 

32 

66 
27 

56 
36 

u 

48 
35 

59 
48 

68 
53 

68 

50 

66 
50 

56 

90 
30 

49 
31 

48 
27 

48 
28 

60 
25 

58 
39 

44 
23 

42 
27 

48 
24 

46 
24 

56 
24 

67 
24 

63 
63 

58 
34 

54 
49 

56 
36 

43 
32 

54.9 
34.9 

FLEMIN6T0N  1  NE 

MAX 
MIN 

55 

19 

68 
61 

67 
57 

58 
29 

63 
26 

55 

26 

50 
26 

93 

32 

60 
65 

67 
68 

68 
51 

63 

44 

56 

29 

49 
23 

51 
26 

67 
22 

61 
31 

63 

40 

60 
40 

44 
17 

45 
16 

51 
17 

51 
16 

56 
22 

67 
29 

65 
41 

58 
27 

51 
29 

66 
29 

44 
31 

55.8 
30.8 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

♦9 
53 

61 

62 

62 
♦5 

55 

19 

65 
22 

55 
36 

66 
28 

65 
30 

55 
38 

58 

65 

68 

62 

54 
38 

51 
2* 

61 
19 

64 
23 

62 
20 

46 
26 

69 

40 

54 
27 

38 
U 

32 

14 

42 

24 

41 
22 

52 
26 

62 
32 

64 
28 

52 

30 

65 
33 

60 
26 

45 
24 

60.8 
28.8 

JERSET  CITY 

MAX 
MIN 

64 
♦  9 

66 
60 

62 
39 

66 
33 

53 
35 

49 
60 

V. 

60 
69 

65 
52 

70 
65 

63 
53 

56 

47 

56 
39 

50 
31 

49 
38 

50 
32 

60 
48 

69 

57 

58 
32 

42 
27 

48 
28 

49 

30 

65 
28 

62 
34 

61 
46 

57 
63 

54 
43 

53 

46 

52 
38 

43 
35 

65.1 
40.9 

LAHBERTVILLE 

MAX 
MIN 

70 
38 

65 
SO 

67 
62 

65 

30 

56 
26 

51 
61 

54 
29 

60 
65 

68 
52 

67 
51 

67 
51 

55 

66 

52 

30 

91 
23 

48 
28 

53 

26 

64 
37 

61 
67 

60 
37 

46 

20 

51 
19 

62 
19 

57 
18 

67 
26 

66 
42 

60 
46 

50 
31 

99 

46 

50 
33 

43 
33 

57.2 
35.3 

LAYTON  2 

MAX 
MIN 

S5 

20 

66 
36 

66 
51 

59 
26 

66 
20 

51 
21 

48 
28 

53 

29 

58 

60 

62 

64 

65 
69 

59 
61 

55 

28 

49 
18 

50 
18 

66 
21 

48 
22 

61 
38 

56 
37 

42 
15 

43 
13 

49 
12 

60 
13 

65 

15 

63 
28 

64 
34 

57 
29 

50 
30 

54 
35 

40 
31 

53.9 
28.0 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

98 

37 

70 
67 

67 
53 

60 
31 

66 
30 

57 

60 

51 
31 

51 

42 

62 

49 

70 
51 

70 
94 

65 
49 

57 
37 

91 
28 

52 

32 

51 
27 

53 

31 

62 
66 

61 

41 

47 
26 

46 
22 

52 
23 

52 
22 

61 
29 

71 
36 

66 
49 

60 
35 

55 

43 

58 
35 

66 
33 

97.6 
36.9 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

5* 

20 

66 

66 

65 
55 

57 
27 

68 
22 

52 

37 

49 
26 

50 
27 

58 

44 

66 

47 

66 

50 

60 
42 

56 
33 

48 
22 

47 
22 

46 
22 

50 
23 

62 

41 

56 
38 

44 
22 

42 

U 

49 
16 

49 
16 

57 
21 

57 
21 

61 
49 

58 
29 

51 
42 

55 

34 

62 

30 

93.9 
31.2 

MORRIS  PLAINS  1  W 

MAX 
MIN 

55 

23 

68 
61 

65 
52 

56 
29 

63 
27 

53 

29 

67 
28 

50 
29 

59 
45 

67 
47 

65 

46 

61 
45 

55 
31 

48 
25 

48 
27 

47 
23 

49 
23 

61 
42 

58 
39 

42 
31 

44 
17 

48 
18 

50 
16 

56 

19 

66 
31 

61 
42 

57 
31 

51 

37 

56 
35 

41 

30 

94.3 
32,1 

NEMARK  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 

66 

66 
58 

66 
38 

65 
32 

56 
33 

52 

60 

50 
38 

63 
69 

68 

54 

73 
57 

66 
54 

58 
45 

52 
37 

49 
33 

51 
36 

54 
33 

64 
44 

62 

50 

67 
34 

44 
28 

60 
30 

50 
31 

57 
26 

66 
34 

67 
43 

60 
44 

56 

40 

58 

50 

60 
36 

44 
34 

57.4 
40.3 

NEKTON 

MAX 
MIN 

56 
26 

66 

61 

70 
55 

57 
28 

66 
27 

50 
32 

66 
28 

53 

30 

59 

47 

65 

46 

65 
52 

59 
41 

11 

68 
23 

47 
26 

46 

21 

91 

23 

60 

41 

57 

38 

39 
19 

39 

14 

45 

14 

48 
15 

63 
22 

63 
25 

63 
37 

55 
23 

50 
27 

55 
35 

41 
32 

93.4 

30.6 

PATERSON 

MAX 
MIN 

PHILLIPSBURQ 

MAX 
MIN 

67 
37 

65 

68 

67 
65 

57 
30 

55 

26 

53 

60 

53 
26 

59 
45 

68 
51 

66 
91 

64 
54 

60 

44 

55 

34 

50 
25 

61 
30 

51 
24 

63 
39 

62 
45 

62 
39 

60 
23 

49 
18 

50 
18 

57 
19 

67 
27 

66 
63 

64 
49 

57 
30 

66 
46 

57 
32 

43 
32 

56.1 
35.6 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

71 

37 

65 
56 

57 
65 

65 
29 

55 

26 

50 
39 

52 

30 

62 

42 

67 
51 

71 
51 

65 
51 

56 

49 

51 
33 

49 
28 

49 
30 

52 

27 

61 
39 

60 
48 

68 
42 

42 
26 

48 
20 

48 
23 

54 
20 

67 
27 

64 

38 

59 

50 

60 
33 

55 

44 

44 
34 

41 
33 

56.2 
36.6 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

70 
37 

66 
56 

66 
36 

66 
29 

56 
23 

59 

69 

52 

29 

60 
45 

66 
51 

69 
53 

64 

50 

55 

48 

50 

48 
26 

48 
29 

61 
23 

62 
39 

59 
48 

58 
36 

43 
22 

49 
18 

49 
20 

65 
18 

65 
25 

63 
40 

69 

45 

49 
32 

57 
44 

49 
33 

41 
32 

65.9 
35,6 

SUSSEX  1  SE 

*       •       6 

MAX 
MIN 

66 
19 

67 
36 

67 
52 

57 
25 

43 
21 

61 
26 

48 
26 

51 
28 

58 
42 

62 
42 

67 
50 

69 
40 

66 

29 

48 
20 

47 
21 

47 

20 

49 
19 

59 
38 

58 
36 

43 

16 

39 
13 

43 
13 

50 
13 

54 
16 

64 
25 

63 
38 

57 
25 

50 
29 

56 

33 

41 
30 

54.2 
27.9 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 
MIN 

71 

♦  I 

72 
53 

68 
36 

65 
29 

57 
26 

54 
35 

56 
33 

67 
45 

72 
55 

67 
60 

73 
53 

67 
43 

54 
34 

53 

30 

60 
32 

55 
28 

64 

45 

63 
47 

58 
28 

44 
24 

49 
25 

51 
25 

57 
23 

68 
29 

71 
43 

61 
43 

56 
37 

60 
39 

47 
32 

40 
28 

58.7 
36,7 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

72 
60 

68 
57 

68 

38 

67 
32 

58 

28 

53 
60 

58 
32 

62 

43 

67 
52 

68 
60 

70 
53 

56 

45 

53 

34 

53 

31 

50 
34 

56 
29 

64 
43 

61 
49 

64 
33 

45 
28 

61 
26 

53 

26 

57 
24 

67 
32 

66 
43 

61 
42 

65 

35 

61 
46 

47 
33 

42 

34 

58,2 
38,1 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

72 
38 

66 

69 

67 

67 

68 
26 

58 

22 

54 
41 

56 
27 

63 
34 

73 
50 

69 

67 

72 
55 

59 

46 

57 
29 

54 
26 

50 
26 

55 
23 

64 
43 

63 
42 

60 
43 

47 
25 

50 
24 

53 

23 

57 
19 

66 
23 

68 
36 

64 

46 

69 

30 

61 

49 

51 
33 

44 
33 

59.4 
35,6 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

71 
♦3 

70 
63 

68 
62 

65 
33 

57 
31 

52 
45 

55 

64 

68 

71 

69 

54 

60 
45 

60 
37 

60 
31 

48 
36 

54 
30 

64 
43 

62 
43 

60 
39 

43 
26 

49 
28 

58 
29 

56 
22 

66 
32 

67 
37 

63 
43 

54 

33 

62 

40 

51 

46 

68.6 
36.9 

CHATSMORTH 

MAX 
MIN 

70 
36 

66 
56 

66 

66 

67 
29 

57 
21 

51 
39 

56 
29 

64 
41 

71 
51 

71 
62 

69 
55 

68 

60 

65 
32 

62 

26 

50 
26 

56 

24 

66 
39 

66 

41 

62 
39 

52 
21 

60 
23 

52 

21 

56 

17 

67 
21 

69 
34 

64 

67 
31 

60 
45 

53 

29 

41 

20 

59.1 
34.6 

FREEHOLB 

MAX 
MIN 

70 
63 

66 
56 

66 
62 

65 
28 

55 

29 

50 
39 

93 

35 

63 
62 

68 
51 

72 
95 

66 

56 

56 

50 

52 
35 

50 
27 

68 
31 

57 
26 

68 
43 

62 

49 

68 
38 

44 
25 

49 
22 

50 
23 

57 
26 

67 
34 

66 

40 

59 
50 

51 
35 

58 
46 

48 
31 

43 
31 

67,2 
37,8 

GLASSBORO 

MAX 
MIN 

58 
61 

70 
53 

67 
51 

52 

30 

65 
30 

56 
31 

52 

31 

55 
38 

62 
47 

68 
54 

67 
66 

68 
51 

55 

36 

55 
30 

52 

31 

48 
28 

53 
35 

63 

66 

63 
45 

46 
26 

43 
24 

48 
24 

50 
22 

52 

30 

67 
40 

67 

47 

59 
36 

57 
38 

61 
33 

46 
32 

56.8 
37.2 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

61 
36 

72 
53 

67 
56 

55 
30 

68 
31 

59 
39 

53 

32 

56 
36 

70 
47 

69 
56 

70 
50 

67 
35 

47 
40 

50 
28 

56 

32 

49 
28 

56 

34 

65 
65 

64 
45 

67 
23 

45 
27 

90 
27 

63 

24 

60 
30 

67 
43 

69 
46 

52 

44 

57 

47 

62 
32 

47 
32 

57.7 
37.5 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

69 
37 

65 
55 

66 
63 

63 
29 

56 
27 

69 
39 

52 
33 

63 

63 

66 

51 

70 

56 

66 

56 

55 
48 

92 
33 

48 
28 

67 
32 

53 

26 

62 

60 

60 
68 

69 

40 

41 
24 

47 
21 

47 
22 

54 
21 

65 

30 

66 
38 

60 
49 

53 

32 

56 
42 

50 
31 

40 
32 

56.0 
36.8 

INDIAN  MILLS  2  M 

MAX 
MIN 

70 
37 

66 
56 

66 
♦  1 

66 
29 

56 
22 

50 
39 

55 

27 

62 
60 

70 
49 

68 
56 

68 
53 

56 

47 

50 
28 

51 
26 

48 
25 

55 

21 

65 
36 

63 
44 

59 
37 

43 
19 

49 

19 

51 
18 

66 
16 

64 
22 

68 
38 

58 

44 

66 
26 

61 
46 

50 
29 

40 
31 

67.2 

34,0 

NILLVILLE 

MAX 
MIN 

58 
36 

70 
61 

68 

69 

56 
32 

66 
32 

57 
30 

51 
31 

56 
38 

62 
60 

71 
54 

69 
55 

68 
49 

68 
34 

51 

30 

30 

49 
29 

96 
33 

65 
39 

64 
45 

56 
24 

45 
28 

50 
26 

61 
25 

55 

27 

64 

33 

69 
42 

59 
33 

59 
36 

63 
33 

46 
33 

58.2 
36.6 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 

66 

68 
56 

65 
37 

66 
28 

55 

26 

51 
36 

55 

31 

60 
38 

69 
52 

67 
69 

70 
51 

56 
43 

50 
33 

52 

30 

49 
30 

55 
26 

63 
46 

64 
41 

56 

31 

46 
26 

49 
26 

61 
26 

66 
23 

65 
26 

67 

40 

58 
41 

59 
34 

63 

40 

46 
34 

39 
31 

67.3 

36.0 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

71 
39 

68 
39 

65 
53 

53 

32 

56 
28 

57 
62 

55 

29 

61 

60 

67 
62 

68 
55 

67 
50 

56 

39 

60 
36 

51 
29 

48 
32 

56 
25 

66 

40 

60 
49 

56 

29 

42 
23 

60 
22 

51 
24 

55 
22 

65 
32 

66 

43 

59 
37 

65 
31 

63 
45 

47 
32 

46 
35 

57.9 
35.8 

NEM  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

70 
62 

67 
51 

67 

66 

65 
30 

59 
29 

52 

39 

69 
33 

62 
43 

67 
52 

70 
63 

67 
53 

60 
50 

55 

38 

49 
29 

48 
33 

52 

29 

61 
62 

61 
48 

60 
39 

43 
25 

48 
24 

49 
24 

56 
23 

67 

30 

65 
42 

61 
61 

57 

35 

66 

41 

54 
33 

43 
32 

58.0 
37.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    87    - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  JERSEY 
NOVEMBER 

1966 

Station 

Dij  Of  Month 

1 

1    2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS   16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

MIN 

71 
*0 

66 
55 

65 

47 

48 
30 

56 
35 

51 

40 

64 
42 

70 
52 

73 
55 

67 
56 

60 
48 

54 
39 

48 
33 

48 
33 

55 

27 

65 
41 

64 
47 

62 

40 

44 
29 

47 
23 

48 
23 

57 
23 

66 
27 

68 
39 

60 
90 

54 
34 

57 
43 

97 
32 

45 
30 

98.0 
38.3 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

71 
♦  I 

63 
56 

60 
55 

55 

29 

61 
24 

58 

40 

64 
43 

69 
SO 

70 
56 

70 
54 

57 
49 

51 
30 

51 
27 

51 

24 

55 

24 

66 
♦2 

63 

48 

57 
42 

45 
21 

90 
18 

97 
It 

57 
18 

66 
24 

69 
36 

62 

47 

55 

29 

59 
49 

48 

30 

42 
32 

98.6 
36.0 

SEABROOK  FARMS 

MAX 
MIN 

57 
40 

69 
52 

68 

50 

53 
31 

44 
28 

55 

41 

54 
39 

61 

50 

68 
55 

68 
54 

67 
50 

55 
35 

49 

30 

51 
31 

48 
28 

S3 

34 

63 
43 

62 

45 

47 
26 

43 
27 

49 
26 

49 
29 

55 

29 

63 
36 

67 
46 

60 
35 

98 

42 

63 
39 

45 
33 

96.9 

37.6 

SHILOH 

MAX 
MIN 

67 
*5 

66 
52 

67 
43 

45 
30 

55 

30 

50 

40 

60 
43 

68 
49 

68 
55 

68 
54 

66 

49 

53 
35 

52 

29 

48 
32 

52 
29 

62 
42 

62 
41 

57 
41 

43 
24 

49 
28 

SO 
27 

55 
23 

60 
31 

69 

40 

98 

48 

63 
36 

99 
48 

90 
33 

40 
32 

97.0 
38.0 

TOMS  RIVER 

MAX 

MIN 

70 
34 

61 
56 

60 
53 

56 

27 

45 
24 

50 
40 

58 
41 

63 
47 

67 
48 

72 
50 

56 
48 

55 

33 

49 
28 

50 
28 

55 

20 

63 

41 

62 

46 

65 

22 

49 
22 

48 
19 

57 
24 

66 
34 

67 
42 

68 
31 

67 
41 

98 

31 

48 
31 

98.4 

35.6 

TRENTON  MB  CITY 

MAX 
MIN 

70 
*S 

66 
57 

68 
36 

43 
32 

55 
35 

49 
41 

61 

46 

67 
S3 

69 
59 

65 
54 

54 
42 

50 
36 

51 
32 

48 
38 

53 

34 

62 

46 

61 
52 

57 
32 

42 
27 

49 
30 

49 
32 

56 
30 

65 
37 

66 
51 

99 
45 

49 
40 

99 

41 

45 
36 

41 
35 

56.1 
40.4 

■TUCKERTON 

MAX 
MIN 

67 
36 

62 
51 

63 
40 

46 
27 

56 
25 

53 
40 

57 
31 

66 

43 

69 
52 

65 
55 

73 
50 

57 
46 

57 
33 

51 
29 

50 
28 

54 
28 

64 
46 

61 
42 

59 
37 

43 
24 

49 
29 

90 
27 

59 
23 

68 
28 

65 
42 

60 
45 

51 
34 

9* 

4* 

91 

30 

43 
12 

97.6 
36.6 

WOODSTOMN 

*      •      • 

MAX 
MIN 

69 

66 
55 

69 

44 

45 
31 

57 
26 

51 
42 

55 

29 

61 

4« 

68 
51 

69 
58 

69 
53 

58 

34 

50 
40 

49 
30 

48 
29 

54 
26 

63 

41 

62 
42 

59 
45 

45 
22 

48 

24 

90 
22 

54 

21 

55 

28 

66 
49 

60 

48 

56 
31 

62 
48 

92 
34 

42 
33 

97.1 
37.3 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

65 
53 

65 
51 

64 
40 

45 
32 

56 
38 

56 

42 

54 
38 

58 

50 

63 
57 

64 
59 

71 
56 

57 

4; 

53 

40 

54 
36 

50 
36 

54 
33 

58 
53 

99 
54 

59 
34 

42 
30 

49 
36 

49 
34 

5« 
32 

69 
39 

61 

♦T 

59 
44 

94 
41 

98 

41 

48 
38 

41 
39 

96.4 

42.2 

CAPE  MAY  3    W 

MAX 
MIN 

67 
53 

65 

52 

65 
4t 

53 

36 

57 
44 

55 

47 

56 
35 

60 
49 

70 
54 

67 

57 

64 

57 

63 

50 

54 

42 

52 
32 

92 

31 

56 
33 

69 

49 

64 
52 

59 

44 

64 
29 

59 
29 

96 
39 

93 
28 

97 
37 

62 

♦0 

92 

39 

47 
36 

99.0 
♦2.1 

LONG  BRANCH  2  N 

MAX 
MIN 

65 

62 
56 

63 
45 

46 
33 

55 

34 

52 

42 

50 
42 

60 
46 

70 

53' 

71 
56 

64 
54 

57 
51 

54 
42 

48 
37 

49 
36 

51 
33 

62 
45 

63 

49 

61 
42 

43 

32 

50 
31 

48 
29 

57 
29 

64 
31 

60 
41 

97 
48 

52 

41 

97 
47 

92 
16 

46 
33 

96.3 

41.2 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


D*T  oimoDtli 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•   #   • 

NORTHERN            01 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  QNO 

T 

FLEMINQTON  t  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt> 

T 

NEKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 
T 

*    «    « 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 
WTR  EOUIV 

T 

T 

INOIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

See  Reference  Notes  FoUowliig  Station  Index 
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D 

AI 

LY 

s 

OI 

L  ' 

rE 

MI 

^EI 

^A 

TL 

fR] 

ilS 

NEW  JERSey 
UOVEMBER  1966 

SUUon 
and  Dopth 

Day  ol  month 

1  i 

1 

a 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

i 

RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  »  1 

I  INCH 

MAX 

HIN 

S6 

59 
55 

60 
50 

50 
48 

51 
44 

51 
48 

52 

46 

54 
49 

56 
52 

59 
54 

60 
55 

56 
53 

53 
48 

51 
39 

50 

45 

48 
43 

52 

47 

53 

50 

50 
45 

45 
41 

45 

40 

45 
39 

45 
39 

48 
40 

SO 
42 

52 

48 

49 

45 

SO 
49 

49 
46 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

S5 

48 

58 
55 

59 
52 

52 

49 

51 
46 

51 
48 

51 
47 

53 

50 

55 
52 

58 
54 

59 
52 

57 
53 

54 
48 

SO 
46 

49 
46 

49 
44 

51 
47 

52 

50 

SO 
47 

47 
42 

45 
40 

45 
40 

45 
40 

47 

41 

49 
45 

52 

48 

49 
46 

SO 
49 

49 
47 

47 
44 

51.3 
47.2 

♦  INCHES 

MAX 
MIN 

54 
SO 

57 
54 

58 
54 

54 
50 

51 
48 

51 

SO 

51 
48 

53 
50 

55 

63 

57 
54 

58 
55 

56 
54 

55 

50 

50 
48 

49 
48 

48 
46 

51 
48 

52 

50 

50 
48 

48 
45 

45 
41 

45 
42 

45 
42 

46 
42 

48 
46 

SI 
48 

49 
47 

49 
48 

50 
48 

48 
46 

51.1 
48.5 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

54 
52 

56 
54 

57 
55 

55 
51 

52 

SO 

52 
51 

51 
50 

53 
51 

54 
53 

56 

54 

57 
54 

57 
55 

55 

52 

52 

48 

50 
49 

49 
48 

51 
49 

52 

51 

51 

SO 

SO 
42 

47 
45 

46 
45 

45 
45 

46 

44 

48 
46 

SO 
48 

49 

48 

49 

48 

51 
49 

49 
47 

51.5 
49.5 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

54 
S3 

56 

54 

57 
56 

57 
55 

55 
53 

54 
53 

53 
53 

54 
53 

54 
54 

55 

46 

56 
53 

56 
56 

56 

54 

54 
50 

53 

52 

52 

52 

52 

51 

52 
52 

53 
52 

52 

49 

SO 
49 

SO 
49 

49 

48 

48 
47 

49 
48 

SO 
50 

50 
50 

51 

50 

51 

50 

51 
SO 

50.7 
51.4 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

57 
56 

56 
56 

57 
56 

57 
57 

57 
56 

56 
56 

56 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

56 
53 

56 

56 

56 
56 

56 
52 

56 
55 

55 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
52 

53 

52 

53 
52 

53 
52 

52 
51 

51 
51 

51 
51 

52 

51 

52 

51 

52 

51 

52 

51 

54.5 
53.7 

PLOT  »2 

I  INCH 

MAX 
MIN 

66 
42 

56 

53 

62 

39 

51 
36 

55 
35 

51 

40 

57 
38 

60 
46 

65 
51 

65 

54 

69 

53 

58 
43 

57 
36 

54 
29 

53 
35 

52 

34 

59 
42 

57 
49 

50 
35 

48 
31 

49 
31 

47 
32 

49 
33 

55 
34 

57 
43 

60 
44 

50 
39 

52 

47 

47 
39 

44 
35 

55.2 
40.0 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

64 
43 

62 

56 

62 

41 

SO 
38 

53 
36 

52 

41 

56 
39 

58 
47 

63 

51 

64 
53 

66 
54 

57 
45 

55 

38 

53 
37 

52 
37 

51 
36 

56 
43 

56 
49 

49 
37 

47 
32 

47 
33 

46 
33 

47 

34 

51 
35 

55 

44 

56 

48 

50 
40 

51 
47 

47 
41 

43 
35 

54.0 
41.4 

«  INCHES 

MAX 
MIN 

61 
45 

60 
56 

61 
45 

48 
40 

51 
39 

50 
44 

54 
41 

57 
47 

60 
51 

62 

54 

64 
55 

56 
48 

54 
41 

51 
38 

50 
39 

49 
38 

54 
44 

54 
49 

50 
39 

46 
33 

45 
35 

45 
35 

45 
36 

50 
36 

64 
43 

56 
49 

49 

42 

50 

48 

48 
43 

43 
38 

52.5 
43.0 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

55 
48 

58 
55 

59 
51 

50 
47 

SO 
43 

50 
47 

49 

45 

53 

49 

56 
52 

59 

54 

60 
57 

57 

53 

53 
48 

49 

45 

48 
44 

48 
42 

51 
46 

52 

50 

50 

45 

45 

40 

44 
40 

44 
40 

43 

41 

47 

40 

49 
45 

55 

49 

49 

46 

49 
47 

50 
46 

46 

42 

50.9 
46.6 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

KENTUCKY  BLUEGRASS 


PLOT  »1  -  SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE i   LOAM.   GROUND  COVER, 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUND  I   FLAT.   SOIL  TYPE i 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER, 


INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

■3^6, 

Statian 

fi"i: 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft   tt   « 
NORTHERN 

01 

CANOE  BROOK 

EVAP 

.05 

.05 

.02 

• 

» 

.25 

.04 

.03 

.06 

.05 

.00 

.05 

.01 

_ 

. 

. 

, 

. 

_ 

_ 

, 

. 

_ 

, 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

. 

WIND 

26 

3C 

81 

5* 

35 

26 

19 

17 

36 

2C 

60 

8 

n 

23 

13 

18 

« 

_ 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

- 

. 

- 

- 

« 

- 

- 

MAX 

52 

63 

61 

61 

49 

62 

*e 

56 

57 

62 

62 

64 

53 

53 

48 

_ 

« 

_ 

_ 

. 

. 

_ 

. 

_ 

. 

« 

_ 

. 

. 

_ 

MIN 

36 

43 

SB 

38 

36 

36 

38 

38 

46 

52 

42 

52 

39 

36 

35 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

•    •    « 
SOUTHERN 

02 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 

.07 

.02 

.01 

.06 

.08 

.04 

.02 

.06 

.05 

.04 

.04 

.02 

.06 

.05 

.03 

.03 

.05 

.03 

.05 

.08 

.03 

.05 

.05 

.06 

.09 

_ 

.07 

_ 

.06 

.01 

1.40B 

WINI^ 

2^ 

31 

79 

49 

15 

H 

8 

34 

19 

50 

42 

10 

7 

8 

13 

14 

15 

15 

29 

11 

10 

7 

8 

8 

8 

9 

« 

107 

35 

20 

721 

See  reference  notes  toUovrlng  Statioc  Index. 
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STATION  INDEX 


^ 

e 

§ 

OBSERVATION 

d 

z 

u 

u 

TIME  AND 

2 

o 

S 

§ 

H 

TABLES 

STATION 

Q 

p 

COUNTY 

p 

U 

< 

OBSERVER 

if 

1 

1 

2 

2 

1 

i 

i 

i 

ALLENDALE 

0100 

01 

BERGEN 

*l  02 

74  08 

270 

c 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

02 

ATLANTIC 

39  27 

74  35 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.S*  WEATHER  BUREAU 

'ATLANTIC  CITY 

0325 

03 

ATLANTIC 

39  23 

11 

MIO 

STATE  MARINA 

CAMDEN 

IIP 

IIP 

IRVIN  J.  NTGREN 

BASS  OIVEB  ST  FOREST 

BURLINGTON 

39  37 

74  26 

30 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

0690 

02 

CAPE  MAY 

39  15 

74  52 

30 

9P 

9P 

BELLEPLAIN  STATE  FOREST 

BEL'^AP  Z    SW 

MONMOUTH 

7A 

WALTER  J  SCHANCK 

BELVIDERE 

WARREN 

CLEMENT  HAUPT 

BERNARDSVILLE  Z    E 

0797 

01 

SOMERSET 

*0  *3 

7*  32 

240 

7A 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

BLACttWELLS  MILLS 

08*7 

01 

SOMERSET 

10 

*0  29 

74  35 

27 

7A 

HENRY  M,  MILLER 

800NT0N  J  SE 

0907 

CI 

MORRIS 

40  9* 

74  24 

280 

BA 

JERSEY  CITY  WATER  WORK! 

BOUND  efiOOK  2  W 

0927 

SOMERSET 

50 

B^ 

AMERICAN  CYANAMIO  CO. 

6RANCHVILLE 

0978 

SUSSEX 

*1  09 

580 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211 

02 

BURLINGTON 

*0  05 

74  52 

12 

6P 

6C 

PUBLIC  SVC.  E.  ♦  r,.    CO. 

CANISTEAR  RESERVOIR 

1327 

*I  07 

1040 

01 

ESSEX 

74  21 

180 

8A 

9A 

COMMONWEALTH  WATfR  CO. 

CANTON 

13*>I 

02 

SALEM 

39  28 

75  25 

20 

9A 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

CAPE  MAY  1    M 

1351 

38  57 

74  5fl 

10 

5P 

C 

N.WEST  MAGNESITE  CO. 

CEDAR  GROVE 

1*72 

*0  52 

J.  A.  PLUNKETT 

CENTERTON 

1512 

02 

SALEM 

39  3, 

75  10 

80 

c 

C  W  THORNTMWAITE  ASSOC 

CHABLOTTEBURG 

1582 

01 

PASSAIC 

*1  02 

74  26 

760 

7A, 

7A 

H 

NEWARK  WATER  DEPT. 

CHATSWORTh 

1598 

02 

BURLINGTON 

39  *9 

74  32 

100 

9PI 

EARL  M.  KFRCHNER 

CLINTON 

10 

*0  36 

200 

ANDREW  F  OflOPPF 

5P 

5P 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

2768 

01 

ESSEX 

*0  50 

74  17 

340 

8A 

eA 

c 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLEHINGTON  1  NE 

HUNTERDON 

*0  31 

TA 

DONALD  YOUNG 

FORTESCUE 

3102 

02 

CUMBERLAND 

39  14 

75  10 

: 

TA 

JOHN  LOPER 

FREEHOLD 

02 

MONMOUTH 

10 

6P 

:  H 

FRANK  J.  VOREAU 

GLASSBORO 

3291 

02 

GLOUCESTER 

39  *2 

n: 

BA 

BA 

GLASSBORO  STATE  COLLEGE 

GREENWOOD  LAHE 

3516 

01 

41  08 

7*  20 

7A 

GEORGE  T.  WIGGINS 

HAMMONTON  2     NNF 

3662 

02 

ATLANTIC 

39  39 

7*  49 

85 

8A 

H.  HUBBARD  PARKHUBST 

HIGH  POINT  PARK 

3935 

01 

SUSSEX 

41  IB 

7*  *0 

1570 

8A 

N.  J.  DfPT.OF  CONS. 

HIGHTSTOWN  1  N 

3991 

02 

MERCER 

10 

*0  17 

7*  31 

100 

6P 

6P 

C  M 

JAMES  R.  PICKERING 

INDIAN  NILLS  ?  W 

02 

BURLINGTON 

EDWARD  ENTWISTLE 

JERSEY  CITY 

HUDSON 

135 

MIO 

MID 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT, 

LAMSERTVILLE 

'.635 

01 

HUNTERDON 

*0  22 

7*  57 

60 

6P 

M 

E.  E.  CASF 

LAYTON  Z 

01 

SUSSEX 

*1  15 

7A 

CHARLES  KOONS 

LITTLE  FALLS 

40  53 

74  14 

PASSAIC  VLY.  WTR,  COMM, 

LONG  BRANCH  ?  N 

49B7 

01 

MONMOUTH 

40  20 

74  00 

10 

6P 

6P 

H 

WILBUR  P.  LAFAYE 

LONG  VALLEY 

5003 

01 

MORR 1 S 

10 

40  47 

7*  47 

550 

7A 

M 

MRS.  ALICE  A,  H0L2 

LUMBERTON 

5059 

02 

BURLINGTON 

39  5B 

74  48 

25 

JAMES  LAWTON 

510* 

BERGEN 

41  06 

74  10 

293 

7A 

ROBERT  6.  GLASGOW 

MANVtLLE 

5197 

01 

SOMERSET 

1( 

40  33 

74  34 

90 

0A 

JOHN  L.  RADCLIFFE 

MARLBORO  SCS 

120 

GEROW  BRILL 

MAPLTON  I  W 

5252 

02 

BURLINGTON 

39  54 

7*  56 

90 

DAVID  D.  C.RISCOM 

MAYS  LANDING  1  W 

39  27 

20 

COUNTY  EXTENSION  SVC. 

BERGEN 

210 

MIO 

RIOGEWOOD  WATER  CO. 

MILLVILLE 

5576 

02 

CUMBERLAND 

39  2* 

75  03 

60 

MID 

:  H 

L.  J.  GALLAHER 

5581 

CUMBERLAND 

t> 

39  22 

75  0* 

68 

MIDJ  MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MILTON 

5597 

01 

MORRIS 

b 

41  0] 

74  32 

950 

JERSEY  CITY  WATER  WKf. 

STATION 


MOORESTOWN 
MORRIS  PLAINS  1  W 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  BRUNSWICK  EXP  S 

NEW  MONMOUTH 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 


PHILLlPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELO 

PRINCETON  WATER  WORK! 

RAHWAY 

RINGWOOO 

RUTGERS  MICRO-MET  STJ 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SPRINGFIELD 
SUSSEX  1  SE 
TOMS  RIVER 
ITRENTON  WB  CITY 
TUCKERTON 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 
WATCHUNG 


WERTSVlLLE 
WEST  WHARTON 
WOOOCLIFF  LAKI 
WOOOSTOWN 


9608 
9932    O: 

9910  o; 


COUNTY 


BURLINGTON 

MORRIS 

ESSEX 

MIDDLESEX 

BERGEN 

SUSSEX 


BURLlNi 
CAMDEN 
WARREN 


CUMBERLA 
SOMERSET 
MORRIS 


39 

58 

40 

90 

40 

78 

41 

03 

4) 

02 

40 

54 

40    27 

40  9* 

41  01 
39    39 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


DRAINAGE  C 


1-COASTAl,    2-DEn_AWARE    3-CREAT  EGG  HARBOR 


HACKENSACK    5-HUDSON    6-MAXJRICE    7-MULUCA    8-PASSAlC    9-RAHWAY    lO-RAWTAM 
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K  WATER  CO. 
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R.  +  SWR.COMM, 


lAPUCCl  I 
CAMDEN  COUNTY  PLNG  60.  i 
OWN  OF  PHILLlPSBURG  [ 
OINT  TOLL  BRIDGE  COMM. 
RS  VIVIAN  SCmERER 
RINCETi 


VALLEY  SEW 


JERSEY 
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U.S.  wEAiHER  Bureau 

LAWEOfNCE  FASANO.  JR. 
WATER  SUPPLY  COMM. 
UNION  COUNTY  ENGINEER 


MENSIONAL  UNITS:       Unless  otherwise  indicated,   dltneoslon&l  units  uaed  in  this  bulletin  ar«:       Tempen 
■  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatureG  from  69*  F.     In  "Supplemental  Data" 

I  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


OBSERVATION  TIME:  The  Stati 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  ot 
iion"  table,  "Daily  Temperature" 


Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  »ome  observers  tsJce  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  (round  In  the  "Snowfall 
vat  Ion  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.  m.  .  E.  S.T.  Data  In  the  "Extremes'"  table.  "Dally  Preciplta- 
le.   "Evaporation  and  Wind"  uble,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  t 


SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  i: 


"Climatologtcal  Dau"  table. 


t  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  a 


"Seas< 


'Evaporation  and  Wind"  table 
t  taken  from  different  points 
now  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  peHod  1931-1960, 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publlcaUon,  became  effective  with  daU  for  September  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  m  12  SSW.  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  t 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  beating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wlU  be  carried  otUy  in  the  June  and  December  Issues  of  this  buUetln. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipiUtion  totals  may  be  found  In  the  annual  issue    of  this  pubUcation. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING. 

-      No  record  in  the  "SupplementaJ  Data"  table,   "Dally  PreciplWtion"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  o 

No  record  in  the  "Clijnatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
-*-      And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
**      Highest  observed  one  minute  windapeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 

•      Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unlmown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield, 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equii 

tered.  1. 


n  Ground"  table,   and  the  Station  Indes. 


itlally  a 


than  10  days  record  is  missing, 
te  but  may  vary  slightly  from  Ui 


R      Amounts  from  recording  gage,      <Thei 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  tiine  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


ery  10  inches  of  new  snowfalL 
See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.     Degree  day  data,   if  can 

e  amounts  to  be  published  Uter  in  Hourly  PrecipiUtion  Data.) 


Recording  Ram  Gage  Station.     Hourly  precipitati 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


epart 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  In  any  month  indicates 

J  "Supplemental  DaU"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Indei  means  observation  m; 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  SUtlon  Index  means  variable. 

I  Thermometers  are  generaUy  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod 


n  ground  in  that  c 


Stations  appearl 


;   for  V 


red  ground,    however,  this  reference  indlu 
ither  missing  or  received  too  late  to  be  included 


1  the  roof  of  a 


I  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  c 


1  Price;       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,    SZ.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  sho 
d  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,    Washlngtoi 


E  Superintendent 
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5  ! 
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NORTHERN            01 

BELVIDERE 
BOONTON  I  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

39.7 
<>0.1 
42.6 
38.7 
*3.7 

21.5 
23.0 
22.3 
21.1 
27,1 

30.6 
31.6 
32.5 
29.9 
35.4 

-  1.3 

.1 
1,3 

-  ,9 
,7 

64 
64 
69 
65 
67 

11 

11, 

11 

9 

9 

2 
8 
5 
3 
12 

28 
28 
28 
28 
5. 

1058 
1030 
1003 
1078 
911 

0 
0 
0 
0 
0 

3 

5 

3 

10 

3 

27 
27 
26 
28 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

4,11 
4,15 

5,07 
4,04 
3.01 

,45 

,73 

1,42 

-  ,08 

-  ,59 

1.46 
1.66 
1.70 
1.19 
1.30 

25 
29 
25 
29 
29 

29,5 
24.0 

26.7 

20 
11 
12 
21 
5 

2T 

26 

26 

29 

27» 

ESSEX  FELLS  SERV  BLD6 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

«1.9 
<>U2 
38.6 
<.1.7 
«2.8 

24,0 
21.8 
16,8 
30,3 
25,1 

33.0 
31.5 
27.8 
36.0 

34.0 

-  1,8 

1,2 
,3 

65 
69 
60 
65 
70 

11* 

10 

19. 

9 

9 

8 

0 

.  4 

14 

5 

29 

28 

4 

4 

28 

988 
1029 
1146 
892 
957 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
9 

7 
5 

25 
26 
26 
22 
25 

0 

1 
I 

0 
0 

5,67 
3,03 
3,16 
4,37 

2,25 

•   ,13 
,99 

1.50 
1.75 
1.14 
1.22 
1.02 

29 
25 
25 
29 
29 

31.5 

T 
24.0 

24 

24 

0 

20 

27. 
26» 

25 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  I  W 

NEWARK  MB  AIRPORT        R 

38.7 
<>3.3 
*0.2 
39.7 
<>3.3 

18.5 
25.7 
21.3 
21.9 
29.6 

28.6 
34.5 
30.8 
30.8 
36.5 

,9 
1,2 

62 
68 
63 
63 
68 

10 
10 

11 

11. 

9 

0 

10 

-  1 

2 
16 

29. 
26 
26 
26 
4. 

1122 

939 
1053 
1051 

876 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
2 
6 
6 

3 

28 
25 
27 
27 
21 

2 
0 

1 

0 
0 

3.75 
4.01 
4.43 
3.77 
3.01 

,11 
,64 

-   ,21 

1.43 
1.55 
1.61 
1.58 

1.14 

25 
29 
25 
29 
29 

33.1 
13.8 

25.0 
12.6 

23 

9 

24 

15 

8 

25 

26* 

25 

29 

25 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE 

38.0 
*3.3 

<>i.e 

*1.5 

20.0 

24.2 
26.9 
24.8 

29.0 

33.8 
34,4 
33,2 

-   ,7 

1,1 

,1 

63 

64 
68 
67 

11 

lU 

10 

10 

•  4 

2 
9 

3 

28 

26 
28 
28 

1106 

958 

945 
979 

0 

0 
0 
0 

11 

2 
4 
6 

27 

25 
23 
24 

2 

0 
0 
0 

3.18 

3.65 
3.95 
4.42 

-   ,02 

,01 

,36 

1,09 

1.16 

1.60 
1.12 

1.04 

25 

29 
29 
29 

14.0 

27.0 
15.6 
22.0 

23 

17 
11 
12 

25 

26* 

25 

26. 

z 

SUSSEX  1  SE 

38. » 

16,8 

27.7 

-  2,6 

64 

11 

-  4 

29. 

1151 

0 

11 

29 

2 

3.57 

,21 

1.42 

25 

14 

26« 

3 

\ 

DIVISION 

32.1 

-   .3 

3.91 

,35 

21.3 

«    tt    11 
SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 

AUDUBON 

6ELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSmORTH 

45.2 
45.2 
47.1 
45.5 
45.7 

27.1 
28,8 
27.1 
29.0 
25. 3M 

36.2 
37.0 
37.1 
37.3 
35. 5M 

.4 

1.3 

72 
74 
73 
72 
73 

9 
10 
10 

9 
10. 

8 
12 

6 
12 

6 

4 
28 
26 

4 
28 

686 
662 
658 
855 
912 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

2 
3 

3 

23 
23 
25 
22 
24 

0 
0 

0 
0 
0 

4.81 
3.90 
4.25 
3,94 

1,59 

,60 
,88 

1.41 
1.00 
1.44 
1.15 
1.40 

29 
24 
29 
29 
21 

6,5 
17,5 
5.5 

6 
13 
6 

26. 
25* 
25 

8 
8 

7 
8 
6 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HI6HTST0MN  I  N 
INDIAN  MILLS  2  M 

43.1 
43.7 
45,4 
42.6 
43.9 

27.5 
27.5 
26.7 
27.5 
25.3 

35.3 

35.6 
36.1 
35.0 
34.6 

.6 

-  1.0 

.7 

-  .2 

72 
74 
74 
72 
73 

10 

10 

lU 

10 

10. 

11 

8 

11 

10 

3 

4 
28 
26* 

4 
26 

913 
903 
889 
916 
936 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
3 

3 
7 
5 

24 
24 
25 
24 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

3.55 
3.29 
4.11 
3.97 
4.37 

,10 

.36 

.94 

1.14 

1.10 
1.18 
1.57 
1.06 
1.10 

29 
21 
20 
29 
29 

7.6 

13.4 
10.3 

6 

12 

5 

26* 

25 
25 

7 
5 
4 
8 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEM  BRUNSMICK  EXP  STA 

NEM  MONMOUTH 

44.7 
43.9 
43.5 
43.5 
44.4 

26.8 
26.7 
27.0 
28.0 
28.2 

35,8 
35,3 

35.3 
35.8 
36.3 

.5 

1.6 

72 
73 
73 
71 
71 

lU 
10 
10 
10 
9 

10 
6 
12 
11 
15 

4 
28 
28. 

4 
28. 

698 
912 
914 
901 
883 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
2 
4 
3 

26 
23 
26 
24 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

3,72 
4.26 
2,89 
3,77 
2.05 

•   .02 
.60 

.93 
1.12 
1.01 
1.24 

.98 

29 
29 
29 
29 
21 

6.0 

6 
13 

26« 
25» 

7 
7 
6 

7 
5 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  MB  CITY          R 

44.0 
42.9 
43.8 
44.5 
42.8 

26.3 
27,5 
27.6 
26.5 
30.1 

35.2 
35.2 
35.7 
35.5 
36.5 

.4 

.4 

1.3 

73 
72 
71 
74 
72 

10* 
10 
9 
11 
10 

6 

5 

11 

10 

12 

28 
26 

4 
28 

4 

917 
916 
902 
908 
876 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 

5 
3 

7 

24 
24 
23 
24 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

3.94 
3,50 
3.99 
4.13 
4.28 

.86 
.93 

1.41 

1.08 
1.23 
1.03 
1.31 
1.22 

21 
21 
29 
21 
29 

5.7 
15.5 

7 
3 

a 

25 

25 
25 

7 
5 

7 
4 
6 

TUCKEHTON 
MOODSTOMN 

45.1 
44.0 

26.9 

27.5 

36.0 
35.8 

72 
73 

8 
9 

9 

3 

4 
28 

890 
697 

0 
0 

3 
5 

24 
24 

0 
0 

5.10 
4.95 

1.40 

29 

9.6 

20.5 

8 
11 

25 

25 

8 

4 

2 

DIVISION 

35.8 

.5 

3.94 

.68 

11.1 

«    *    ft 
COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 
CAPE  MAY  3  M 
LONG  BRANCH  2  N 

44,0 
45. 5M 
43.1 

31.4 
31. 9M 
29.8 

37.7 
38. 7M 
36.5 

-   .6 
1.2 

62 
66 
69 

8 
8 
9 

15 
16 
17 

4 
4 
4. 

835 
807 
876 

0 
0 
0 

3 

0 

4 

20 
22 

0 
0 
0 

4.56 
3.63 
3.80 

1.10 
.17 

1.21 
1.00 
1.02 

29 

14 
29 

7.9 

6 

26« 

6 
6 

7 

5 
3 
3 

2 
1 

1 

DIVISION 

37.6 

,6 

4,00 

.66 

7.9 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
4    STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
FLEMINGTON  1  NE 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
NEW  MONMOUTH 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
WEST  WHARTON 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOM 
3    STATIONS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  96 
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DATE 

lU 

-   4 

DATE 

29. 

5.67 

2.05 

2.30 

DATE 

25 

34.7 

24 

DATE 

27. 

DAILY  PRECIPITATION 


NEW    JERSEY 
DECEMBER      1966 

station 

•3' 

Day  of  Month 

12        3 

4    1    5 

6 

7 

8    1    9 

10 

11   1   12 

13      14      15 

16   1    17   1    18 

19  1  20  [ 

21 

22      23      24 

25   1  26   1   27 

28 

29   {  30 

31 

NORTHERN                             01 

BELVIOERE 
BERNARDSVILLE    2    E 
BLACKWELLS    MILLS 
BOONTON    1    5E 
SOUND    BROOK    2    M 

"..93 
3.91 

A>i: 

3. 77 

T 

T 

.03 

.05 

.02 

.02 

T 

.03 

.03 

T 
T 

T 

.01 

.02 

T           T 
T 

T 
.02 

.19 

.16 
.21 
.11 

.75      T 
1.15      .02 
.86 
.94 
.90      .01 

T 

.72 
1. 10 
.92 
.49 

.90 

1.46      T 

1.37 

1.17 

.91      T           T 

.97 

T 

.99      T 
1.03      .03 

.71 
1.66      T 

.97      T 

T  . 
T        ', 

BRANCHVILLE 
CANI&TEAR    RESERVOIR 
CANOE    BROOK 
CEDAR    OROVE 
CHARLOTTEBURO 

3.13 

3.8". 
5.07 

4.04 

T 

-           - 

.05 
.04 
.02 

.05 

.03 
.02 
.02 

.02 

.02      T 
.01 

.02 

.04 

.07 
.15 
.07 

.14 

.55      T 

.91       .02 
.92      .03 

.90 

... 

. 

.34 
.95 

.87 

.62 

T 

.82 
1.10 
1.70 

I.IO 

. 

1.03      .20 
1.03      T 
1.34      ,09 

1.19 

* 

CLINTON 

ELIZABETH 

ESSEX    FELLS    5ERV    BLDG 

FLEMINGTON    I    NE 

SREENUOOD   LAKE 

3.2S 

3.01 

5.67 
3.63 

T 

T 

.07 
.01 

.03 
.03 

T 

.03 

.05 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

T 

.05 

T 
.01 

.15 

.01 
.07 
.18 
.18 

.60      .30 
.05      .45      .01 

1.40      .04 
.84      T 

.36 

.77 
.39 

1.20 
.43 

T          T          .20 

T 

1.30 
.18 

1.75 

.94 

.04 
1.30 
1.90 
1.05 
1.14 

I    ! 

HIGH    POINT    PARK 
JERSEY    CITY 
LANBERTVILLE 
LAYTON    2 
LITTLE   FALLS 

3.03 
3.16 
4.37 
3.75 
4.01 

.01      T 

.01 

.05 
.04 
.04 
.02 
.04 

.03 
.06 

.10 
.01 

.05 

T 

.04 
.01 

.02 

T 
T 

.22 

.19 
.15 
.07 

.50 

.48      .20 
.19      .87 

.58      .01 

.89 

.31 
.49 

.20 
.20 
.40 
.45 
.67 

.32 

.TO 

T 
T 

1.14                       .04 

.30 

.47 
1.43      .02      .01 

.86 

.74      .06 
1.22 
1.02 

.93      T 
1.99      .01 

T         ! 

T 

LONG    VALLEY 
HAHWAH 
HANVILLE 
MIDLAND    PARK 
HILTON 

4.43 
3.39 
>   4.44 
4.08 
4.01 

.03 

.02 
.06 
.05 

.07 

.01 

.03 

T 

.03 

.03 

T 
.03 

.01 

.01 
.01 

.03 

.21 
.10 
.15 
.08 
.17 

.74 
,55 

1,07      ,02 
,46      ,28 
,75 

T 

.95 

.29 

.78 
.32 

.46 
.65 

1.09 

1.61 

.99 
>    .70 

1.20 

.12 

1.09 

1.23      .07 
1.45      .05 
1.25 
1.00      .13 

MORRIS   PLAINS    1    N 

NEHARK    WB   AIRPORT                   R 

NE»    MILFORD 

NEMTON 

OAK    RIDGE   RESERVOIR 

3.77 
3.01 
3.42 
3.18 

4.10 

T          T 

.02 
.03 

.02 
.01 

T 
.11 

.02 
.03 

.06 
.06 

T           T 

T 

.01 
.04 

.02 

.14 
.03 

.12 
.15 

,70 
.28      .14 
.30      .40 

.56 

.94 

.40 
.21 

.94 

.18 
.10 
.43 
.62 

T 
.61 

•  78 

• 

.75      T           T 
.06      T           T 
.05 

1.16 

1.19 

.09 
.07 

1.58      T 
1.14      T 
1.48 

.84 

.92      ,07 

T  . 
.02    . 

OLDWICK 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PHILLIPSBURG   BRIDGE 

PLAINFIELD 

4.37 

3.65 
3.35 
3.95 

-          -          - 

T 

T 
T 

T 
.02 

.01 

.02 

.14 
.18 
.12 

.12       .99 
.52 

.20      I49 

-          -          - 

.2* 

.40 

1" 
.28 
.30 
.63 

.39 

.64 

1.24 

.50 
2.30 
.31                   T 

- 

1.27 

1.60 
.11 
l.U      T 

.01    . 

RAHWAY 
RINGMOOD 
SOMERVILLE 
SPLIT    ROCK    POND 
SUSSEX    1    SE 

0    3.24 
4.00 
4.42 
3.70 
3.57 

.01 

T 

.03 
.04 
.05 
.07 

.01 
.02 
.02 
.04 
.07 

.03 
.03 

.03 

.04      ,01 

.03 
.03 

.03 
.10 
.11 
.16 
.23 

.37      .17 

1.04 

.20      .97 

.62 

.62      T 

.79 
T           .41 

.50 

.09 

.34 
.48 
.39 

.38 

T 
1.00 

)    .20 

1.20 

.20 

.94 
1.42      T           T 

.09 

1.09 
1.17 
1.04 
1.38 
.72 

T         ', 

T         . 

MANAOUE    RAYMOND    DAM 
UERTSVILLE 
WEST    WHARTON 
WOODCLIFF    LAKE 

4,03 
3.52 

4.20 
3.64 

T 

.10 

.05 
.02 
.02 

.02 
.01 
.02 

.02 
.01 
.03 

.06 

.02 
.17 
.19 

l.U       T 

,80 
1,12      T 
.58      ,24 

.21 

.46 
.64 
.77 
.13 

.77 

1.02 
.83 
.88 
.08 

.09 

1.33 
1.04 
1.17 
1.38 

SOUTHERN                             02 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

AUDUBON 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

BURLINGTON 

4.81 
3.90 
4.94 
4.25 
3.94 

T 

.01 

T 

T 

.03 
.01 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

.14 
.15 

.14 
.07 
.10 

,86      ,10 
,38      .27 

.86      .09 
.35      .54      .02 
.11       .35 

.95 
.69 

.12 

.70 

.96 

.47 

1.10 
.44 

T           .61 
1.00 
1.40 

.49 
.20                   .89 

.02 
.10 
1.09 
.19 

T           T 

.19 

T 

1.41 
.88 

1.29 
1.44 
1.19 

.08    '. 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

4.99 

3.51 
3.55 

3.29 

.01 
.02 

.06 
.01 

T 

.03 

T 

.16 

.08 
.20 

.81 
.97      .46 

.70 
.06      .32      .12 

.54 

1.01 

.40 

.48 

.23 

1.40 
.75 
.73 

1.18 

.13 

.98 
.18 
.29 

l.SO 
.20 
.57 
.35 
.33 

1.00 

llt9 
1.10 
1.03 

HAHMONTON    2    NNE 
HIGHTSTOWN    i    N 
INDIAN    MILLS    2    W 
HAYS    LANDING    1    w 
MILLVILLE 

4.11 
3.97 
4.37 
5.29 
3.72 

.03 

T 
T 

T 
T 

T 
T 
T 

.07 
.19 
.07 
.13 

.10 

.55      ,04 

.18      .26 

.72      T 
.90      ,06 
.70      .02 

T 

1.57 
.49 
.99 

.66 

.82 
.94 

1.79 
.44 

• 

.18 

.99 

.78 
.90 
.99 
.89 

.01 

T 
.27 

1.10 
1.06 
UIO 
1.42      T 
.93 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

HOORESTOWN 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

NEW    MONMOUTH 

PEMBERTON   3   E 

4.26 
2.89 
3.77 
2.05 
3.94 

T 

T 

.01 
.01 
.02 
.02 
.02 

.01 
T 

T 

T 

.16 
.12 
.20 

.08 
.09 

.80      .06 

.56 

.07      .50 

.11      .44      .02 

.18      .32      .04 

.67 

.35 

.16 

.47 

.65 
.98 
.74 
.98 
1.08 

T           .99 

.21 
.39 

.04 
.30 

T 

.30 
.02 
.39 

.23 

1.12 
1.01 
1.24 
.18 
1.09 

T  . 
T 

PENNSAUKEN 

PRINCETON    WATER    WORKS 

SEABROOK    FARMS 

5HIL0H 

TOMS  RIVER 

3.97 
4.43 
3.50 
3.99 
4.13 

.03 

.02 
.01 
.05 

T 
.02 

T 

T           T 

,01       T 

T 

.02 

T 

.16 
.16 
.16 
.17 

.69      I 
.61       .10 

.60      .03 
.27      .25       .01 

.83      .03 

T 
1.30 

.43 

1.10 
.07 

1.23 
.82 

1.31 

.10 
.90 
.04 
.02                   .99 
.99 

.65      .10 

.24 

.06 

.09 

1.19 
1.13 
1.18 
1.03 
1.30 

T        '. 

TRENTON    WB   CITY                        R 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

4.28 
5.10 
4.95 

.01 

T 

.02 

.03 
.02 

T 
T 
T 

T 
T 

.01 
.02 

.22 
.17 
.22 

.36      .18 

.70      .28      .01 

.35      .41       .04 

.99 
.27 

.70 

.03 
1.12 
.65 

1.18 
T                        .82 

.04 
.28 
1.98 

.02 

T 

1.22 
1.40 
.98 

T  . 
T        ', 

COASTAL                               03 

ATLANTIC    CITY                             R 
SCLMAR    2    SW 
CAPE    MAY    3    W 
LONG   BRANCH    2    N 

4.58 

3.63 
3.60 

T 

.01 

.01 

.07 
.03 

.01 

T 

T 

.01 

.13 

.12 

.04 

.'79      .05 

.45    1.00      .05 
.20       .36      T 

-           -           - 

1.13 

.05 
.35 

.51 

.55 

.69 

.61 

.45 
.66 

.02 

.09 

.45                   T 

.09 

1.21 

.84 

1.02 

•        \ 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.ti.) 

Relative    humidity  avexagee  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

1 

Station 

**  a 
a  0 

CO  u 
Oi  Q 

c 
ca-o 

11 

0 

K 

s 

> 
•< 

1^- 
£  a 

0 
§         1 

J 
II 

as 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1    Am         7    am         1    PM        7    PM 

1 

8 

3 

s 
i 

8! 

I 

81 

1 

Hi 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 
ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 
NEWARK    WB    AIRPORT 
TRENTON    WB    CITY 

29 

30 

- 

4.e 
5.3 

10.2 
11.8 

31++ 
47 

29++ 
33 

34 

NNW 

33 

N 

24 
24 
24 
24 

79 
78 

82 
81 

61 
62 

76 

71 

5 
0 
4 
3 

2 

7 
7 

6 

3 
1 
4 
3 

4 
3 

1 
1 

1 
2 
1 
2 

0 

0 
0 
0 

15 

13 
17 
15 

47 
46 

5.8 

6.4 
6.1 

IB  following  Stat 
94    . 


DAILY  TEMPERAT  URES 


OECEMBEI)   l«*6 


SttHon 

Diy 

01  Monlh 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

n 

> 

« 

10 

u 

12 

13 

u 

15 

IS 

"I 

IS 

19 

•     •     tt 
NORTHERN            01 

BELVIOERE 

MAX 
HIN 

AG 
31 

43 

31 

35 

13 

25 

7 

34 
9 

37 

17 

42 
31 

57 
38 

57 

41 

64 
45 

49 
27 

43 
22 

34 

27 

39 
29 

37 

17 

47 
19 

51 
25 

BOONTON  1  SE 

MAX 
MIN 

A2 
32 

43 
32 

33 

14 

25 

9 

30 
11 

37 
15 

46 
29 

63 
42 

64 
43 

64 
47 

52 
28 

42 
24 

35 

28 

37 
32 

37 
17 

49 
23 

52 
24 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

43 

29 

47 
34 

35 

14 

28 

10 

31 
12 

38 

18 

48 
28 

62 
39 

68 
38 

69 
36 

56 
29 

43 
21 

35 

30 

37 
32 

40 
20 

50 
26 

57 
25 

CMARL0TTEBUR6 

MAX 
MIN 

Al 

30 

42 
28 

30 
12 

23 

7 

29 
8 

35 

12 

45 
31 

65 
40 

62 
39 

62 

51 

53 

27 

40 
25 

34 
25 

35 

30 

37 
12 

48 
23 

52 
21 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

2a 

45 
29 

30 
16 

32 
12 

38 
12 

49 

30 

51 
32 

67 

42 

66 
42 

64 

40 

45 
30 

37 
31 

38 
33 

43 
33 

52 

27 

59 
37 

49 
27 

ESSE*  FELLS  SERV  BLC6 

MAX 
MIN 

SI 
29 

45 
35 

36 

14 

24 
9 

28 

17 

38 
19 

45 
33 

65 

40 

65 
42 

65 

48 

59 
29 

40 
28 

42 
29 

42 

30 

38 
24 

47 
20 

53 

25 

FLEMINOTON  1  NE 

MAX 
MIN 

*0 
31 

47 
32 

35 

12 

27 
9 

32 

10 

38 
IS 

47 
33 

63 
38 

69 
39 

66 

47 

50 
27 

42 
21 

35 
24 

38 
31 

40 
17 

52 
19 

57 
25 

HISH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

SO 
23 

45 

18 

40 

4 

30 

-  4 

28 

4 

34 
15 

36 
25 

52 

42 

58 
48 

60 
36 

45 
20 

40 
12 

35 
16 

44 
22 

31 
21 

43 
26 

60 
12 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

AS 
35 

42 
24 

28 
16 

29 

14 

37 
21 

46 
36 

49 
40 

65 
48 

64 
52 

58 
38 

42 
31 

38 
32 

38 
32 

39 
30 

52 
34 

58 
43 

46 
25 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

*5 

30 

43 
28 

29 

16 

34 

11 

41 

14 

50 
32 

52 
38 

66 

36 

70 
42 

69 

41 

64 
40 

44 
28 

34 
22 

38 
32 

41 

32 

54 

22 

58 
34 

42 
25 

LAYTON  2 

MAX 
MIN 

A2 
2A 

43 
25 

29 
9 

24 

2 

30 

7 

38 

7 

42 
27 

40 
32 

61 
36 

62 
38 

61 
43 

46 
28 

40 
18 

32 

20 

36 
30 

35 
11 

50 
19 

54 

20 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

4A 
33 

47 
32 

35 
15 

27 
11 

32 
16 

40 
20 

49 
34 

50 
37 

65 
39 

68 

44 

66 
48 

53 

30 

45 
27 

37 

30 

39 
32 

41 
24 

52 
32 

57 
25 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

39 
29 

43 
30 

35 

12 

25 
9 

29 
12 

36 
15 

45 
32 

61 

40 

62 

36 

63 
46 

48 
27 

40 
24 

34 
28 

37 
30 

48 
12 

49 
30 

53 

23 

MORRIS  PLAINS  1  w 

MAX 
MIN 

30 

44 

30 

37 
14 

25 
9 

30 
10 

37 
14 

46 
29 

62 

41 

63 
41 

63 
49 

52 
29 

41 
26 

33 
28 

36 
31 

37 
16 

48 
22 

52 
25 

NEWARK  NB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

♦  7 
33 

44 
24 

28 
16 

31 
16 

38 
22 

47 
34 

51 
42 

68 

47 

65 
48 

65 
37 

45 
33 

38 

30 

39 
33 

42 

30 

53 
30 

59 
41 

44 
26 

NEKTON 

MAX 

MIN 

40 
31 

41 
30 

31 
12 

22 

3 

22 

8 

38 
13 

41 

30 

58 
37 

58 
38 

63 
46 

50 
28 

39 
24 

32 
25 

36 
31 

36 

38 
10 

47 
23 

51 

20 

PATERSON 

MAX 
MIN 

PHILLIPSBURO 

MAX 
MIN 

*5 
33 

44 
29 

31 

14 

31 

10 

39 

15 

44 
31 

47 
37 

60 
37 

61 

40 

64 
42 

64 
43 

45 
28 

42 
25 

40 
28 

42 
31 

40 
17 

52 

20 

55 
26 

54 
23 

PLAINFIELO 

MAX 
MIN 

AS 
27 

39 
35 

35 

15 

30 
12 

36 
16 

46 
31 

51 
33 

64 
42 

65 
44 

68 
45 

53 

50 

50 
30 

35 
27 

37 
32 

41 
33 

40 
22 

51 
25 

56 
35 

43 
27 

SOMERVILLE 

MAX 

MIN 

45 
29 

40 
27 

27 

15 

31 

9 

37 

14 

47 
32 

50 
35 

64 
40 

66 
41 

67 
42 

64 
38 

43 
28 

34 
26 

38 
33 

40 
32 

39 
19 

50 
21 

56 
35 

42 
25 

SUSSEX  1  SE 

*     tt     « 

MAX 

MIN 

41 
26 

42 
26 

31 

10 

24 

3 

28 

3 

38 

10 

43 

26 

46 

30 

55 
34 

58 
32 

64 

43 

53 
26 

41 
22 

32 

21 

37 

27 

37 
5 

35 
5 

48 
16 

52 
18 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  wB  AP 

MAX 
MIN 

49 
28 

44 
23 

26 
10 

28 
8 

41 
11 

48 
35 

53 
37 

71 
52 

72 

50 

66 

53 

62 
35 

42 

24 

45 
26 

40 
34 

41 
25 

46 
22 

59 
32 

65 

40 

45 
17 

AUOUBON 

MAX 
MIN 

49 
31 

43 
25 

30 
IS 

33 
13 

43 
17 

51 
35 

56 
41 

69 

49 

73 
48 

74 
50 

64 
38 

43 

30 

36 
30 

39 

34 

43 
29 

45 
25 

56 
29 

61 
40 

47 
25 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 

MIN 

49 
25 

45 
32 

33 

16 

33 
11 

44 
9 

51 
30 

58 

31 

70 
47 

72 

50 

11 

62 
50 

52 
28 

53 

23 

50 
38 

42 
29 

44 
19 

56 
25 

59 
36 

54 
28 

BURLINCTON 

MAX 
MIN 

46 
32 

44 
25 

44 
16 

31 
12 

40 
20 

48 
34 

56 
40 

67 
46 

72 
46 

70 
46 

63 
43 

44 
29 

38 

30 

39 

34 

41 
32 

46 
28 

55 
26 

59 

38 

46 
33 

CHATSWORTH 

MAX 

MIN 

47 
27 

44 
27 

33 
15 

31 

7 

41 

7 

49 
29 

55 

36 

70 
46 

73 

48 

73 

47 

64 
44 

45 
27 

43 
23 

43 
33 

42 
29 

45 

20 

56 
22 

61 
37 

57 
27 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

46 
28 

41 
28 

28 
14 

29 
11 

38 
18 

48 
31 

52 
36 

68 
46 

71 
48 

72 

50 

60 
39 

42 
27 

39 
25 

39 
33 

40 
30 

44 
24 

55 
28 

60 
39 

44 
27 

6LASS80R0 

MAX 
MIN 

41 
31 

47 
34 

41 
17 

29 

13 

30 
15 

41 
24 

49 
35 

56 
42 

69 
52 

74 
55 

73 

50 

54 
30 

41 
27 

36 
32 

38 

31 

42 
23 

42 
26 

55 
34 

60 
28 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

45 
30 

49 
33 

41 
17 

30 
11 

31 
15 

42 
23 

51 
35 

58 
40 

70 
52 

74 
54 

74 
49 

55 

28 

42 
26 

42 
32 

39 

30 

42 
23 

44 
25 

58 
32 

62 
27 

HIOHTSTONN  1  N 

MAX 
MIN 

46 
32 

42 
29 

29 
15 

29 

10 

38 
15 

46 
31 

52 
37 

65 
44 

69 

48 

72 
47 

64 

43 

43 
29 

36 
26 

37 
33 

40 
32 

41 

22 

53 
27 

57 
39 

45 
26 

INDIAN  MILLS  2  N 

MAX 
MIN 

46 
27 

43 
29 

30 
15 

30 
6 

41 
9 

50 
30 

55 

37 

69 
45 

73 
48 

73 

49 

65 

41 

41 
26 

37 
22 

37 
33 

40 
29 

43 
18 

56 
22 

60 
40 

46 
25 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

42 
29 

48 
32 

43 
18 

29 
10 

32 
14 

44 
23 

50 
33 

56 

41 

69 

47 

72 
51 

72 
50 

53 
29 

42 
29 

40 
32 

39 
30 

40 
23 

45 
24 

57 
30 

61 
26 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

47 
30 

44 
25 

29 
15 

30 
12 

42 
13 

49 
36 

54 
35 

68 
49 

71 
49 

73 
51 

60 
37 

41 
28 

40 
32 

39 
35 

40 
27 

43 
21 

55 
24 

59 

36 

43 
16 

NOORESTOWN 

MAX 
MIN 

48 
31 

43 
27 

37 
13 

29 

12 

41 
15 

49 
22 

56 
37 

67 
42 

72 
52 

73 
SO 

56 
32 

42 
28 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEM  JERSEY 
DECEMBER 

1966 
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IS 

16 
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29 

60 
42 

57 
27 

40 
22 

40 
28 

35 
24 

35 

21 

30 
22 

33 

15 

33 

24 

34 
27 

34 
15 

49 
26 

35 

31 



37 
22 

44,4 
28.2 
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COASTAL            03 
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SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Heavy  snow  throughout  the  day  on  the  24th 
totalled  from  4.5  Inches  at  Cape  May  to  19.0 
inches  or  more  at  Layton  and  High  Point  State 
Park.  This  storm,  added  to  the  snow  remaining 
from  the  storm  of  the  20-21,  left  snow  depths 
up  to  24  Inches  on  the  ground  in  the  north- 
western counties  on  Christmas  morning.  Most 
travel  by  highway  and  by  air  was  interrupted 
by  the  storm. 

Above   normal   precipitation  in  all  areas  of  the 


State  in  September,  October  and  December  greatly 
improved  the  water  situation  in  New  Jersey. 
The  Palmer  Drought  Index  shows  that  meteoro- 
logical drought  conditions  have  improved  by 
December  31  to  the  most  favorable  conditions 
since  the  summer  of  1964.  Sufficient  moisture 
is  present  in  the  soil  for  agricultural  needs, 
and  surface  water  supplies  are  generally  adequate, 
but  ground  water  levels  remain  low,  and  the 
meteorological  drought  has  not  yet  come  to  an 
end. 

Donald  V.  Dunlap 

ESSA  Weather  Bureau  State  Cllmatologist 

Department  of  Meteorology 

College  of  Agriculture  and  Environmental 

Science 
Rutgers  -  The  State  University 
New  Brunswick,  N.  J.    08903 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

NEW  JERSEY 
DECEMBER  1966 
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RUTGERS  MICRO  MET  STA 

PLOT  »  1 

1  INCH 

MAX 
MIN 

*5 
41 

43 
37 

37 
35 

35 
34 

35 

33 

- 

43 
35 

49 
43 

52 
49 

54 
49 

55 

47 

47 
41 

42 

40 

41 

40 

- 

38 
38 

41 
37 

47 
40 

- 

37 
36 

38 
37 

38 
36 

36 
36 

36 
36 

37 
37 

37 
35 

36 
34 

37 
36 

36 

34 

34 
34 

34 
33 

40.8 
38.1 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

45 
42 

45 
38 

38 
36 

36 
35 

35 
34 

- 

43 
35 

48 
43 

51 
49 

53 
49 

54 
47 

47 
42 

42 

41 

41 
40 

- 

39 
38 

41 
38 

46 
40 

I 

38 
37 

40 
39 

39 
37 

37 
37 

37 

36 

37 
37 

38 
37 

37 
36 

38 
36 

36 
35 

35 

34 

34 
34 

41.3 
38.8 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

46 

44 

44 
40 

40 
38 

38 
37 

37 
36 

40 
37 

43 
37 

45 
43 

■49 
46 

51 

48 

52 

48 

48 
44 

44 
42 

42 
41 

- 

41 
39 

42 
40 

46 
41 

39 
39 

40 
39 

40 
39 

39 
39 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

38 
37 

37 
36 

3« 
35 

41.9 
39.9 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

47 
46 

46 
43 

43 
40 

40 
39 

39 
38 

- 

43 
38 

46 
43 

48 
46 

50 
48 

51 
49 

49 
45 

45 
44 

44 
43 

- 

42 
41 

42 

41 

45 
42 

- 

41 
40 

42 
40 

41 
40 

40 
40 

s 

40 
39 

40 
39 

40 
39 

40 
39 

39 
38 

38 

37 

36 

43.0 
41.3 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

50 
48 

48 
47 

47 
45 

45 
44 

45 
43 

- 

44 
43 

46 
44 

47 
46 

48 
48 

50 
49 

50 
47 

48 
46 

46 
45 

- 

44 
44 

44 
44 

45 

44 

I 

44 
43 

43 
42 

43 
42 

43 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
41 

42 
40 

42 
41 

41 
41 

41 
41 

40 
3< 

44.9 
43,9 

32  INCHES 

MAX 
MIN 

52 

51 

51 
50 

50 
50 

50 
49 

49 
48 

- 

48 
46 

47 
47 

48 
47 

48 
48 

49 
49 

49 
49 

49 
49 

49 
48 

- 

48 
47 

47 
47 

49 
47 

- 

46 
46 

47 
45 

46 
45 

45 
45 

45 
45 

45 

44 

44 
43 

44 
42 

44 
43 

44 
43 

44 
44 

43 
43 

47.3 
46.6 

PLOT  »  2 

1  INCH 

MAX 
MIN 

46 
34 

38 
28 

32 

24 

32 
23 

32 
26 

- 

46 
32 

57 
42 

62 

47 

63 
SO 

59 
37 

46 
35 

35 

34 

37 

34 

- 

34 
33 

43 
34 

53 

37 

z 

33 
32 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
32 

33 
31 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

40.3 
33.7 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

45 
35 

40 
32 

32 
27 

32 

26 

32 

28 

- 

45 
32 

55 

42 

60 
47 

61 

49 

58 

39 

45 
36 

36 
35 

37 
36 

- 

34 
34 

43 
34 

51 
37 

- 

34 
33 

35 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

34 
32 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

40.2 
34.8 

*  INCHES 

MAX 
MIN 

44 
37 

40 
34 

34 
32 

32 

30 

33 
30 

33 
32 

43 
32 

52 
42 

57 
47 

58 
SO 

57 
41 

45 
38 

38 
36 

37 
36 

- 

35 
35 

42 
35 

49 
38 

- 

35 
35 

3S 

34 

35 
33 

35 
34 

35 

34 

35 
35 

35 

33 

34 
32 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

39.6 
35.6 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

43 
40 

42 
38 

38 
36 

36 
35 

35 

35 

- 

41 
35 

48 
41 

52 
47 

S3 

49 

54 
47 

47 
42 

42 
39 

39 
39 

- 

38 
38 

40 
38 

45 
40 

I 

38 
37 

37 
36 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

35 
35 

35 
35| 

40.3 
38.2 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

KENTUCKY  BLUEGRASS 


PLOT  »1  -  SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE i   LOAM.   GROUND  COVER 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


PLOT  «2  -  SLOPE  OF  GROUND t   FLAT.   SOIL  TYPE i 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
LOAM.   GROUND  COVER i   BARREN.   INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


EVAPORATION  AND  WIND 


DELAYED   DATA 


Da7  0<  Month 

M 

StaUon 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•   «   * 
MAY  1966 

RUTGERS  MICRO-MET  STA 

EvAP 

.12 

.11 

.14 

.10 

.29 

.39 

.31 

.21 

.03 

« 

.30 

.17 

.04 

.28 

.12 

.12 

.22 

.12 

.13 

.04 

.39 

.23 

.13 

.26 

.25 

.11 

.19 

.14 

. 

. 

.20 

S.49B 

WIND 

48 

57 

46 

85 

81 

126 

110 

70 

53 

91 

78 

47 

73 

89 

39 

43 

68 

59 

76 

33 

42 

47 

23 

43 

62 

32 

58 

48 

42 

58 

36 

1863 

MAX 

m 

- 

- 

. 

- 

• 

- 

• 

_ 

• 

- 

« 

58 

75 

62 

76 

73 

73 

64 
SO 

72 

83 

85 

75 

87 

87 

87 

79 

81 

74 

77 

82 

m 

MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

• 

- 

• 

• 

46 

46 

44 

47 

47 

48 

55 

S8 

60 

56 

5S 

ss 

55 

62 

63 

60 

S3 

SI 

' 

ft    tt    ft 
JUNE  1966 

RUTGERS  MICRO-MET  ST* 

EVAP 

.13 

.19 

.16 

.35 

.29 

.18 

.40 

.26 

.28 

.25 

.35 

.25 

.27 

.05 

.27 

.23 

.23 

.27 

.11 

.24 

.29 

.36 

.30 

.30 

.38 

.28 

.12 

.3a 

.23 

•  22 

7.62 

WIND 

42 

45 

41 

71 

S3 

47 

66 

46 

51 

6 

• 

- 

. 

23 

61 

56 

70 

33 

35 

26 

61 

51 

47 

51 

71 

87 

41 

65 

45 

44 

14S3B 

MAX 

68 

72 

74 

83 

88 

93 

91 

83 

90 

85 

84 

78 

77 

69 

89 

85 

80 

79 

88 

78 

89 

92 

88 

92 

92 

92 

83 

94 

90 

92 

84.6 

MIN 

4S 

48 

50 

50 

63 

65 

63 

64 

66 

66 

59 

53 

57 

58 

65 

61 

61 

60 

63 

58 

59 

63 

58 

60 

67 

65 

65 

67 

70 

70 

60.7 

JULY  1966 

RUTGERS  MICRO-MET  STA 

EVAP 

.27 

.39 

.52 

.37 

.45 

.26 

.29 

.32 

.25 

.47 

.29 

.49 

.36 

.49 

.35 

.21 

.34 

.35 

.42 

.33 

.36 

.30 

.32 

.41 

.34 

.32 

.20 

.23 

.08 

.40 

.0810.26 

WIND 

49 

64 

57 

64 

54 

59 

64 

68 

51 

73 

97 

72 

80 

88 

4e 

47 

46 

55 

103 

79 

70 

50 

53 

41 

42 

67 

69 

59 

72 

58 

30 

1929 

MAX 

91 

93 

94 

97 

94 

85 

90 

89 

88 

92 

88 

93 

93 

94 

92 

92 

88 

91 

91 

89 

88 

88 

90 

89 

92 

89 

92 

91 

79 

90 

74 

89.9 

MIN 

66 

65 

72 

72 

72 

70 

70 

65 

62 

64 

67 

65 

72 

65 

66 

66 

59 

61 

60 

64 

56 

56 

58 

60 

67 

62 

63 

69 

70 

61 

62 

64.7 

AUGUST  1966 

RUTGERS  MICRO-MET  STA 

EVAP 

.31 

.40 

.23 

.31 

.28 

.16 

.18 

.30 

.26 

.17 

.25 

.29 

.44 

.29 

.20 

.08 

.17 

.37 

.30 

.31 

.20 

.22 

.12 

.14 

.23 

.24 

.25 

.23 

.22 

. 

. 

7.64B 

WIND 

48 

89 

90 

48 

40 

28 

50 

42 

45 

48 

56 

95 

97 

38 

53 

19 

58 

72 

50 

50 

30 

39 

50 

48 

61 

46 

58 

43 

36 

27 

54 

1608 

MAX 

87 

SB 

81 

86 

86 

82 

90 

89 

89 

86 

90 

92 

84 

87 

81 

77 

84 
66 

87 

89 

92 

86 

90 

88 

83 

81 

79 

84 

87 

83 

89 

87 

85. 9 

MIN 

59 

61 

60 

59 

SB 

61 

64 

66 

65 

70 

72 

61 

59 

60 

63 

63 

64 

63 

67 

6S 

68 

70 

61 

59 

57 

57 

63 

67 

67 

65 

63.2 

ft    ft    ft 
OCTOBER  1966 

RUTGERS  MICRO-MET  STA 

EVAP 

.24 

.37 

.09 

.20 

. 

.21 

.17 

.12 

.16 

.12 

.12 

.11 

.20 

.08 

.07 

.OS 

.14 

.09 

. 

. 

. 

.07 

.12 

.02 

.12 

.04 

.09 

.07 

.08 

.21 

. 

4.01B 

WIND 

97 

58 

38 

30 

78 

109 

78 

72 

61 

48 

59 

93 

55 

23 

38 

56 

82 

65 

42 

64 

113 

43 

54 

22 

25 

12 

19 

15 

19 

103 

34 

1705 

MAX 

71 

52 

66 

71 

71 

63 

62 

66 

71 

75 

76 

69 

57 

66 

66 

70 

70 

50 

56 

57 

57 

62 

72 

. 

. 

. 

w 

- 

72 

69 

6S.6 

MIN 

52 

40 

42 

45 

50 

42 

40 

40 

47 

52 

43 

44 

40 

40 

47 

50 

46 

40 

40 

46 

39 

38 

42 

48 

- 

- 

- 

- 

44 

37 

- 

43.6 

See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
-   98   - 


J 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 

DECEMBER  1966 

DELAYED   DATA 


Tamporotur* 

Proclpitotion 

11 

M 
<  1 

< 

il 

1 

o 
X 

S 

J 

S 

S 

1 
1 

No.  of  Ooyt 

1 

"5 

1 
J 

1 

Snow.  SUM 

No.  of  Doy* 

Slolion 

Mox. 

MIn. 

1 

Is 

• 

1 

i 

o 

1 

o 

1 

•:i 

>  > 

•:j 

i 
8 

•             •             • 

JUNE   1966 

CHATSkORTH 

8^.8M 

56. IM 

70. 5M 

96 

28* 

38 

3 

39 

9 

0 

0 

0 

1.24 

.91 

29 

.0 

0 

2 

I 

0 

MORRIS    PLAINS    1    M 

79.6 

55.9 

67.8 

96 

26 

'•l 

3» 

'>9 

1 

0 

0 

0 

.92 

.32 

U 

.0 

1        0 

3 

0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

[2 

Day  of  Month 

1    1    2    1    3 

4 

5 

6 

7        8 

9 

10   1   11       12 

13      14      15       IE  I 

17  1 

18      19  1  20      21      22      23   1  24 

25 

28 

27 

28  1  29   1  30 

31 

•       •       . 

H«»     1966 

.         •          . 

JUNE    1966 

aSLMAR    2    So 

CHATSWORTM 

HANVILLE 

MOBRIS    PLAINS    1    a 

RINGUOOD 

l.»0 
1.2". 
.55 
.92 

.85 

.05 
.09 

T 

.10 

.06 

.07      T 

.05 
.05 

.20      .32 
.55 

.06       .06 

.03 

.13 

T 
.03 

T 
.03 

.15 

.07 

T 

1.30 

.91 

.50 

.05       .06 

.0«. 

•         •         . 

JULY    1966 

•         •          • 

AUGUST    1966 

BELXAR    2    S» 

.20 

.10 

T            .10 

... 

OCTOBER    1966 

BELMAR    2    Sm 
NANVILLE 

1.90 
6.59 

.20 
.S3 

T 
T 

.10 

T 

.22 

.03 

.50                                .10    1.00 

2.68      .83                                            T 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

II 

1 

' 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

*         * 

• 

JUNE    1966 

CHATSWORTH 

MAX 

MIN 

6B 
«2 

70 
41 

80 
38 

89 
50 

88 
57 

88 
62 

85 
58 

87 
62 

87 
67 

85 
50 

79 
47 

69 

47 

66 
55 

89 
60 

86 
60 

89       82 
52       62 

81 
58 

76 
58 

86 
45 

91 

57 

91 
60 

91 
49 

93 
64 

92 
65 

86 
63 

96 

64 

96 
68 

92 
67 

84.8 
56.1 

MORRIS   PLA 

NS    1    M 

MAX 
MIN 

64 
41 

65 

47 

70 
41 

78 
54 

85 
59 

87 
62 

87 
58 

78 
60 

82 
64 

80 
63 

77 
46 

69 
47 

67 
52 

71 

58 

84 

54 

79 

50 

77 
55 

74 
52 

80 
58 

76 
50 

83 
55 

85 
60 

80 
51 

88 
57 

89 
71 

88 
59 

76 
60 

96 
64 

86 
67 

87 
62 

79.6 
55.9 

See  Reierence  Notes  FoHowing  Station  Index 


STATION  INDEX 


^_^ 

u 

OBSERVATION 

n 

d 

2 

U 

M 

I 

TIME  AND 

z 

2 

a 

6 

p 

TABLES 

STATION 

Q 

1 

COUNTY 

< 

§ 

1 

< 

OBSERVER 

i 

i 

i 

ftLLENDALE 

0100 

01 

BERGEN 

e 

*1    02 

T4    OB 

270 

BERGEN    COUNTY    ENGINEERS 

AILANTrC    CITV    W8    AP 

0311 

02 

ATLANT IC 

1 

39    27 

74    35 

64 

MID 

MID 

:  Hj 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

'ATLANTIC    CITV 

0325 

11 

MID 

MID 

STATE    MARINA 

AUOUBON 

75    05 

40 

UP 

IIP 

BASS    »1VEP    5T    FOREST 

0528 

BURLINGTON 

1 

39    37 

30 

"V 

H 

N.J.    FORESTRY    SERVICE      | 

BELLEPLAIN    5T    FQPEST 

02 

1 

39    15 

5P 

5P 

BELUEPLAIN    STATE    FOREStI 

BEL-^AR    2    SW 

0721 

MONMOUTH 

1 

40 

7A 

WALTER    J     SCHANCK                      \ 

BELVIPEnE 

0739 

01 

WARREN 

2 

40    50 

75    05 

275 

7A 

7A 

H 

CLEMENT    HAUPT 

BERNARDSVILLE    2    E 

40    43 

74    32 

240 

TA 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

8LACICWELLS    MILLS 

0847 

01 

SOMERSET 

10 

40    29 

74    35 

27 

7A 

HENRY    M.    MILLER 

800NTON    1     SE 

090T 

CI 

MORRIS 

B 

40    54 

74    24 

280 

8A 

JERSEY    CITY   WATER    WORKS 

BOUND    BROOK    Z    W 

0927 

01 

SOMERSET 

10 

8A 

AMERICAN    CYANAMIO    CO, 

8RANCHVILLE 

SUSSEX 

ALBERT    M,    DAVENPORT 

aufiLINCTON 

1211 

02 

BURLINGTON 

2 

40    05 

74    52 

12 

6P 

6P 

PUBLIC    SVC.    £.    ♦    G.    CO. 

CANISTEAR    RESERVOIR 

SUSSEX 

41    07 

1040 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT 

CANOE    BROOK 

U35 

01 

ESSEX 

8 

74    21 

leo 

BA 

8A 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 

CANTON 

1343 

02 

SALEM 

75    25 

20 

GERTRUDE    S.    WILLIS 

CAPE    HAY    3    W 

1351 

CAPE    MAY 

10 

5P 

5P 

N.WEST    MAGNESITE    CO. 

CEDAR    GROVE 

1472|  01 

ESSEX 

40    52 

400 

J.    A.    PLUNKETT 

CENTERTON 

1512 

02 

SALEM 

6 

39    31 

75    10 

80 

C    W    THORNTHWAITE    ASSOC 

CHAfiLOTTEBURC 

1582 

PASSAIC 

e 

41    02 

74    26 

760 

7A 

H 

NEWARK    WATER    DEPT. 

CMATSWORTH 

1598 

100 

EARL    M.    KERCHNER 

CLINTON 

1749 

01 

HUNTERDON 

10 

40    38 

74    55 

200 

8A 

ANDREW    F    DBOPPF 

1 

40 

5P 

UNION    CO.    PARK    COMM, 

ESSEX    FELLS    SERV    6LDG 

2768i01 

340 

BOROUGH    ESSEX    FELLS 

FLEMINGTON    1     NE 

30291  01 

HUNTERDON 

10 

40    31 

74     51 

140 

7A 

H 

FORTESCUE 

3102 

CUMBERLAND 

2 

5 

7A 

JOHN    LOPER 

FREEHOLD 

3181 

02 

MONMOUTH 

10 

40    15 

74    17 

194 

6P 

6P 

:  H 

FRAN<    J.    MOREAU 

GLASS8OR0 

3291 

02 

GLOUCESTER 

2 

75    07 

135 

BJ 

GLASS80R0    STATE    COLLEGE 

GREENWOOD    LAKE 

3516 

01 

PASSAIC 

8 

41    08 

74    20 

470 

GEORGE    T.    WIGGINS 

HAMMONTON    2    NNE 

3662 

02 

ATLANTIC 

. 

39    39 

74    48 

85 

SA 

eA 

W(    HUBBARD    PARKHURST 

HIGH    POINT    PARK 

3935 

01 

SUSSEX 

2 

41     18 

1570 

SA, 

BA 

MIGMTSTOWN    1     N 

3951 

02 

MERCER 

10 

40    17 

74    31 

100 

6P 

6P 

'    M 

JAMES   R.    PICKERING 

INDIAN    MILLS    2    W 

BURLINGTON 

100 

EDWARD    ENTWISTLE 

JERSEY    CITY 

HUDSON 

135 

JERSEY    CITY    WATER    OEPT. 

LAMBERTVILLE 

4635 

01 

HUNTERDON 

2 

40   22 

74    57 

60 

6P 

6P 

H 

E.    E.    CASF 

2 

74    52 

CHARLES    KOONS 

LITTLE    FALLS 

e 

9; 

PASSAIC    VLY.    WTR.    COMM, 

LONG    BRANCH    2    N 

4987 

03 

MONMOUTH 

1 

40    20 

7*    Oft 

n 

6(^ 

H 

WIL8UR    P.    LAFAYE 

LONG    VALLEY 

5003 

01 

MORRIS 

10 

40    47 

74    47 

550 

M 

MRS.    ALICE    A.    MOLZ 

LUMBERTON 

5055 

02 

BURLINGTON 

2 

39    58 

74    48 

25 

: 

JAMES    I.AWTON 

5104 

8 

41    06 

74    10 

253 

ROBERT    G.    GLASGOW 

MANVILLE 

5197 

01 

SOMERSET 

10 

50 

BA 

JOHN    L,    RADCLIFFE 

MARLBORO    SCS 

MONMOUTH 

I 

120 

: 

GEROW    BRILL 

MAPLTON     1     W 

5252!  02 

BURLINGTON 

2 

39    54 

74    ^6 

90 

c 

OAVlO    0.    CRISCOM 

5346-   02 

ATLANTIC 

3 

39    27 

20 

H 

COUNTY    EXTENSION    SVC. 

MIDLAND    PARK 

5503;  01 

BERGEN 

8 

210 

MIO 

1 

RIOGEWOOO   WATER    CO. 

55761 02 

75    f>3 

60 

MID 

Y     H 

L.     J.    GALLAHER 

MILLVILLE     FAA     AIRPORT 

5^Bl|  02 

CUMBERLAND 

6 

S*)    22 

6B 

MID'  MIO 

1           y. 

FECI.    AVIATION    AGEtCv 

MILTON 

5597|  01 

MORRIS 

1      ? 

41      01 

74    32 

950 

;     '* 

JEPSET    CITY     MATEO     WK«. 

PMILLIPSBUR6 
PHJLLtPSBURC  BRIDGE 
PLAINFIELD 
PRINCETON  WATER  WORKS 

RINGWOOD 

RUTGERS  MICRO-MET  STA 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

SOWERVILLE 

SPLIT  HOCK  POND 

SPRINGFIELD 

SUSSEX  1  SE 

TOMS  RIVER 

'TRENTON  W6  CITY 

TUCKERTON 

WANAOUE     RAYMOND    0AM 

WATCHUNG 

WEBTSVILLE 


HUNTERDON 

MORRIS 
BERGEN 
99101  02    SALEM 


40 

20 

40 

36 

08 

40 

29 

39 

30 

39 

2B 

40 

35 

1? 

40 

13 

39 

36 

41 

OS 

OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


50      5P      5S 


BUREAU 
LOU I  ST 


CKENSACK 

,     MARYS     SCHOOL 

WTON    WTR.    ♦    SwR.COHM. 

PK    WATER    0 

A.    COUGHLI 

.    DEL    VECC 


PHILIP    E.    MAPUCCI 

camden  county  pln6  60. 
town  of  phillipsburg 
joint  toll  bridge  cohm, 
mrs  vivian  scheper 
princeton  water  co. 
rahway  vAlle*    SEW  autm 
no,   jersey  wtr,   supply 

RUTGERS  UNlV 
SEABROOK  FARMS  CO. 


EVERET' 


KIN 


UNION 

COUNTv 

ENGINEER 

HILDA    f 

'IVEP    V 

U.S. 

WEATHER 

BUREAU 

WATER 

ENCE     F/> 
SUPPLY 

'coS;/"' 

UNION 

COUNTY 

ENGINEER 

ROBER 

T    M.     MA 

NNERS 

N,J, 

'OWER    • 

LIGHT    CO 

HACKS 

tSACr  V 

CREAM 

VALLEY 

DAIRY 

t      DRAINAGE  CODE:      1-COASTAL 


l-DELAWARE    3-GREAT  EfIC  HARBOR    4-HACKENSACK    5-HUDSON    6-MAURICE    7-MULUCA    6-PASSAIC    9-RAHWAY    10-RARITAN 
REFERENCE    NOTES 


DIMENSIONAL  UNITS: 


nless  otherwise  Indicated,  dimenstont 
e  departures  of  average  daily  temperc 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observatlo 
lion"  table,   "Daily  Tcmpe 


observation  tUnca  In  local  standard  time.  During  the  sununi 
)servatlon  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  statlona.  For  these 
table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  ji  the  "Snowfall  and  Snow 


months  some  observers  take  the  observation*  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
ations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.  m. ,  E.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Dally  PreclplU- 
n  Ground"  table,  when  published,  arc  for  the  24  houra  ending  at  time  of  observation. 


EVAPORATION  i 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  tee  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  r 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 


Entn 


9  of  s 


wfall  In  the  "Cllmato logical  Data"  table,  the  "Snowfall  a 


i  Sno< 


>re  taken  front  dlffei 
'  snow  on  ground  Lncl 


NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  norn 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  wl 
STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  8tati< 


lis  based  on  the  period  1931-1960. 
h  data  for  September  195G. 
I  name,  such  as  12  SSW, 


d  din 


I  trt 


SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  daU  will  be  cj 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 
INTERPOLATED  VALUES  tor  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground' 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 
4      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
-K      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Cage  Is  equipped  with  a  windshield, 
B     Adjusted  to  a  full  month. 
D      Water  equlvalem  of  snowfall  wholly  or  partly 

■erage 


post  office. 


e  Station  Index. 


!  for  a  full  month. 

R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  I 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  1 
AR      This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  ram. 


t  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

isslng.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  dally  record.     Degree  day  c 


ary  slightly  from  I 


a  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  I 


i:  FOLLOWING; 


Recording  Rain  Gage  £ 
"Climatological  Data" 
the  "Hourly  Precipitat 


on.  Hourly  precipitation  values  a 
letin  they  are  from  a  separate  nor 
Data"  bulletin. 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,    i 

J  "Supplemental  Data"  table, 

SS  This  entry  in  time  of  c^servatlon  colun 

A  Thermometers  are  generally  exposed  1 


in  Station  Index  means  ob 
m  SUtion  Index  means  va 
\  shelter   located  a  tew  tei 


Stations  appearing  1; 

Genera^  weather  conditi 
which  may  be  obtained  f 


t   for  V. 


t  listed  in  the  tables, 


a  STORM  DATA,   all  at 


.  of  substations  through  195S  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  IS  cents.     Similar 
sue  of  Local  Climatological  Data,  price  IS  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  a 


addres 

s  Shown  above. 

Subsc 
of  Doc 

iptlon  Price: 
uments.     Rt-mi 

^ce 

Its  per 
and  CO 

copy,  monthly  and  annua 
rrespondence  regarding  s 

,    52.  50  per  year.      (Yearly  sub 
bscripUons  should  be  sent  to  th 

script  ion 
?  Superin 

includes  the  Annual  Summary, 
endent  ot  Documents,  Govemm 

Checks  and  money  orders  should  be  m 
ent  Printing  Office,    Washington,   D.  C. 

ade  payable 
20402. 

'  I  lXE-2/3/ 67-850 
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Port  JervU 

-o-  — 


1  Point  Park 

-o- 


Liyton  3  ,4%. 

I 

J  o 


NEW    JERSEY 


STATUTE   MILES 


^^Oroenwoot 
R«««rvolr         O         O  Hinir*oo(t>-Su(fern  W«lor  Works  q 


Stroudsburg  -(^ 


V 

:/ 


AUentown  WB  AP  f 


PtuUlpsburg  Bridge  O 
PhilUpsburg  '-p- 


MlUon  O 


"AT 


\ 


0/  /- 

y  \.         Wanaque  Rtymond  Dam 


PleaNknIvlUr 

75  TH    MERIDIATJ   TIME   ZONE 


Allendale      '^  J 

%         Woodcllfr  Lb 


/         Spill  Rock  Pond 

/  o 


*N  New  Mllford 

1  3 


ontofi  1  bE  y-J  Ptttrrso 

O  fLllU.F.lle    -0-' 


/ 


A- 

g  Valley 

/^, 

0- 

/              -s^ 

T 

Oldwick 

0    1 

Clinton 

I 

0 

> 

-O-     DobbB  Ferry 


J  >i  New  MUiorc         I         _  .  , 

\       /  r        ■ 

> —West  Wharton  Boonton  1  SE  /-J 

NdFTHERN/  °  ,'       -        . 

T  '  /  O   Cednr  Giov 

Morris  Plains  1  W     Essex  Fells  Seiv  Bldg  '^.       ' 

-o-  '  -»•         N 

Chatham  / 

1  CS?-  Canoe  Brook     L— ,  ,     .       / 

B.rnardsvUla  2  E         /\_  V^;>  Jersey  C: 

/  \.^_  Newark  WB  AP    O, 

^wf.chuhB    SP^'^'"""  ^®/ 
1/     •..-•         Elizabetli -O- 
'^  / 

Plainfield  Rahwav 

,         „  /   -0-— — ••*  (%.       /  NY  Ave  V  Brooklyn 

/         SomerviUe  a'1,>^*^^    X^'^  h> 

)  -O  *-^  ]     ^ 

/  Bound  Brook  2  W  /NY 

Flemington  1  Ne'  Q     N, 

-O         /  Manville         V 

(  Blackwells  Mills  J 


CentraJ  Pork  WB 

NY  WB  AP  Lo  GuardU 
-O-    NY  Laurel  Hill 


STATION      LEGEND 

O         #  3  Precipitation     only 

0  Precipitation,    storage 

-O-     -♦-      -<B-      Precipitation    and    Temperature 

-O-       S        -Cf-      Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

Type   of  gage:  Q  f^on  -  recording -, 

•    Recording:  3  5o/A  typas  ^      ^^^^    Temperature 

Double  circle    combinations  indicate  the  availability  of  more 
detailed  meteorological  data 


ALBERS    EQUAL   AREA    PROJECTION 
STANDARD   PARALLELS    AT   29  I'g  AND  45  I'g 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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T«bl«  l-CoatiDu«d 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


F*bni«ry 


April 


S*pt«mb«r 


NOR T HERN 

BfcLVlDERE 
BOONTON    I    SE 

CANOE  enow 
cmarlotteburo 

ElUABETh 

ES&EX  FELLS  SEKV  B 
FLEMINGTON  I  Nt 
Ml&H  POINT  PARH 
JtRSEY  CITT 
LAMBERTVILLE 

LAVTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLt* 
MORRIS  PLAINS  1  N 
NEMARK,  MB  AIRPUriT 

NEmTON 

PATERSON 

PHlLLlPSBbRG 

PLAINFIELD 

SOMERvlLLE 

SUSSEX  1  St 


SOUTHERN 


02 


ATLANTIC  CITY  Mb  AP 

AUDUSON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATS^ORTH 

FREEHOLD 
GLASS60R0 
HAMMONTON  2    NNE 
MIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2    w 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  LAP  STA 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  Wti  CITY 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH  2    < 


26.8  I  -  0.7 


30. 


-  2.9 


2*. 9  '.   -  2.6 

29.'-   -  2.2 
29.6Mi  - 

29.*  '  .  2.5 

2e.7  I  -  2 

^3.5i-  . 

27.3  !  -  z 


33.ini 
31. IM  ' 


27.9 
26.1 
33.2 


31.3 
32.4 

30.9 


35. 5M  -  1.5 


33.9 

'.».2 

33.9 

<.3.9 

3'-6 

- 

.3 

32.6 

'•2.4 

32.1 

. 

.9 

42.2 

31.3 

43.8 

32.3 

. 

2.2 

43.8 

31. G 

- 

.1 

42.3 

32.2 

- 

.6 

41.6 

32.3 

43.5 

32.9 

42.7 

32.6 

- 

.n 

43.0 

32.7 

. 

.1 

42.3 

31.2 

41.0 

31.1 
33.5 
32.2 


7.0 
4.0 
3.4 
4.5 
3.5 


42.7 

45.6 


4B.2 

48. 8M 
46.6M 


54.5  -  7.7 

55.3  -  3.8 

55.7  -  3.2 

53.5  -  4.9 


55.6 

55.9 
51.8 
58.3 


54.3  , 
59.3 

64.6 
59.4 
58.7 
58.6 
57.8 

52.5 

56.0 


-  1.7 

-  3.0 

-  2.1 


58.3 
58.2 
56.8 


69. S 
69.4 
66.2 
72.9 


2.5 
2.7 
2.6 
3.3 


-  2.8 

-  3 

-  3.5 


72.2 
69.0 
73.5 


-  1.2 

-  3.0 

-  2.2 


71,5 

-    1.4 

68,7 

75.2 

1.2 

72,6 

75.2 

.1 

73,4 

78.1 

76.8 

75.7 

74,3 

79.6 

2,4 

76,9 

74, 6M 

73,4 

76.6 

1,7 

74,4 

78,0 

75.3 

77,9 

l.E 

75.4 

75,8 

l.C 

74.0 

74,6 

-      ,1 

72.7 

77, IM 

74.3 

76,9 

75.2 

76,8 

1.7 

V5.4 

77,0 

2.0 

74.5 

77,8 

74,2 

75,6 

.1 

/3,9 

77,1 

74,8 

77,2 

.{ 

75,2 

72,9 

70,9 

78,3 

2.3 

75,9 

75,2 

73,8 

77.7 

75,3 

62.81 
62.0 
57.8 


58,1 
62.2 


65. 9M. 

65.5 

63.9 


-  1.5 

-  2.9 

-  2.7 


46.9 
51.3 


56.1m1 
53.5 

54.1 
53.7 
65.2 
53.3 
52,3 

54,0 


47,5 
47. 9M 
46. 9M 

47.5 
47.0 
47.6 


46.9 
48.0 
48.2 


47,1 
47.5 
47, Oh 


27.8 

36,0 
34,0 

28,6 
34,5 
30.8 
30.8 
36.5 

29.0 

33.8 

34,4 
33.2 

27.7 

32.1 


36.2 

37.0 
37,1 


1,8 
1,2 


50. 6M 
50.2 
45,6 
53.6 


47,2 
52,9 
48, 6n 
49.2 
54,2 

48,3 

52. 4M 

52.4 

51.9 


I  -  3.7 
-  1.3 


52.0 
54.6 

63,6M 


53, 2M 
53,1 
53,0 
53,2 


4{  53.6M 
51. 9n 
53.9 


averages  !□  the 


ioclud*  4»lf«d   and 


cted  data  and  nay  differ  slightly  fr 


Blues  published  In 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  In  1966  was  Included  In  the  January  through  Uarch, 
September  and  December  issues  of  this  publication. 


S*«  R«l«reiice  NotM  Following  Station  [nd»x 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


NORTHERN  01 

BELVIDERE 
BERNARDSVILLE  2  E 
BLACKWELLS  MILLS 
BOONTON  I  SE 
BOUND  BROOK  2  w 

BRANCMVILLE 
CANISTEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CEDAR  GROVE 
CMARLOTTEBUHG 

CLINTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

GREENWOOD  LAKE 

HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITT 
LAMBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 
MAHWAH 
MANVILLE 
MIDLAND  PARK 
MILTON 

MORRIS  PLAINS  1  K 

NEWARK  rtB  AIRPORT 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWlCK 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PHILLIPS8URG  BRIDGE 

PLAINFIELD 

RAHWAY 
RINGWOOO 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  1  SE 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 
WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOOOCLIFF  LAKE 


SOUTHERN  0 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  I  N 
INDIAN  HILLS  2  W 
MAYS  LANDING  I  W 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MQORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 

PENNSAUKEN 

PRINCETON    WATER    wORKS 

SEABROOK    FARMS 

SHILOH 

TOMS    RIVER 

TRENTON    WB    CITY 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 


ATLANTIC    CITY 
8ELMAR    2    Sw 
CAPE    MAY    3    w 
LONG    BRANCH    2 


3.06| 
3.03(- 


1.91 

2.'.Bh 

3.25h 


L    3.00 

2.29(-    l.0» 
2.49h      .9S 

2.73k 
3.69| 

2.tsl 
3.32^ 
2.52-    1.16 
3.94I 


3.451-      .11 
3. -,2 
'■.2'.| 


3.62 
3.19 
2.S2 


2.29-    1.28:    3.69 


3.12. 
3.90' 
2.95i 
4.10i        .32 

3.39H      .13 


1.09 
.70 

1.68 


'•.<*Sl      1.S6 


23:    '..521      1.62:    1.3S> 


♦.27       1.28 


♦  .90|      1.36 
<t.73'      1,61 


2.511-    1.67 


2.60>    1.26 


3.01H    l.<>6 


2l77| 
1.91^ 


1.66 
1.26 


2.28i-    1.17 


3.3«k    1.11 
2.26k    1.84 


1.07! 
2.281 
1.971. 


2.33»    1.77 


l.*5f-  2.81 
1.601-  2.32 
1.07k  ; 
1.88: 

.77| 

1.2»1 
1.61-  2.20 
1.84-  1.91 
l.<>6 
1.37-    2.48 

2.10, 


1.61-    2.16 


1.31-    2.78 


April 


3.061-    1. 
2.66 
2.641 
2.401.    1. 
2.49' 


2.77 
2.89i 
2.21-    1.81 

2.721-    1.49 


2.80k    1.00 


2.701 

2.47i 
3.0Ih      • 
2.35k    1. 
2.87L       . 
2.601 

2.621 
2.03U    2. 
3.20-      . 
3.72! 


2.861-    1.09 


07;    3.66r      .62: 

2.63| 

4.71, 

3.86k 
3.02i 
4.93i 
3.031 
2.62 


3.18^ 


2.76-    1.15 


3.11| 
2.67U 
3.33" 


2.42- 
2.42- 
3.66 
2.26 


2:65k 

3.461 

2. 791. 
2.74i 
3.5l| 

3.0l[-      .44 


2.681- 
2.35; 

4.31 

2.64|- 

3.14- 


.       .64 


3.62 

4.99| 

2.081 
2.13 
5.4l!      1.26 

2.5lL    1.64 

3.39, 

6.6OI      1.44 


3.83 


2.34-    1.61 


2.36-    1.42 


6.09       1.06 


6.13       1.41 


6.94      2.19 

5.20 

4.79       1.03 


3.89 
2.63 
2.26 

4.75 


4.62 

■    3.71 

5.34 

4,28l 


4.75       1.49 


1.63f-    1.92 
.64.    3.20 

2.01; 


1.29k   2.84 
2.141 
.651 
1.66, 
t.05| 


.49h    2.95 
.70.    3.06 

2.40k    1.90 

1.491 


1.07^    2.46 


1.02.    2.99 


1.24.    2.44 


.52k  3.43 
.04.  2.79 
.55r-    3 


1.76| 

.30h    3 

.58.    3.05 

.58 
2.36.    1.34 


2.22 

1.40 
4.21 


2.281-    3.02 
.951 

1.77! 
1.24(.    3 
1.581 


l.OOJ-    3.66 
.97k    3.76 

.7lk    3.80 
.80 
1.66k    2 


.96.    2 
1.74.    2.77 
1.961 
1.39h    ; 


1.19W  3.44 

1.66.  : 
1.9^ 

1.22k  ; 


"1 
90 

87[-    2.87 


1.2.^    2. 
2.09I 

2.02.  2.64 
1.12.  3.34 
3.18.    1.09 


1.60, 
4.27 
1.22-    3.31 


1.341 
2.07 
1.79-    2.50 


1.31 
4.22 

3.01 


1.50-    2.3 


August 


2.071-    2.92 


2.99-    1.94 


2.48 
3.76 
2.70-    2.63 

3.6V    1.40 

2.79J 

1.84k    3.13 
I. SO, 
2.01k    3.01 


2.53.    2.09 
1.80-    3.34 


2.4^    2.66 


2.74k    2.30 


2.6^    2.32 


U09t 


1.B7-    3,59 


1.*.0-    3.35 
2,92r    1.71 


z.osL 

1.B6 


2.28-    2.78 


2.95-     1.99 


Septembai 


5.o4      1 

7,53j 

e.38| 

9*5e|      5.23 

7.0t 

<>.01 


9.00       5.19 


10.79*      6.2<< 


5.61       l.b9 


6.47' 


8.9^ 
7.6^ 


7.0b! 

6.96^ 
7.08) 


9.41 

5 

dl 

6.31 

f.05 

6.62 

5.69 

4.89 

7.66 

6.51 

8.22 

4 

4- 

5.05 

10.96 

6 

9{ 

5.09 

10.18 

4.^4 

7.08 
7.0a 
8.6li 

8.41 
6.47 
7.43 


8.32i      4.53      5.17       1.62 


■  7.1 
6.7 
9.71 


6.921      3.25       3.86 


3.64 
4. 541 
6.35 


4.69      1.51 
4.58      1 
3.07 
4,55 


3.85 
3.03 
5.36 


5.66 

4.94< 
6.66r 


8.9^      5.ie       6.11       2.42 


5.16      1.8' 


b.04|      5.80      2.63 

5.46 
4,89 
5,95 

6,01 

5,41, 

4,7aj 

3.66 
5.73 


.95]      2. Sir 
1.90 
3.5« 
5.79|      6.1^      1.4{ 

1 


5.58      l.OS 

3.48 
3.04- 
3.82 


3.65 

2.78- 
4.20 


2.79- 
5,09 
3,20- 


1.911-    1.7 
2.11, 
2.0a 

I.IS-    2.8 
I.9T-    1.6 

2.00 
2.66 

1.49 
2.80-    1.1 


I'M 

E     4.4<J 


3.7T 
3.01- 
3.42- 


4.3^ 

3.3S 
3.9S 


37.7ri 
44.09 
40.15 


42.71-    7,75 

38.30 

39.3<4-    9.00 
E    39.54 

42.63k  2.78 
45. 2» 

31.99 

41.89-  1.69 
39.60-    5.11 
36.51 
43.56-    6.36 

44.03-    4,87 
42.02 
E    37.23 
44.66 
43.39 

E  41.3a 

37.86-    4.52 

35.90-  8.68 
36.40-  8.39 
41.80 

39.82 

36. 131-12. 24 


.3e 


I    3.24^ 

4,od 

4.42        1,0« 

3,70 

3.6J 


4.et    1.6^ 

3.901 
4.94 
4.25i 
3.9* 


1.36-    2.38 
2.6V 
1.72-    1 
1.61, 
1.49^ 


4.99 
E  4.61 
3.51 
3.56 
3.29 

4.lli 


2.1« 

I. '71-    1 

2.80- 

2.73 

2.31-    1.2C(      3.94 


1.84,-    1.89 


2.21.      .95      4 


2.13|-    1.61       3.97I 


1.44.    2.35 
2.60 
E    1.82 


2.1«-    1.63       3.i6 

1.81k    1.78      4.00 


4.3T      1.14 

5.24 

3.72J 


4.5«      I.IC 


E    39.47 
37.66 

39.71.    9.48 
39. 8» 
35.14-10.64 

38.22 
36.19 
42.861 
41.13-   6.73 

40.0(i-   6.96 


46.29      2.93 


t    37. 

E    44. 
37. 

.ICE    42. 


.54-  8.14 
.77-  ,64 
,46-  3.44 
.42S 


46.43      2.16 


36.1b-    7.56 


38.05.    5.73 
E    31.84 
E   40.85 

42. BV    3.96 


Dlvlalon  averages    In   the 


Include  delayed  and  corrected  data  aad  nay  differ   sllgbtly   fr 


published    In   monthly    is. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


NEk    JCRStr 
1«66 


LabI  iprlng  minimum  of 


First  fall  minimum  of 


16"  or 
b«low 


20°  or 
below 


24  or 
b«low 


28  or 
below 


32°  or 
below 


s     a 


32°  or 
below 


28"  or 
below 


24   or 
below 


20  or 
below 


16°  or 
below 


Number  of  daye 
between  delea 


belvioere 
boonton  1  se 
canoe  brook 

CHARLOTTEBURCi 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOd 
FLEMINOTON  I  NE 
MISM  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAHBERTVILLE 

LAYTON  i 
LITTLE  FALLS 
LONO  VALLEY 
MORRIS  PLAINS  I  M 
NEWARK  MB  AIRPORT 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBUR& 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE 

SUSSEX  1  SE 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLIN&TON 

CHATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIQHTSTOwN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOHN 

NEx  BRuNSuICk  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  i   E 
SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  n 
L0N6  BRANCH  2 


7-  * 
7-  3 
7-    *. 


7-    3 
7-    3 


7-    3 
7-   4 


2-    7 
2-20- 


2-20< 
2-20< 
2-    6 


2-    7 

2.20. 


7-    7 
7-     3 


2-20< 
1-29 
1-29 
1-30 


2-20< 
1-31< 
1-29 
1-29 
1-29 

1-29 
1-29 
2-20 


2-20 
2-20< 
1-29 

1-31H 

1-29 
1-29 


1-29 
1-29 
1-29 


3. 

3-17 

2-21 

3-28 
3-17 
3-29 

2-20 
2-21 

3-29 

2-21 

2-22 
2-20 

3-28 
2-21 
2-21 
2-21 
2-20 

3-28 


2-22 
2-20 
3-28 


2-21 
2-21 
3-17 


2-21 
2-21 


2-21 
2-20 


2-21 
2-20 


3-29 
3-17 
3-26 
3-28 
3-28 

3-29 
3-30 
*-  1 
2-21 
3-17 

»-l2 
2-21 
3-28 
3-28 
2-21 

3-28 
2-22 
3-10 
3-28 
3-28 

<.-12 


3-28 
2-21 
3-28 
2-21 
3-29 

3-28 
2-22 
2-22 
3-28 
3-28 

2-21 
3-17 
2-21 
3-28 
3-29 

3-28 
2-22 
2-22 
3-28 
2-21 

3-28 
2-21 


2-20 
2-22 
2-21 


3-30 
4-  8 
3-29 

3- 

4-12 

5-10 

3' 

3-28 

5-11 
3-29 
3-30 
3-30 
3-28 

4-12 
3-28 
3-30 
3-28 
4-    3 


3-29 
3-26 
4.11 

5-    5 

3-29 
3-28 
3-29 
3-29 
5-U 

3-28 
3-28 
3-17 
3-29 
3-29 

4-     1 


3-29 
3-28 


2-22 
3-  9 
3-28 


4.17 
5-11 


3-29 
3-29 
4-  1 
5-11 


3-29 
3-29 
3-29 
3-29 
3-30 

5-11 
3-29 
3-29 
5-U 
3-29 

5-11 
5-U 


5-12 
5-U 
5-U 
5-U 

5-U 

5-11 
5-11 
5-12 
3-30 
5-11 


29  10-  7 
29  10-  4 
28  10-21 
29i 10-13 
31 1  10-31 


10-31 
10.  3 
10-13 
11-14 
10-27 


5-15  32 

5-11 
5-12  31 
5-lli27 
4-  1  32 


5-15 

4-  1 
5-12 
5-U 
5-11 


5-11 
4-11 
5-U 

5-U 

5-U 
5-11 
4-17 
5-11 
5-16 

5-  5 
5-11 
5-U 
5-U 
5-  5 

5-U 
5-11 
5-11 
5-11 
3-29 

5-11 
5-U 


3-29 
3-29 


10-  7 
10-31 


10-21 
10-31 


10-13 
10-27 
10-18 


0-31 
0.31 
0-31 
0-27 


0-21 
0.28 


0-31 
0-31 


0-3o 
0-2B 


11-14 
10-31 


10-27 
10-27 
10-31 
10-27 
10-31 

10-31 
10-22 
10-21 
11.20 
10-31 

10-21 
10-31 
10-2  7 
10-28 
U-20 

10-26 

10-31 
10-31 
10-31 


10-31 
lU-31 
10-31 
10-31 
lO-U 

10-31 
10-31 
10-31 

10-31 
10-28 

10-31 
10-30 
10-31 
10-31 
10-31 

10-31 
10-31 
10-31 
10-29 
11-20 

10-31 

10-31 


12-  2 
11-23 
12-    3 


10-31 
10-31 
10-31 
10-31 
11-23 

10-31 
10-31 
10.30 
12-  2 
10-31 

10-31 
11-21 
10-31 
10-31 
12-   2 

10-31 

10-31 
10-31 
10-31 


11-20 
11-23 
10-31 
11.23 
10.31 

11-21 
11-21 
11-20 
10-31 
10-31 

11-20 
10-31 
10-31 
11-21 
10-31 

10-31 
12-  3 
11-20 
10-31 
12.    2 

10-31 
11-20 


12-    3 
12-    3 


10-31 
10-31 
11-21 
U-20 
12-    3 

12-  3 
10-31 
U-  4 
12-  3 
11-20 

10-31 
12-  3 
10-31 
10-31 
12-    3 

10-31 

11-21 
U-21 
11-21 


12-  3 
10-31 


12-  3 

10-31 


U-21 
12-  3 


10-31 
12-  3 


11-21 
12.  3 


U-21 
12-  3 


11-21 
11-20 


11-20 
12-  3 
U-21 


12-  3 
12.  3 
12.  3 


12.  3 

12.  3 

12.  3 

12-  3 

12-  3 

12-  3 

12-  4 

12.  4 

12.  3 
11-23 

12-  4 

12-  3 

12.  3 

12.  3 

12-  3 

12-  3 

12-  4 

12-  4 

12-  3 

12-  3 

12-  3 

12.  4 


12-  4 
12.  4 

NONE 


148 
146 
163 
155 
173 

173 
145 
154 
229 
169 

145 
173 
144 
163 
213 


154 
169 
160 


170 
202 
149 


173 
173 
197 
169 
140 

179 
163 
170 
173 
176 


173 
173 
145 
216 

172 
170 


220 
230 
213 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

No». 

Dec. 

Annual 

•      *      • 

NORTHERN  01 

CANOE   BROOK 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

I 

I 

I 

I 

B  4.47 

-      .12 

1015 

72.3 

48.5 

B  5.60 

1.06 

629 

S6.9 

62.1 

B   8.16 

3.10 

638 

93.7 

66.0 

5.41 
1.14 
488 
89.2 
65.1 

B   3.70 

.69 

565 

75.6 

56.6 

B   2.51 

.64 

535 

64.0 

44.1 

- 

- 

- 

»      *      • 

SOUTHERN   02 

PEMBERTON   3   E 

EVAP 
WIND 

I 

z 

I 

- 

I 

6.00 
582 

7.65 
621 

5.10 
603 

B   3.30 
799 

B   2.18 
694 

B    1.40 
721 

I 

- 

RUTGERS  MICRO-MET   STA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

I 

I 

I 

I 

B   5.49 
1S63 

7.62 
1335 
84.6 
60.7 

10.26 
1929 
89.9 
64.7 

B   7.64 
1608 
85.9 
63.2 

B  4.78 
1627 
74.4 
55.7 

B  4.00 
1706 
63.0 
43.6 

! 

I 

j 

SEABROOK  FARMS 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

_ 

^ 

I 

B   3.82 
2192 
60.4 
41.1 

B  6.06 
2193 
76.8 
50.5 

7.99 
1911 
87.2 
61.7 

10.06 
1758 
91.5 
67.2 

7.63 
1545 
89.6 
65.3 

B  4.87 
1487 
75.6 
56.9 

B   3.47 
1441 
67.0 
43.3 

I 

I 

; 

See  reference  notes  ioUowing      Station  Index. 
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SOIL  TEMPERATURES 


Station 

and 
D.plh 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

Augiut 

September 

October 

November 

December 

Annual 

1 

< 

: 

1 
< 

a 

1 
< 

1 

« 

< 

S 

1 

9 

s 
< 

J 

1 

< 

1 

« 

s 

: 

a 

9 

« 
S 

< 

J 

i 

> 

< 

1- 

9 

1 

« 

• 

< 

1 

e 
1 

1 

9 
> 
< 

1 

s. 
1 
< 

f 

1 

RUTGERS   MICRO  MET    STA 

PLOT 

a  1 

1 

INCH 

32.6 

45/29 

32.5 

41/28 

41.5 

-/— 

48.2 

61/40 

59.1 

72/47 

72.1 

87/60 

79.5 

91/68 

76.0 

88/66 

59.2 

78/43 

- 

— /— 

48.9 

60/39 

39.5 

55/33 

- 

91/26 

2 

INCHES 

32.8 

43/29 

32.7 

40/28 

41.3 

— / — 

47.6 

59/40 

58.7 

71/48 

71.0 

84/59 

78.1 

88/68 

76.0 

84/67 

58.3 

74/44 

-/- 

49.3 

59/40 

40.1 

54/34 

- 

88/28 

4 

INCHES 

33.3 

44/30 

32.8 

39/29 

40.9 

-/- 

47.1 

56/40 

57.4 

68/48 

69.8 

79/59 

76,8 

84/70 

73.5 

80/68 

57.3 

70/47 

— /- 

49.8 

58/41 

40.9 

52/35 

- 

84/29 

S 

INCHES 

34.2 

42/31 

33.2 

38/29 

40.8 

-/- 

46.8 

54/41 

56.7 

65/50 

68.2 

75/61 

75.3 

79/71 

72.5 

76/68 

58.1 

69/49 

- 

— / — 

50.6 

57/42 

42.2 

51/36 

- 

79/29 

16 

INCHES 

36.3 

41/32 

34.7 

37/31 

41.0 

-/- 

46.1 

52/42 

54.7 

62/49 

65.2 

70/60 

72.1 

74/69 

70.5 

72/64 

58.5 

69/50 

- 

-/- 

52.1 

57/47 

44,4 

50/39 

- 

74/31 

32 

INCHES 

38.9 

42/35 

36.6 

38/34 

41.3 

k-/- 

45.4 

49/43 

52.3 

59/48 

61.8 

66/58 

68.5 

70/66 

68.2 

71/63 

58.1 

68/49 

- 

-/- 

54.1 

57/51 

47.0 

52/42 

- 

71/34 

PLOT 

•    2 

1 

INCH 

30.6 

91/20 

32  .S 

»7>22 

43.4 

r~ 

50.9 

80/34 

62.4 

86/36 

77.4 

104/4!  86.7 

111/6:80.5 

104/6C58.9 

94/25 

- 

-/- 

47.6 

66/29 

39.7 

63/23 

- 

111/20 

2 

INCHES 

31.0 

50/21 

32.1 

45/25 

43.0 

-/- 

50.5 

75/34 

61,6 

84/37 

76.4 

101/5C86.6 

108/6<79.6 

100/63 

58.3 

91/28 

- 

-/- 

47.7 

66/32 

40,1 

61/26 

- 

108/21 

4 

INCHES 

31.5 

48/24 

32.1 

43/28 

42.3 

-/- 

49.4 

68/36 

60.4 

80/40 

75.2 

96/S: 

82.4 

102/6(78.2 

94/6458.0 

87/32 

- 

— /- 

47.8 

64/33 

40.0 

58/30 

- 

102/24 

S 

INCHES 

32.6 

43/28 

32.7 

40/30 

39.4 

L-/— 

49.4 

59/40 

58.4 

70/45 

72.1 

e6/5< 

S1.6 

97/7C76.5 

85/6? 

58.0 

81/41 

- 

-/- 

48.8 

60/40 

41.8 

54/35 

- 

97/28 

MONTHLY    AVER«3ES  ARE   OBTAINED   BY    TAKING   THE    AVERAGE    OF  KM    ANO  MIN   VALUES. 
PLOT    *    1    -    SLOPE   OF   GROUND:       FLAT,       SOIL    TYPE.       LOAM.       GROUND   COVER:       KENTUCKY    BLUEGRASS.       INSTRUMENTATION,       COPPER-CONSTANTAN   THERMOCOUPLES    CONNECTED   TO    A 

BROWN    ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 
PLOT   •    2    -    SLOPE    OF  GROUND,       FLAT.       SOIL    TYPE,       LOAM.       GROUND   COVER,     BARREN.       INSTRUMENTATION,       BROWN    RECORDING   POTENTIOMETER   WITH   COPPER-CONSTANTAN 

THERMOCOUPLES. 


See  Beiarence  Notae  Following  Statloa  Index 
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STATION  INDEX 


YMraol 

Open»d 

Ytjjttn  of  Op«n*d 

i 

record 

oicloMd 

u 

record  '  "'  rlo^iKl 

Stdtion 

i 

z 
8 
1 

County 

1 

1 

1 
1 

2 
& 

duiing  yi. 

Ref0r 

to 
labloi 

Station 

b  -^ 

County 

_ 

1 

3 

4> 

1 

1 
1 

durlr 

g  y 

Helm 

lo 
lablM 

1 

d. 

2 

1 

g 
1 

11 

II 

d. 

h 

n 

II 

AttlNOAl.C 

0100 

01 

KROEN 

41  02 

T4  01 

270 

c 

MOOR e ST OWN 

8T28 

02 

BURLINGTON 

)f  58 

74  58 

85 

103 

103 

1  I  1 

ATLANTIC  CITY  WB  A» 

0311 

02 

ATLANTIC 

39  27 

T4  35 

*4 

9 

• 

1  2  3  C 

MORRIS  PLAINS  |  H 

8769 

01 

MORRIS 

40  80 

74  80 

400 

21 

28 

1  2  1 

MTiANTIC  CITT 

e>29 

ATLANTIC 

J 

39  2) 

74  26 

II 

93 

♦  5 

1  2  3 

NEWARK  WB  AIRPORT 

6026 

01 

ESSEX 

40  42 

74  10 

11 

67 

112 

1  >  >  C 

AuouaoM 

0>*« 

,12 

CAMOCN 

39  5) 

40 

14 

17 

I  2  3 

NEW  BRUNSWICK  EXP  ST* 

6062 

02 

MIDDLESEX 

10 

40  2B 

74  2* 

86 

109 

112 

1  2  1 

«*S5  Rive*  ST  FOKC&T 

0S19 

BURLINGTON 

39  ST 

74  26 

30 

20 

2 

NEW  MILFORD 

6146 

01 

BERGEN 

*0  57 

12 

48 

!    C 

BCILCPLAIN  ST  rORCST 

0»«0 

02 

CAPE  M*r 

39  15 

74  42 

30 

72 

72 

1  2  3 

NEW  MONMOUTH 

6154 

02 

MONMOUTH 

1 

40  28 

74  06 

30 

6 

6 

1  2  ) 

BCCMAR  2  S« 

0721 

MONMOUTH 

40  09 

74  04 

40 

23 

2 

NEWTON 

6177 

01 

SUSSEX 

41  0) 

7*  45 

565 

88 

83 

1  2  1  C 

SCLVIDERE 

072« 

01 

WARREN 

40  50 

75  05 

278 

74 

74 

1  2  3 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

646C 

01 

PASSAIC 

41  02 

74  30 

880 

26 

2 

SCRNARO&VILLC  1   C 

0T«7 

01 

SOMERSET 

40  4  3 

74  32 

240 

B 

2 

OLOWICK 

65*4 

01 

HUNTERDON 

10 

40  40 

260 

10 

2 

SLACKMCLLS  •'ILLS 

0B*7 

SOMERSET 

10 

40  29 

74  85 

27 

10 

2 

PATER SON 

6775 

01 

PASSAIC 

40  84 

74  09 

100 

96 

95 

1  2  > 

800NT0N  1  it 

090T 

31 

HORRIS 

*0  54 

74  24 

200 

5» 

76 

1  2  3 

PCM6ERT0N  3  E 

6843 

02 

BURLINGTON 

39  58 

74  38 

80 

36 

36 

6 

1  2  3« 

SOUM)  SHOOK.  1  « 

0«7 

01 

SOMERSET 

IC 

40  33 

74  34 

50 

10 

2 

PENNSAUKEN 

6863 

32 

CAMDEN 

39  57 

78  04 

60 

9 

2 

SRANCHVULE 

0«TB 

01 

SUSSEX 

41  0« 

74  45 

8  BO 

65 

2 

PMlLLIPSBURG 

697* 

31 

WARREN 

40  41 

75  11 

180 

78 

83 

1  2  S 

SURLlWiTON 

1211 

02 

BURCtNGTON 

40  OS 

74  52 

12 

84 

80 

1  2  3 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

6979 

WARREN 

40  *2 

78  12 

200 

27 

2 

CANISTEAft  RESCRVOIt 

1527 

01 

SUSSEX 

41  07 

74  30 

1040 

26 

2 

PLAINFIELO 

7CT9 

01 

UNION 

10 

*0  36 

74  24 

90 

75 

78 

1  2  3 

CAHOE  SROOik 

1>1» 

01 

ESSEX 

40  45 

74  21 

180 

36 

36 

3« 

1  2  i* 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

02 

MERCER 

10 

40  20 

74  40 

60 

18 

2 

CANTON 

19AS 

02 

SALEM 

39  28 

78  25 

20 

20 

2 

RAHWAY 

7393 

01 

UNION 

40  36 

20 

27 

2   C 

CAPE  MAY  )  m 

I3»l 

OS 

CAPE  MAY 

18  57 

74  5* 

10 

41 

78 

1  2  3  C 

RINGWOOD 

7587 

01 

PASSAIC 

41  oa 

74  16 

305 

26 

2 

CEOAR  GROVE 

1A72 

01 

ESSEX 

40  52 

74  13 

400 

2 

RUTGERS  MICRO-MET  STA 

78)1 

MIDDLESEX 

10 

40  29 

125 

2 

*CC 

CENTERTON 

l»12 

02 

SALEM 

39  31 

78  10 

80 

C 

SEABROOK  FARMS 

7936 

02 

CUMBERLAND 

59  30 

78  I* 

90 

4 

4 

4 

I  2  J» 

CHARLOTTEBURG 

1»B2 

01 

PASSAIC 

41  02 

74  26 

760 

74 

7* 

1  2  3 

SHILOH 

8051 

02 

CUMBERLAND 

39  28 

75  18 

120 

9 

9 

1  2  5 

CNATSWORTH 

1^9« 

BURLINGTON 

39  49 

74  32 

100 

22 

22 

1  2  3 

SOMERVlLLE 

819* 

SOMERSET 

10 

*0  35 

90 

80 

83 

I    2   3 

CLINTON 

17*9 

01 

HUNTERDON 

10 

40  3« 

74  55 

200 

23 

2 

SPLIT  ROCK  POND 

8*32 

01 

MORR [ S 

40  58 

7*  28 

800 

26 

2 

ELIZABETH 

26** 

01 

UNION 

40  40 

74  1* 

40 

87 

87 

1  2  3 

SPRINGFIELD 

8*23 

01 

UNION 

40  43 

7*  18 

90 

C 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOO 

2768 

E?.5EX 

40  50 

7*  17 

340 

18 

18 

1  2  3  C 

SUSSEX  1  SE 

86** 

01 

SUSSEX 

41  12 

7*  36 

390 

68 

71 

1  2  3 

FLEMINGTON  1  NE 

)029 

-il 

HUNTERDON 

IC 

40  31 

74  51 

140 

69 

BO 

1  2  3 

TOMS  RIVER 

8B16 

OCEAN 

59  57 

10 

t  2  3 

roOTCSCUE 

3102 

02 

CUMBERLAND 

39  14 

78  10 

5 

20 

2 

•TRENTON  W8  CITY 

8883 

32 

MERCER 

40  13 

7*  46 

56 

9* 

1  2  3  C 

FREEHOLD 

31«1 

02 

MONMOUTH 

u 

40  1* 

74  IT 

194 

62 

62 

1  2  3  C 

TUCKERTON 

OCEAN 

39  36 

20 

66 

71 

1  2  3 

GLASSBORO 

3291 

92 

GLOUCESTER 

39  42 

75  07 

135 

4 

4 

1  2  3  C 

WANAOue  RAYMOND  DAM 

9187 

01 

PASSAIC 

41  03 

7*  1( 

320 

26 

2   C 

GREENWOOO  LAKE 

3416 

01 

PASSAIC 

41  0« 

74  20 

470 

26 

2 

WATCMUNG 

9271 

01 

UNION 

10 

40  40 

7*  25 

260 

C 

MAMWONTON  2  NNE 

3662 

02 

ATLANTIC 

?9  39 

7*  49 

B5 

34 

60 

I  2  3 

WERTSVILLE 

9363 

01 

HUNTERDON 

10 

40  27 

7*  *8 

160 

10 

2 

HIGH  POINT  PARK 

39J5 

01 

SUSSEX 

41  IS 

7*  *0 

1570 

10 

10 

1  2  3 

WEST  WHARTON 

960  B 

01 

MORRIS 

40  5* 

7*  36 

680 

s 

2 

HIGMTSTOWN  I  N 

3951 

02 

MERCER 

10 

40  17 

7*  31 

100 

70 

73 

1  2  3  C 

WOODCLIFF  LAKE 

9832 

01 

BERGEN 

41  01 

7*  03 

103 

48 

2    C 

INDIAN  MILLS  2  W 

*229 

02 

BURLINGTON   C 

39  *a 

100 

76 

77 

1  2  3 

WOODSTOWN 

9910 

02 

SALEM 

39  39 

75  19 

50 

18 

28 

1  2  3 

JERSEY  CITY 

*339 

01 

HUDSON 

40  44 

7*  03 

135 

6B 

68 

1  2  3 

LAMBERTVILLE 

A635 

01 

HUNTERDON 

40  22 

7*  57 

60 

79 

79 

1  2  3 

LAVTON  2 

4736 

01 

SUSSEX 

41  15 

7*  52 

39D 

4 

4 

1  2  3 

LITTLE  FALLS 

*8S7 

01 

PASSAIC 

40  53 

7*  1* 

153 

52 

63 

1  2  3  C 

LONG  8RANCH  2  N 

*98T 

03 

MONMOUTH 

40  20 

7*  00 

10 

5B 

58 

1  2  3 

LONG  VALLEY 

500J 

01 

MORRIS 

10 

40  47 

7*  47 

550 

36 

36 

1  2  3 

LUMBERTOS 

5055 

02 

BURLINGTON 

39  5S 

74  *a 

25 

C 

MAHWAH 

510* 

01 

BERGEN 

41  C6 

74  10 

253 

10 

2 

MANVILLE 

5197 

31 

SOMERSET 

10 

40  3  3 

74  34 

50 

26 

2 

•MARLBORO  SCS 

524* 

02 

MONMOUTH 

40  20 

74  14 

120 

C 

•4ARLT0N  I  W 

5252 

02 

BURLINGTON 

39  54 

7*  56 

90 

c 

MAYS  LANDING  I  W 

53*6 

ATLANTIC 

39  27 

74  45 

20 

22 

2 

MIDLAND  PARK 

5503 

31 

BERGEN 

40  59 

7*  09 

210 

20 

2 

NILLVILLE 

5576 

02 

CUMBERLAND 

39  24 

75  03 

60 

10 

26 

1  2  3  C 

HULVILLE  FAA  AlBPORT 

65B1 

02 

CUMBERLAND 

39  22 

75  04 

6B 

17 

17 

I  2  3 

MILTON 

5597 

01 

MORRIS 

41  01 

74  32 

950 

_ 

26 

2 

DRAINAGE  CODE: 


RELOCATION   AND   CHANGES   OF    EQUIPMENT 


BRANCMVILLE 
NEW  MONMOUTH 
TUCKERTON 


STANDARD   RAIN  GAGE   MOVED    .1    I 
EQUIPMENT   MOVED    178   FEET   W 
EQUIPMENT   MOVED    .6   MILE   WSW 


DATE  -  1966 

AUGUST  13,  1962 
APRIL  2 

DECEMBER  20,  1965 


REFERENCE    NOTES  NEW   JERSEY 

1966 

Additional  information  regarding  the  climate  of  New  Jersey  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  Department  of  Meteorology,  College  of  Agriculture  and 
Environmental  Science,  Rutgers  -  The  State  University,  New  Brunswick,   New  Jersey    08903,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in 
"HOURLY  PRECIPITATION  DATA  NEW  JERSEY". 

DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  "F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foct  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Min  in 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.      "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956, 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record. 

Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

Amount  included  in  following  measurement. 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

Adjusted  to  a  full  month. 

Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

Amounts  from  recording  gage.      (The  amoimts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

it  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;      however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 

located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402.  for  15  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price   15   cents. 


Subscription  Price;      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )     Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the     Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents.   Government   Printing  Office,    Washington. 
D.   C.     20402. 
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Data  for  non-recording  stations  shown  on  this  map  may  be  found  in  the  publication  Climatological  Data. 
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43. B 

28,0 

35,9 

3,5 

70 

24 

9 

19 

694 

0 

2 

23 

0 

1.34 

-  1.88 

.83 

27 

.7 

2 

I 

3 

1 

0 

INDIAN  MILLS  2  w 

45.9 

26,1 

36.0 

2,7 

72 

25 

8 

20. 

891 

0 

1 

23 

0 

1.37 

-  2.25 

.92 

27 

•  6 

T 

29. 

3 

1 

0 

MILLVILLE 

46.0 

26,6 

36.4 

71 

25 

13 

19 

878 

0 

25 

0 

.53 

.24 

8 

T 

T 

26 

2 

0 

0 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

45.9 

28,3 

37.1 

72 

24 

12 

20 

857 

0 

22 

0 

.81 

.28 

27 

.5 

I 

20 

3 

0 

0 

MOORESTOWN 

44.8 

28.5 

36.7 

3,7 

71 

26. 

12 

19 

870 

0 

23 

0 

1.54 

-  1.58 

1.04 

27 

.0 

0 

3 

I 

1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

44.5 

28,1 

36,3 

4,0 

68 

24 

9 

19 

881 

0 

22 

0 

1.70 

-  1.64 

.90 

27 

.5 

T 

29» 

3 

1 

0 

NEW  MONMOUTH 

46.1 

28,2 

37,2 

69 

24 

14 

20. 

854 

0 

22 

0 

1.68 

.64 

27 

T 

0 

4 

2 

0 

PEMBERTON  3  E 

46.5 

27,1 

36.8 

2,9 

72 

25 

10 

20. 

865 

0 

23 

0 

1.38 

-  1.92 

.73 

27 

,7 

T 

29* 

3 

I 

0 

SEABROOK  FARMS 

44.8 

za.v 

36.9 

70 

25 

13 

19 

864 

0 

24 

0 

1.70 

1.22 

28 

T 

0 

2 

1 

1 

SHILOH 

46.0 

28,7 

37.4 

3,1 

71 

24 

12 

19 

848 

0 

23 

0 

1.50 

-  1.98 

.62 

27 

.0 

0 

5 

I 

0 

TOMS  RIVER 

45. 9M 

26,8 

36. 4M 

71 

25. 

9 

19 

881 

0 

24 

0 

1.32 

.82 

26 

.2 

0 

2 

1 

0 

TRENTON  WB  CITY          H 

44.4 

31. U 

37.7 

4,6 

70 

24 

13 

19 

836 

0 

21 

0 

1.47 

-  1.63 

1.05 

27 

.4 

3 

1 

2 

1 

1 

TUCKERTON 

46,3 

28.4 

37,4 

73 

24 

11 

19 

850 

0 

20 

0 

.84 

.29 

8 

1.1 

1 

19 

2 

0 

0 

WOODSTOWN 

46.0 

28.4 

37,2 

70 

24 

13 

19 

855 

0 

23 

0 

1.69 

1.24 

27 

.1 

T 

19 

3 

1 

1 

DIVISION 

37,2 

3,8 

• 

1.30 

-  2.15 

.7 

tt    tt    « 
COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 

45.0 

32.8 

38,9 

2,9 

70 

24 

18 

20. 

800 

0 

I 

18 

0 

.87 

-  2.88 

.30 

8 

5 

0 

0 

CAPE  MAY  3  W 

46. 7^ 

32, 3M 

39, 5M 

70 

25. 

12 

19 

783 

0 

1 

18 

0 

.98 

.22 

28 

0 

4 

0 

0 

LONG  BRANCH  2  N 

44. U 

30.4 

37,6 

4.6 

67 

24 

16 

19 

843 

b 

1 

19 

0 

1.69 

-  2.09 

.84 

27 

1.4 

1 

19 

5 

I 

0 

DIVISION 

38,7 

4.2 

1.18 

-  2.34 

1.4 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
ATLANTIC  CITY  MB  AP 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MILLVILLE 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
BELMAR  2  SW 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
HIGH  POINT  PARK 


I       "1 

1 ,. 

DATE 

24 

-   4 

DATE 

19 

2.34 

.53 

1.50 

DATE 

29 

11.1 

19 

DATE 

02. 

See  Reference  Notee  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


station 

H 

Day  of  Month 

g 

1    1 

2        3 

4    1    5     1 

6 

7    1 

8    1 

9 

10    1   11    1   12 

13  1   14      15 

16      17       18 

19      20      21 

22  1  23   1  24 

25  1  26      27 

28  1 

29      30 

31 

NORTHERN                            01 

SELVIDERE 

1.96 

T 

T 

.28 

.08 

T 

T                        .06 

T 

T 

T 

1.09 

•02      .03 

BERN«ROSVILLE    2    E 

1.26 

.11 

.19 

.05 

.78 

.15 

BLAC«»ELLS  MILLS 

1.33 

T 

.05 

.25 

.08 

•  03 

.92 

BOONTON    I    SE 

1.33 

T 

T 

T 

.14 

.17 

.06 

T 

T 

T 

.93 

.03      T 

BOUND    BROOR    2    W 

1,40 

.08 

.21 

T           .05 

1.09 

•  01 

BRANCHVILLE 

S.3: 

T 

.29 

.09 

.03 

.92 

.02      T 

T        • 

CANI5TE4R    RESERVOIR 

l.«9 

T 

.07 

.23 

.14 

.04 

T 

•  97 

.04 

CANOE    BROOK 

l.« 

T 

T 

T 

.24 

T 

T 

1.23 

.02 

CEOAR    GROVE 

. 

_ 

s                     . 

m               m 

a 

• 

- 

• 

>           *           > 

■           »           - 

»                 a                  a 

B           «           > 

B                          B                           - 

m               m               m 

• 

"          " 

•        • 

CHARUOTTEBURG 

l.»5 

T 

.02 

.16 

.16 

.06 

•  99 

.06 

CLINTON 

1.36 

.10 

.14 

T          .05 

T 

U07 

T 

ELIZABETH 

1.49 

T 

.06 

.25 

.04 

.06      .03 

.67 

•  32 

•02 

ESSEX    FELLS    SERV    SLOG 

.97 

.04 

T           T 

•  93 

fLEMINOTON    1    NE 

1.33 

T 

•  16 

.17 

T            .06 

T 

T 

.86 

•03      .05 

GREENWOOD   LAKE 

I. 72 

.10 

.20 

.19 

.09 

1.07 

•  15 

HIGH   POINT    PARK 

1.33 

.14 

.08 

.01      .01       .02 

1.01 

•  06 

JEH5EY    CITY 

1.26 

.02 

.28 

T 

.90 

T 

•  04 

.02    . 

LAMBERTVILLE 

l.»3 

T 

.29 

T 

.08      .01 

•  01 

I. 00 

.04 

T 

LAYTON    2 

1.65 

T 

T 

T 

.23 

.08 

T 

T           .02 

T 

T 

1.29 

•04      ,03 

LITTLE    FALLS 

l.»0 

T 

.03 

.06 

.19 

T            .06 

T 

T 

1.02 

•  04 

LONG   VALLEY 

l.*9 

.29 

.05 

•  06 

.97 

.08 

HAHWAH 

1.90 

.03 

.19 

.57 

.06 

1.07 

.02 

MANVILLE 

1.28 

.12 

.22 

.07 

.89 

.02 

MIDLAND   PARK 

1.^9 

T 

.07 

.18 

.05 

1.12 

.02 

.01    . 

MILTON 

1.72 

.05 

.10 

.22 

.16 

.07 

.92 

•  20 

MORRIS    PLAINS    1    H 

1.93 

T           T 

T 

.15 

.18 

T            .07 

T 

T 

T 

T                     I 

1.07 

•  06      T 

NEWARK    WB    AIRPORT                   R 

1.19 

.02 

.03 

.22 

T 

.05 

T 

.0* 

•  68 

•  01 

•  05 

■  05    . 

NEW    MILFORD 

1.36 

.16 

.09 

.20 

.10 

•  80 

.09 

.02    • 

NEWTON 

l.«9 

T 

.33 

.13 

.05 

.84 

.10 

OAK    RIOGE    RESERVOIR 

1.50 

.07 

.19 

.16 

.07 

.87 

•  14 

OLDWICK 

1.99 

T 

.11 

.21 

T 

T 

1.17 

•  10 

PATERSON 

. 

_ 

•           • 

«               m 

m 

• 

- 

* 

«          «          • 

•           -           - 

-                  -                  • 

-           "           ■ 

■                          "                           ■ 

■           "           " 

• 

•           " 

"        • 

PHILLIPSBURG 

1.91 

.06 

.24 

.09 

1.02 

•  50 

1.50 

PH1LLIPS8URG   BRIDGE 

2.3A 

.28 

.20 

.30 

•0* 

T        ! 

PLAINFIELD 

i.e« 

T 

.01 

.27 

.06      T 

T 

.01 

1.31 

•  12 

.06 

RAHWAY 

1.21 

T 

.02 

.21 

.02 

T 

.92 

•  03 

T 

.01    . 

RINGWOOO 

1.27 

.03 

.20 

•  09 

T           .01 

T 

•  93 

•  01 

50MERVILLE 

1.51 

T 

.33 

•  05 

T 

1.04 

•0* 

.05 

•  13 

•02      T 

SPLIT    HOCK    POND 

l.«l 

.15 

.14 

•  06 

•  93 

U2a 

SUSSEX    I    SE 

1.8B 

T 

T 

T 

.44 

.12 

T                        ^02 

WANAOUE    RAYMOND   DAM 

1.20 

.02 

.15 

.16 

•  04 

T 

•ei 

•  02 

•09   • 

WERT5VILLE 

1.34 

T 

.10 

.20 

T           .06 

.01 

•  91 

•  03 

•  05 

WEST    WHARTON 

1.94 

.29 

•  17 

.07 

•  96 

WOODCLIFF    LAKE 

1.32 

.07 

.05 

.20 

.07 

•  80 

•  09 

•08    • 

SOUTHERN                             02 

ATLANTIC    CITY    WB   AP 

1.16 

.04 

T 

.02 

.19 

.09      T 

.07 

.76 

T 

•02 

•  01    . 

AUDUBON 

1.92 

T 

T 

.42 

.10      T 

T 

1.00 

T 

T 

T         • 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

1.17 

.27 

.15 

.03 

.6T 

•  05 

6ELLEPLAIN    ST    FOREST 

.64 

.03 

T           T 

.16 

.07 

.13      .04 

•  08 

.07 

•  06 

T 

BURLINGTON 

1.69 

.39 

.10      .10 

•05      .12 

.87 

•  06 

T 

T        • 

CANTON 

1.17 

T 

.17 

.08 

T 

.92 

CHATSWORTH 

.87 

.12 

.23 

T 

.02 

•  4S 

•  OT 

FORTESCUE 

.80 

.07 

.07 

.12 

.07 

.07 

.10 

•  30 

FREEHOLD 

1.39 

T 

.29 

.08      .02 

.09 

•  75 

•20 

T 

GLASSeoRO 

1.39 

.04 

.33 

•  11 

.01 

•90 

T 

HAMMONTON    2    NNE 

1.04 

.08 

.03 

.17 

.04 

.02      T 

•  6t 

•02 

HIGHT5T0WN    1    N 

1.34 

.28 

.09 

.03 

•  83 

•  11 

T 

INDIAN   MILLS    2    w 

1.37 

T 

.02 

.24 

.09 

.10 

.01 

•  92 

T 

•  OS 

MAYS    LANDING    1    w 

.60 

.12 

T 

.12 

.16 

.03      .02 

.02 

•  33 

T 

MILLVILLE 

.93 

.05 

.24 

.06 

•  18 

T 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

.81 

.15 

T 

.26 

.07      T 

.09 

•  28 

T 

T 

T 

MOORESTOKN 

1.54 

.34 

.16 

1.04 

T 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

1.70 

T 

.28 

.09 

.03 

.90 

•40 

NEW    MONMOUTH 

1.68 

.07 

T 

.22 

.10 

.07 

.04 

.64 

•  5* 

PEMBERTON    3    E 

1.38 

.37 

.06 

.15 

.03 

.73 

•  04 

PENNSAUKEN 

1.62 

T 

T 

.28 

.11 

•04      .08 

.03 

T 

l.OS 

U06 
•  01 

1.22 
.31 

T           ^02 

T 

•02   • 

PRINCETON   WATER    WORKS 

1.47 

T 

T 

.30 

.08      T 

.01 

SEABROOK    FARMS 

1.70 

.07 

T 

.23 

.08      .09 

.01 

SHILOH 

1.90 

.10 

.05 

.01 

.19 

.13      .01 

.01 

.6; 

TOMS    RIVER 

1.32 

.05 

.05      .01 

.25 

.08      .09 

.01 

.82 

TRENTON    WB    CITY                        R 
TUCKERTON 

1.41 
.84 

T 

.04 

.07 

T           T 

T 

.28 

.29 

.09      T 
.06 

.02 

.07 

1.09 
.29 

•01 
.02 

•01 

•  04 
•01 

•  01    • 
T 

WOODSTOWN 

1.6? 

.32 

.01 

.10      .01 

T 

T                   1.24 

T 

COASTAL                               03 

ATLANTIC    CITY                             R 

.81 

.05 

.01 

.10 

.30 

.12 

.12 

.19 

.02 
••$ 

•  22 

.20 

• 

BELMAR    2    SW 

1.5! 

T 

T 

.20 

.50 

.03 

• 

CAPE    MAY    3    W 

.91 

.04 

.06 

.08 

.13 

.09      .04 

.20      .13 

•09 

• 

LONG    BRANCH    2    N 

1.6< 

.14 

T 

.28 

.01 

.09 

.10 

•  84 

' 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  day»  with  precipitation 
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0  -M 
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• 
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< 

Jl 
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5     J 

&1 

EASTERN    STANDARD     TIME 
1    Am          7    Am          1    PM          7    PM 

i 
f- 

8 
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? 

A 

s 

A 

I 

d 

1 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 
ATLANTIC     CITY     ST.     MARINA 
NEWARK    WB     AIRPORT 
TRENTON    WB    CITY 

27 
27 

4.3 
5.0 

8.2 

10.0 

25  +  * 
39 

33  +  -. 
35 

31 
NW 
20 

W 

29 
29 

29 
28 

78 
73 

79 
74 

58 
59 

70 
65 

3 
0 
2 

3 

6 

3 
7 
5 

1 

5 
1 
1 

1 

0 
1 
0 

0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 
0 

u 

8 
11 

10 

47 
53 
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6.2 
5.8 
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u 

Jt\l 

Isl 

IJ 

Cav 

irc 

.nr 

VI 

wn 

LjtJ 

NEW 

JtBSf  Y 

1142 

SUttaa 

D.y 

Ol  Monlh 

f 

I 

t 

3 

4 

s 

6 

T 

a 

» 

10 

u 

u 

13 

u 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25^ 

28  I 

27 

2.1 

29  { 

30 

31 

1 

«     «     • 
NORTMCHN           0» 

BtLVIOEBE 

MAX 

12 

36 

45 

39 

40 

37 

34 

36 

36 

[  " 

34 

37 

31 

39 

37 

44 

35 

40 

24 

37 

40 

53 

52 

62 

58 

59 

26 

39.3 

MtN 

1« 

23 

18 

25 

24 

19 

18 

16 

23 

18 

13 

19 

14 

18 

32 

26 

17 

23 

4 

15 

20 

29 

33 

33 

36 

37 

20 

21.5 

eOONTON  I  SE 

MAX 

i* 

37 

63 

42 

61 

35 

34 

65 

45 

39 

35 

37 

32 

43 

60 

45 

32 

39 

23 

37 

40 

56 

56 

62 

57 

57 

40.1 

MIN 

la 

25 

21 

26 

32 

23 

16 

21 

25 

24 

18 

23 

21 

27 

30 

26 

16 

20 

4 

13 

24 

33 

35 

35 

34 

37 

23.2 

CANOE  BROOK 

MAX 

3a 

39 

46 

43 

37 

37 

37 

36 

43 

41 

36 

40 

34 

45 

38 

47 

35 

42 

25 

34 

58 

57 

66 

54 

60 

41.2 

MIN 

IT 

26 

19 

26 

29 

21 

12 

21 

23 

20 

18 

24 

18 

25 

33 

27 

17 

22 

5 

17 

28 

33 

36 

33 

36 

23.0 

CNARLOTTEBUR& 

MAX 

JT 

36 

61 

41 

37 

33 

31 

47 

45 

37 

35 

35 

30 

45 

39 

44 

30 

39 

21 

37 

58 

61 

65 

58 

55 

39.5 

MIN 

16 

26 

15 

23 

30 

23 

16 

13 

25 

19 

17 

20 

20 

27 

31 

26 

13 

17 

0 

14 

34 

38 

37 

36 

37 

,  . 

21.6 

ELIZABETH 

MAX 

38 

68 

66 

43 

60 

39 

45 

49 

43 

37 

62 

34 

46 

44 

46 

43 

45 

41 

25 

44 

61 

69 

60 

62 

53 

44.9 

MIN 

22 

31 

27 

35 

32 

22 

23 

22 

26 

25 

26 

24 

23 

34 

36 

31 

21 

20 

12 

24 

36 

39 

44 

36 

39 

31 

27.3 

ESSEX  FELLS  SERV  SLOG 

MAX 

2a 

30 

28 

31 

45 

35 

35 

37 

43 

38 

35 

37 

32 

44 

34 

45 

32 

60 

23 

37 

55 

57 

65 

52 

56 

38.5 

MIN 

20 

16 

20 

26 

30 

18 

20 

22 

27 

25 

22 

22 

24 

26 

28 

28 

26 

21 

9 

21 

36 

41 

42 

42 

39 

25.4 

FLEMI NOTCH  1  NE 

MAX 

36 

60 

62 

61 

40 

36 

33 

46 

44 

40 

46 

37 

34 

46 

50 

45 

33 

42 

26 

39 

58 

62 

68 

57 

62 

42.3 

MIN 

10 

18 

17 

26 

22 

23 

13 

13 

24 

17 

19 

22 

15 

19 

32 

29 

15 

19 

1 

12 

29 

34 

35 

32 

35 

20.8 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

3* 

32 

38 

35 

36 

30 

27 

42 

41 

33 

34 

38 

29 

40 

36 

42 

26 

26 

24 

36 

51 

57 

62 

55 

49 

36.6 

MIN 

15 

21 

26 

25 

22 

16 

11 

15 

19 

17 

16 

13 

15 

24 

30 

16 

14 

5 

-  4 

-  1 

13 

34 

40 

40 

38 

26 

18.5 

JERSEY  CITY 

MAX 

38 

45 

64 

39 

38 

38 

49 

50 

42 

38 

40 

33 

47 

42 

46 

39 

45 

39 

24 

42 

60 

68 

56 

57 

44 

43.1 

MIN 

36 

32 

33 

36 

30 

30 

27 

40 

32 

31 

29 

26 

31 

40 

38 

29 

29 

16 

14 

30 

44 

51 

44 

43 

36 

31.7 

LAMERTVILLE 

MAX 

39 

65 

40 

60 

36 

36 

36 

45 

42 

39 

38 

37 

46 

39 

46 

61 

45 

40 

23 

41 

64 

68 

64 

65 

56 

41 

43.7 

MIN 

IT 

32 

20 

26 

26 

20 

16 

34 

23 

20 

16 

21 

IT 

31 

35 

27 

16 

19 

7 

24 

32 

34 

37 

36 

39 

24.6 

LAYTON  J 

MAX 

3» 

37 

46 

36 

38 

35 

33 

35 

37 

38 

35 

37 

31 

40 

38 

49 

32 

39 

24 

39 

57 

56 

61 

66 

53 

39.2 

MIN 

13 

21 

15 

23 

26 

14 

6 

9 

20 

14 

7 

9 

13 

18 

28 

20 

9 

17 

-  6 

6 

26 

30 

31 

34 

36 

" 

17.4 

LITTLE  FALLS 

MAX 

38 

61 

48 

46 

39 

37 

37 

47 

46 

42 

36 

40 

35 

47 

43 

49 

36 

43 

27 

40 

60 

62 

66 

63 

59 

42.8 

MIN 

23 

29 

24 

30 

32 

25 

22 

27 

28 

24 

24 

24 

23 

31 

35 

29 

22 

21 

10 

20 

36 

40 

44 

37 

39 

' 

26.9 

LONG  VALLEY 

MAX 

3« 

36 

45 

61 

39 

36 

34 

44 

42 

36 

35 

37 

31 

42 

39 

46 

33 

40 

23 

36 

54 

55 

64 

66 

60 

40.0 

MIN 

12 

30 

15 

23 

20 

16 

16 

29 

21 

16 

13 

19 

15 

21 

36 

25 

14 

20 

2 

13 

32 

31 

32 

33 

36 

29 

21.1 

MORRIS  PLAINS  1  M 

MAX 

33 

37 

46 

41 

36 

35 

35 

46 

46 

36 

35 

36 

31 

46 

39 

45 

32 

39 

24 

37 

55 

56 

65 

60 

60 

39.8 

MIN 

13 

16 

19 

26 

30 

25 

16 

16 

23 

20 

22 

21 

18 

23 

32 

27 

15 

22 

4 

13 

25 

35 

36 

36 

39 

22.3 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

♦0 

66 

46 

41 

39 

36 

52 

52 

40 

36 

40 

35 

45 

44 

47 

37 

45 

38 

25 

39 

43 

61 

68 

54 

69 

45 

43.7 

MIN 

2T 

36 

30 

39 

31 

26 

29 

40 

31 

28 

28 

26 

28 

37 

37 

26 

26 

15 

13 

16 

27 

36 

45 

44 

41 

39 

30.1 

NEWTON 

MAX 

3i 

37 

43 

41 

36 

35 

31 

44 

41 

37 

35 

36 

31 

41 

39 

45 

30 

38 

21 

20 

35 

42 

54 

53 

63 

55 

54 

40 

38.7 

MIN 

12 

20 

12 

24 

29 

21 

11 

12 

21 

17 

16 

21 

15 

20 

29 

26 

13 

17 

-  I 

6 

11 

22 

30 

32 

33 

37 

34 

30 

20.1 

PATERSON 

MAX 
MIN 

PHILLIPSBURG 

MAX 

3T 

66 

44 

41 

40 

36 

37 

42 

41 

39 

39 

38 

42 

43 

47 

66 

43 

61 

23 

42 

56 

59 

67 

66 

61 

60 

41 

35 

43.9 

MIN 

16 

31 

17 

30 

26 

21 

19 

34 

23 

18 

22 

23 

15 

31 

35 

27 

17 

21 

6 

22 

29 

33 

33 

36 

36 

36 

30 

21 

24.6 

PLAINFIELO 

MAX 

39 

65 

66 

36 

38 

35 

39 

46 

40 

36 

38 

34 

44 

42 

46 

36 

63 

27 

25 

42 

55 

59 

67 

55 

61 

43 

40 

35 

41.6 

MIN 

20 

32 

26 

31 

36 

22 

22 

37 

25 

23 

22 

23 

21 

33 

36 

28 

20 

25 

9 

21 

28 

35 

37 

42 

38 

40 

31 

22 

27.0 

SOUERVILLE 

MAX 

39 

65 

43 

38 

36 

36 

39 

43 

40 

35 

36 

35 

44 

60 

45 

39 

43 

38 

23 

41 

54 

60 

67 

57 

62 

52 

39 

34 

42.3 

MIN 

18 

32 

21 

30 

29 

20 

20 

35 

24 

20 

18 

23 

19 

32 

35 

26 

12 

16 

8 

20 

27 

35 

35 

36 

34 

36 

30 

21 

24.7 

SUSSEX  I  SE 

MAX 

35 

37 

44 

39 

38 

35 

33 

42 

40 

39 

34 

37 

30 

42 

39 

46 

32 

39 

23 

22 

36 

41 

55 

54 

62 

54 

52 

39 

33 

27 

39.1 

•     •     • 

MIN 

11 

20 

11 

16 

21 

17 

e 

9 

16 

14 

10 

14 

14 

17 

27 

22 

10 

15 

-  I 

0 

7 

21 

26 

30 

30 

35 

30 

29 

19 

17 

17.2 

SOUTHERN           OJ 

ATLANTIC  CITY  wB  AP 

MAX 

62 

68 

47 

41 

41 

38 

52 

57 

43 

42 

39 

39 

53 

46 

50 

39 

50 

36 

26 

43 

48 

66 

74 

78 

72 

72 

55 

60 

33 

36 

39 

48.4 

MIN 

30 

29 

24 

35 

28 

25 

23 

42 

26 

26 

27 

24 

24 

39 

39 

19 

16 

14 

12 

10 

30 

41 

45 

50 

44 

43 

44 

31 

29 

22 

17 

29,4 

AUDUBON 

MAX 

♦  1 

66 

45 

60 

44 

39 

51 

54 

43 

41 

41 

36 

51 

45 

46 

41 

48 

41 

26 

43 

42 

59 

65 

72 

70 

71 

50 

43 

33 

36 

46.6 

MIN 

27 

28 

24 

30 

29 

25 

27 

40 

28 

26 

28 

25 

25 

37 

40 

27 

23 

17 

13 

16 

28 

32 

37 

42 

46 

46 

42 

31 

26 

20 

29.6 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 

62 

66 

47 

43 

41 

39 

53 

57 

54 

42 

40 

40 

52 

46 

47 

44 

49 

45 

29 

39 

43 

60 

67 

73 

66 

67 

64 

54 

36 

40 

46.6 

MIN 

26 

29 

22 

31 

30 

23 

21 

49 

29 

26 

22 

21 

22 

34 

36 

26 

17 

25 

12 

12 

22 

32 

35 

36 

40 

45 

41 

33 

30 

13 

27.9 

BURLINGTON 

MAX 

60 

65 

45 

45 

38 

36 

45 

54 

42 

45 

38 

37 

48 

46 

46 

43 

46 

42 

25 

41 

42 

57 

64 

71 

70 

66 

68 

43 

36 

37 

46.4 

MIN 

26 

33 

32 

32 

30 

26 

26 

40 

33 

33 

26 

25 

25 

31 

39 

31 

23 

21 

12 

14 

25 

31 

37 

41 

44 

46 

42 

31 

26 

29 

30.0 

CHATSWORTH 

MAX 

42 

45 

46 

43 

39 

37 

52 

56 

44 

41 

49 

45 

46 

44 

69 

45 

27 

43 

47 

60 

68 

72 

73 

71 

58 

46 

35 

39 

46.3 

MIN 

23 

32 

20 

33 

30 

21 

21 

43 

29 

23 

22 

31 

40 

29 

IS 

22 

6 

10 

19 

26 

41 

37 

43 

43 

43 

31 

25 

15 

27.6 

FREEHOLD 

MAX 

62 

45 

46 

40 

37 

36 

50 

55 

41 

39 

39 

35 

47 

44 

47 

40 

47 

37 

25 

39 

46 

57 

67 

70 

62 

66 

52 

40 

32 

38 

46.0 

MIN 

28 

35 

25 

35 

31 

24 

24 

40 

27 

26 

24 

22 

23 

35 

38 

28 

20 

20 

9 

15 

25 

32 

40 

45 

46 

42 

40 

30 

24 

18 

26.8 

GLASSBORO 

MAX 

38 

41 

45 

46 

39 

39 

37 

55 

55 

42 

41 

36 

38 

50 

46 

45 

36 

67 

31 

25 

43 

42 

58 

67 

71 

69 

69 

51 

36 

37 

45.4 

MIN 

21 

32 

24 

29 

27 

24 

26 

32 

31 

26 

25 

25 

25 

30 

60 

30 

22 

26 

12 

15 

20 

27 

34 

42 

44 

48 

43 

32 

26 

17 

28.4 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 

60 

46 

47 

46 

38 

40 

41 

56 

56 

44 

41 

42 

36 

55 

45 

47 

39 

49 

32 

27 

65 

55 

62 

68 

75 

71 

72 

50 

36 

36 

47.6 

MIN 

27 

31 

25 

29 

28 

23 

24 

32 

30 

26 

24 

24 

24 

28 

40 

28 

20 

25 

10 

15 

17 

28 

40 

40 

44 

46 

38 

33 

29 

16 

28.1 

HIOHTSTOWN  I  N 

MAX 

60 

43 

43 

38 

37 

34 

46 

54 

40 

38 

37 

35 

45 

43 

46 

42 

44 

38 

23 

39 

41 

55 

64 

70 

60 

65 

53 

41 

32 

36 

43.6 

MIN 

21 

31 

24 

33 

30 

24 

24 

39 

26 

24 

25 

24 

24 

32 

38 

29 

20 

20 

9 

15 

26 

" 

36 

43 

43 

38 

41 

31 

23 

16 

28.0 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

60 

43 

64 

37 

36 

36 

52 

55 

42 

41 

37 

37 

50 

45 

45 

42 

46 

37 

26 

42 

44 

58 

66 

71 

72 

69 

54 

44 

33 

36 

46.9 

MIN 

23 

30 

19 

27 

26 

22 

22 

40 

27 

21 

21 

21 

16 

33 

38 

24 

15 

19 

8 

8 

25 

29 

37 

42 

43 

40 

42 

31 

23 

13 

26.1 

MILLVILLE 

MAX 

38 

40 

45 

47 

60 

39 

37 

55 

55 

42 

40 

39 

40 

52 

46 

45 

37 

48 

31 

27 

42 

44 

59 

67 

71 

70 

67 

55 

37 

37 

46.0 

MIN 

20 

30 

26 

26 

27 

26 

24 

30 

32 

26 

24 

23 

23 

27 

39 

30 

19 

23 

13 

16 

18 

27 

33 

35 

37 

40 

41 

32 

29 

15 

26.6 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

39 

44 

47 

39 

39 

36 

52 

55 

41 

40 

36 

39 

52 

45 

45 

36 

48 

37 

27 

39 

42 

56 

66 

72 

69 

66 

56 

44 

34 

38 

46.9 

MIN 

30 

28 

24 

29 

28 

23 

26 

41 

28 

22 

22 

24 

23 

38 

36 

21 

18 

16 

13 

12 

26 

37 

40 

42 

44 

42 

44 

31 

30 

14 

26.3 

MOORE  STOWN 

MAX 

60 

43 

44 

39 

38 

40 

53 

53 

40 

41 

36 

38 

48 

43 

43 

35 

46 

30 

25 

40 

40 

57 

65 

71 

71 

71 

49 

43 

31 

38 

44.8 

MIN 

22 

21 

19 

26 

28 

26 

25 

40 

32 

20 

26 

26 

23 

34 

35 

30 

21 

25 

12 

14 

27 

32 

40 

44 

45 

49 

43 

29 

26 

17 

28.6 

NEM  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 

40 

45 

44 

41 

39 

35 

45 

54 

41 

38 

36 

35 

45 

44 

47 

43 

45 

41 

23 

40 

42 

56 

63 

68 

65 

62 

56 

42 

33 

35 

44.6 

1 

MIN 

22 

32 

25 

35 

31 

24 

24 

36 

26 

24 

25 

23 

22 

34 

36 

29 

20 

18 

9 

15 

29 

30 

39 

45 

44 

38 

40 

31 

22 

18 

28.1 

S««  RaiaisDce  Notes  FoUowlDg  StadoB    Indsi 
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ContlBued 

DAILY  TEMPERATURES 

NEW  JERSEY 
lAMllARV 

1967 

Station 

Day 

Oi  Month 

1 

I 

Z 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

40 
20 

45 
32 

48 
23 

44 
36 

39 

30 

36 

24 

48 
21 

56 

43 

44 
28 

36 
23 

38 
25 

37 
24 

47 
26 

46 
33 

48 
38 

47 
29 

48 
18 

4! 
22 

26 

14 

47 
24 

58 
32 

67 
40 

66 
43 

63 
36 

S3 

40 

42 
31 

33 
22 

35 

23 

36 
16 

46,1 
28.2 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

42 
24 

46 
31 

44 
29 

40 
30 

39 

28 

36 
23 

53 

23 

55 

42 

43 
26 

39 
22 

39 
23 

36 
22 

49 
20 

46 
36 

46 
39 

43 
28 

49 
17 

40 
21 

25 

10 

45 
25 

57 
29 

69 
36 

72 
46 

70 
42 

56 
42 

43 
21 

34 
23 

36 
21 

38 
15 

46.5 
27.1 

SEABROOK  FARMS 

MAX 
MIN 

38 
23 

36 
31 

43 
25 

46 
30 

36 
27 

38 
24 

36 
25 

55 
33 

54 
31 

40 
27 

39 
26 

37 
26 

39 
26 

51 

31 

46 
39 

45 
30 

35 

22 

47 
26 

30 
13 

40 
21 

42 

30 

58 
34 

70 
40 

68 
43 

66 

44 

54 
32 

36 
30 

34 
24 

36 

27 

44.8 
28.9 

SHILOH 

MAX 
MIN 

34 
20 

43 
26 

48 
27 

42 
31 

47 
29 

36 

23 

48 
26 

54 
40 

42 
30 

40 
27 

38 
25 

39 
24 

43 
25 

45 
31 

45 
36 

44 
29 

47 
21 

40 
24 

25 
12 

42 
25 

59 

34 

67 
36 

69 
43 

65 

42 

59 

41 

47 
31 

33 

28 

36 
24 

38 
19 

46.0 
28.7 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

41 
23 

43 
32 

45 
20 

47 
31 

40 
31 

38 
24 

36 

20 

55 
35 

55 

29 

42 
24 

40 
23 

39 
21 

36 

20 

50 
26 

46 
39 

47 
26 

38 
17 

49 
26 

31 
9 

22 

30 

59 
31 

71 
43 

61 

41 

69 
42 

48 
33 

36 
28 

32 

20 

36 
15 

45.9 
26.8 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

41 
27 

44 
34 

44 
29 

39 
32 

39 
29 

35 
26 

54 
29 

52 

39 

40 
32 

40 
30 

38 
26 

36 
28 

47 
30 

43 
39 

47 
38 

38 
29 

44 
27 

39 

15 

24 
13 

41 
26 

57 
36 

62 

41 

64 

47 

67 
45 

45 

40 

40 
29 

32 
27 

36 
25 

37 
22 

44.4 
31.0 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

40 
25 

47 
30 

45 
22 

42 
35 

40 
30 

39 
23 

47 
20 

51 
40 

43 
27 

39 
26 

40 
24 

36 
22 

51 
23 

44 
36 

48 
40 

43 
25 

50 
17 

37 
19 

31 
11 

46 
29 

61 
36 

57 
38 

63 
40 

70 

41 

50 
42 

50 
33 

35 
26 

37 
24 

36 
15 

46.3 
28.4 

WOOOSTOWN 

•     »     • 

MAX 
MIN 

40 
26 

44 
29 

46 
23 

39 
29 

39 
25 

36 
23 

46 
25 

54 
40 

41 
31 

40 
25 

39 
25 

38 
25 

50 
23 

46 
34 

46 

39 

42 
28 

46 

21 

41 
24 

26 

13 

41 
15 

42 
26 

57 
29 

65 
35 

70 
36 

66 
43 

68 

42 

57 

43 

45 
32 

36 
28 

37 
25 

36 
17 

46.0 
26.4 

COASTAL            03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

41 
35 

46 
32 

44 
31 

40 
35 

40 
29 

38 
26 

48 
33 

50 
41 

43 
32 

41 
30 

39 
27 

36 
27 

49 

30 

46 
43 

47 
40 

40 
30 

45 
30 

35 

19 

30 
18 

36 
18 

43 
36 

56 
39 

53 

45 

70 

49 

57 
45 

56 
45 

55 

44 

50 
32 

34 

28 

37 
26 

42 
22 

45.0 
32,6 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 

MIN 

40 
30 

44 
33 

46 
32 

47 
35 

39 
32 

39 
30 

49 
29 

51 
45 

48 
34 

41 
32 

43 
32 

42 
29 

40 
28 

52 
32 

49 
35 

41 
32 

49 
24 

47 
28 

32 
12 

39 
26 

45 

28 

56 
35 

70 
44 

70 
44 

58 
45 

53 

45 

51 
34 

39 
33 

41 
29 

37 
23 

46.7 
32.3 

LONG  BRANCH  2  N 

MAX 
MIN 

39 
25 

45 
34 

45 
27 

43 
37 

39 
33 

36 
26 

46 
25 

55 
42 

43 
31 

39 
28 

39 
27 

36 
25 

46 
27 

44 
35 

46 
39 

43 
30 

47 
23 

40 
22 

26 
16 

38 
18 

48 
27 

56 

34 

66 
41 

67 

45 

59 
43 

62 
39 

48 
42 

43 
32 

33 
24 

36 

24 

34 
20 

44.6 
30.4 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Da;  Of  Month 


9       10      11      12      13      14      IS       16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30      31 


"3  ,.  01 


RUTGERS  MICRO-MET  STA 

PLOT  «  1 

1 

INCHES 

MAX 
MIN 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

16 

INCHES 

MAX 
MIN 

32 

INCHES 

MAX 
MIN 

PLOT  »  2 

1 

INCHES 

MAX 
MIN 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

8 

INCHES 

MAX 

MIN 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

KENTUCKY  BLUEGRASS 


41 

40 

40 

33 
29 

30 
23 

31 
26 

34 
33 

33 
27 

32 
30 

35 
33 

11 

32 
31 

36 
35 

35 
34 

34 
34 

40 

40 

40 

40 

52 

60 

33 

33 

40 

37 

50 

57 

32 

33 

40 

33 

47 

54 

32 

33 

40 

34 

41 

47 

34 

34 

40 

41  ,  42  I  42 


42 
42 


57   42   42 
42   42   35 


54   43   42 


42   42   36   35   34 


46   43   43   39   37!  36 
43   43  I  39   37   36   35 


PLOT  »1  -  SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE i   LOAM.   GROUND  COVER i 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUND  I   FLAT.   SOIL  TYPE i 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


GROUND  COVER  I 


INSTRUMENTATION!   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


See  Helerence  Notes  FoUowing  Slalion  Inde: 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


JANUARY  1«47 


SUttSD 

Day  ol  month 

1 

1 

S 

4 

5 

1 

T 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•   •   • 

' 

NORTHERN           01 

BELVIDERt 

SNOWFALL 
SN  ON  fiND 

12 

T 
12 

11 

10 

10 

T 
» 

9 

T 

6 

T 

T 
4 

A 

9 

\ 

3 

3 

3 

T 
3 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

,9 

.2 

T 

.3 

1 

T 

CHARLOTTEBURC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

12 

11 

11 

10 

T 
10 

.9 

9 

« 

6 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

A 

3 

t 

T 

1.8 

1 

1 

1 

FLEMINOTON  1  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
12 

S 

T 

9 

A 

A 

A 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.9 

T 

1.0 
T 

T- 

LANBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

S 

A 

A 

A 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

- 

T 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

A 

A 

A 

.1 
3 

.9 

3 

3 

1 

1 

I 

T 

T 

T 

•  2 

T 

UO 

1 

T 

lono  valley 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

2.0 

. 

. 

MORRIS  PLAINS  I  H 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

S 

5 

A 

3 

T 
3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

nEhark  wB  airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1 

T 

T 

T 

•  A 

T 

T 

.9 

T 

.A 

NEWTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
10 

10 

10 

9 

8 

« 

8 

T 

S 

5 

9 

9 

5 

9 

A 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

I 

UO 

I 

T 

T 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

: 

A 

A 

A 

A 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

PLAINFIELO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

A 

A 

3 

T 
3 

3 

3 

2 

T 

T 

.1 

T 

.8 

T 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.2 

T 

t' 

.1 

T 

T 

.2 

T 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

5 

5 

♦ 

A 

A 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

I 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

1.0 
I 

T 

■ANASUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

e 

7 

6 

S 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

.9 

T 

•   •    • 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  NB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

.9 

1 

T 

T 

.2 

T 

T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

z 

I 

2 

I 

I 

I 

; 

I 

I 

- 

- 

' 

.1 

• 

. 

Z 

. 

I 

I 

Z 

; 

; 

. 

I 

I 

2 

; 

. 

- 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

9.0 
9 

T 

T 
T 

HIGHTSTOKN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.9 

T 

T 

.2 

T 

INDIAN  MILLS  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

•  A 

T 

MAYS  LANDING  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

.3 

T 

T 
T 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.9 

T 

1 

T 

T 

NEK  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

.9 

T 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

T 

•A 

T 

SEABROOK  FARMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

•2 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 

.1 

•   •    • 

COASTAL            03 

LONG  BRANCH  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.2 

.8 

1 

T 

LT 

T 

.A 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


^ 

6 

1 

OBSERVATION 

C) 

2 

U 

'a 

TIME  AND 

85 

0 

1 

§ 

§ 

P 

TABLES 

STATION 

i 

i 

COUNTY 

^ 

z 

2 

5 

OBSERVER 

i 

I 

i 

ii 

ALLENDALE 

0100 

"oi 

BERGEN 

41    02 

74    08 

270 

C 

BERGEN    COUNTY    ENGINEERS 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

0311 

02 

ATLANTIC 

39    27 

.74    35 

64 

MID 

MIO 

C    MJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

ATLANTIC    CITY 

032% 

ATLANTIC 

74    26 

U 

STATE    MARINA 

AUOUBON 

39    53 

T5    05 

40 

110 

UP 

IRVIN    J.    NYGREN 

BASS    BIVER    ST    FOREST 

BURLINGTON 

39    37 

74    26 

30 

9A 

N.J.    FORESTRY    SEOWICE 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

0690 

02 

CAPE     MAY 

39    15 

74    52 

5P 

5P 

BELLEPLAIN    STATE    FOREST 

6ELMAR    2    SW 

0721 

MONMOUTH 

40    09 

WALTER    J    SCHANCK 

BELVIDEffE 

0729 

WARREN 

CLEMENT    HAUPT 

eERNAROSVlLLE    2    E 

0797 

01 

SOMERSET 

40    43 

74    32 

2*0 

7A 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

BLACKWELLS    MILLS 

08fc7 

01 

SOMERSET 

10 

40    29 

74    35 

27 

7A 

HENRY    M.    MILLER 

BOONTON    1     SE 

0907 

ni 

MORRIS 

40    54 

74    24 

280 

8A 

JERSEY    CITY   WATER    WORKS 

BOUND   enooK    2   W 

0927 

SOMERSET 

10 

74    34 

50 

BA 

AMERICAN    CYANAMIO    CO, 

6RANCMVILLE 

SUSSEK 

41    09 

580 

7A 

ALBERT    M,    DAVENPORT 

6UBLINGT0N 

1211 

02 

BURLINGTON 

74    52 

12 

6P 

6F 

PUBLIC    SVC.    E.     ♦    0.    CO. 

CANISTEAfi    RESERVOIR 

1321 

01 

74    30 

1040 

BA 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT 

CANOE    BROOK 

01 

ESSEX 

40    45 

74    21 

180 

8A 

9« 

COMMONWEALTH    WATER    CO, 

CANTON 

1343 

02 

SALEM 

39    2B 

75    29 

20 

9A 

GERTRUDE    S.    WILLIS 

CAPE    MAT 

74    58 

10 

5P 

5f 

N.WEST    MAGNESITE    CO. 

CEDAR    GROVE 

01 

ESSEX 

40    52 

74    13 

400 

BA 

J,    A.    PLUNKETT 

CENTERTON 

1512 

02 

SALEM 

39   31 

75    10 

80 

C    W    THORNTHWAITE     ASSOC 

CHARL0TTE8URG 

1S82 

01 

PASSAIC 

41    02 

74    26 

760 

7^ 

7A 

H 

NEWARK    WATER    OERT. 

CHATSWORTM 

eURLlNGTON 

5P 

5P 

EARL    «.    KERCMNER 

CLINTON 

HUNTERDON 

u 

40    38 

T4    55 

20C 

BA 

ANDREW    F    pBOPPF 

ELIZABETH 

26*'.:  01 

74    14 

5P 

UNION    CO.     PARK    COMM. 

BA 

BOROUGH    ESSEX    FELLS 

FLEHINGTON    1     N£ 

3029 

01 

HUNTERDON 

1( 

40    31 

74    51 

140 

7A 

7A 

H 

DONALD    YOuNG 

FORTESCUE 

CUMBERLAND 

75    10 

7A 

JOHN    LOPER 

FREEHOLD 

02 

74    17 

6P 

6P 

FRANK    J.    "OREAU 

0LASS8ORO 

3291 

02 

GLOUCESTER 

39    42 

75    07 

135 

■A 

BA 

GLASSBORO    STATE    COLLEGE 

GREENWOOD    LACE 

3S16 

01 

PASSAIC 

41    06 

74    20 

4T0 

7A 

GEORGE    T,    WIGGINS 

MAW^ONTON    2    NNE 

3662 

02 

ATLANTIC 

39   39 

74    48 

85 

SA 

BA 

W.    HUBBARD    PARKMURST 

HIGH    POINT     PARK 

3935 

SUSSEX 

41    10 

74    40 

1570 

N,    J.    DEPT.OF    CONS. 

MIGHTSTOWN     1     N 

3951 

02 

MERCER 

IC 

40     17 

74    31 

100 

6P 

'    M 

JAMES    R.    DICKERING 

BURLINGTON 

74    47 

EDWARD    ENTWISTLE 

JERSEY    CITY 

HUDSON 

74    03 

135 

MID 

MID 

JERSEY    CITY    WATER    OEPT. 

LAMBERTVILLE 

4635 

01 

HUNTERDON 

40    22 

74    57 

60 

6P 

H 

E.    E.    CASF 

LAYTON    2 

41     15 

390 

7A 

CHARLES    KOONS 

LITTLE    FALLS 

74     14 

150 

9A 

PASSAIC    VLY.    WTR.     COMM, 

LONG    BRANCH    2    H 

4907 

03 

MONMOUTH 

40    20 

74  on 

10 

6P 

SP 

H 

WILBUR    P.    LAFAYE 

LONG    VALLEY 

5003 

01 

MORRIS 

10 

40    47 

74    47 

550 

7A 

M 

MRS.    ALICE    A.    HOLZ 

LUMBERTON 

I'll 

11 

BURLINGTON 
BERGEN 

41    06 

74    48 

74    10 

25 
253 

7A 

: 

JAMES    LAWTON 
ROBERT    G.    GLASGOW 

MANVILLE 

5197 

01 

SOMERSET 

1< 

74    34 

90 

BA 

JOHN    L.    HAOCLIFFE 

7ft    14 

120 

GEROW    BRILL 

MARLTON    1    W 

74    56 

DAVID    0.    CRISCOM 

ATLANTIC 

74    45 

20 

COUNTY    EXTENSION    SVC. 

MIDLAND    PAR« 

5503'  01 

BERGEN 

40    59 

74    09 

210 

MID 

RIOGEWOOD    WATER    CO. 

MILLVILLE 

75     03 

MIO 

L.     J.    GALLAHEP 

MILLVILLE     FAA     AIRPORT 

FED.     AVIATION     AGENCY 

MILTON 

5597,  01 

MOPPIS 

41     01 

74     32 

950 

1       7A 



JERSEY    CITY    WATEO    yKS,    ' 

^ 

§ 

OBSERVATION 

0 

SB 

Q 

TIME  AND 

(J 

< 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

Q 

COUNTY 

< 

2 

< 

OBSERVER 

i 

1 

ii 

MOORESTOWN 

w.. 

02 

BURLINGTON 

39 

74    56 

55 

MIO 

SA 

„ 

H.     J.     WILLARD 

MORRIS    PLAINS     1     W 

MORRIS 

74    30 

JOSEPH   H.    GARBIS.    HI 

NEWARK    WB    AIRPORT 

6026 

74    10 

11 

U,S.    WEATHER    BUREAU 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

MIDDLESEX 

40 

74    26 

86 

5F 

5F 

K 

Mir 

NEW    MONMOUTH 

MONMOUTH 

74    06 

4C 

NEwTON 

61 771  01 

SUSSEX 

74    45 

565 

8A 

8J 

C    H 

74     30 

BBC 

8J 

NEWARK    WATEP    OEPT. 

OLDWICK 

Bl 

DAN    A.     COUGHLIN 

PATERSON 

6775J   01 

PASSAIC 

40 

74    09 

100 

6A 

BAJ 

H 

P.    J.    DEL    VECCHIO 

PEMBERTON    3    E 

6843    02 

lURLINf.TON 

39 

74    38 

80 

5P 

5P 

H 

PHILIP    E.    MARUCCI 

PENNSAUKEN 

6B63I  02 

CAMOEN 

39 

75    04 

6e 

91 

CAMOEN    COUNTY    PLMG    BO. 

PMILLIPSBURG 

40 

75    11 

16( 

It 

1(J 

TOWN    OF    PHILLIPSBUBC 

75    12 

20C 

7( 

JOINT    TOLL    BRIDGE    COWI. 

PLAINFIELO 

TnT9    01 

UNION 

40 

74    24 

9< 

8f 

SF 

K 

MBS     VIVIAN    SCHERER 

40 

74    40 

6C 

MIC 

RAHWAY 

7393 

UNION 

74    16 

Mil 

RAHWAY    VALLEY     SEW    AUTM 

R I NGWOOO 

7587 

01 

PASSAIC 

4] 

74    16 

30! 

in/ 

BAJCG 

NO,    JERSEY    WTB,    SUPPLY 

RUTGERS    MICRO-MET    STA 

7631 

03 

MIDDLESEX 

40 

74    26 

12! 

RUTGERS    UNIV 

SEABROOK    FARMS 

7936 

02 

CUMBERLAND 

39 

75    14 

90 

8^ 

BA 

B^l 

*^ 

SEABROOK    FARMS    CO. 

SMILOM 

8051 

07 

CUMBERLAND 

39 

75    18 

120 

5P 

5P 

EVERETT    DICKINSON 

SOMERVILLE 

B194'  01 

SOMERSET 

40 

74    37 

90 

6P 

6P 

K 

SPLIT    BOCK    POND 

B402    01 

M0RPI5 

74    16 

9( 

r 

UNION    COUNTY    ENGINEER 

SUSSEX    1    SE 

6644.  01 

SUSSEX 

74    36 

39( 

7* 

71 

MRS.    WILDA    MILLARD 

TOMS    RIVER 

8816.  02 

OCEAN 

74    13 

U 

6P 

TOMS    RIVER    WATER    CO. 

TRENTON    Wfl    CITY 

SBB)    02 

MERCER 

40 

74    46 

5( 

Mir 

Hlf 

:  MJ 

U.S.    WEATHER   BUREAU 

TUCKERTON 

74    21 

2C 

LAWERENCE    F^SANO.    JR. 

WANAOUE    RAYMOND    DAM 

9187    ni 

PASSAIC 

41 

74    18 

32( 

8< 

'    H 

WATER    SUPPLY    COMM. 

WATCMUNG 

9271     01 

UNION 

40 

74    29 

"«, 

UNION    COUNTY    ENGINEER 

WERTSVILLE 

9363 

01 

HUNTERDON 

40 

74    48 

160 

'*l 

ROBERT    M.    MANNERS 

WEST    WHARTON 

9608 

01 

MORRIS 

40 

74    36 

6SC 

'? 

N.J,    POWER    -    LIGHT    CO. 

WOODCLIFF    LAKE 

9832 

01 

BERGEN 

41 

74    03 

lo: 

Mid 

: 

MACKENSACr    WATER    CO. 

WOOOSTOWN 

9910 

02 

SALEM 

75    19 

50      9P      5P 

.  1    . 

CREAM    VALLEY    OAIRY 

DRAINAGE  CODE:      1-COASTAL    2-DELAWARE    3-CREAT  EGG  HARBOR 


l-HACKENSACK    S-HUDSON 
REFERENCE    NOTES 


i-MAURICE    7-Mm.UCA    8-PASSAlC    B-RAHWAY    lO-RARTTAN 


Monthly  degr««  day  I 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  tUnee  In  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  tor  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  Btationa,  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.  m, ,  E.  S.  T.  DaU  In  the  "Extremea"  table,  "Daily  PreclplU- 
tion"  table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  tim' 


EVAPORATION  i 


a  of  temperature  of  u 


Max  and  Mln  1; 


"Evaporation  and  Wind"  table 


WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  kce  on  the  ground.    Samples  for  obtaining 
for  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  cAher  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  reault  in  apparent  incons latencies  In  the  record. 


SNOWFALL: 


Entrl 


t  snowfall  in  the  "C Urn ato logical  Dau"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  c 


"  table,  I 


"Seasonal  Snowfall"  table,   I 


i  sleet.     Entn 


NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  19SG. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  aa  12  SSW.   indicate  distance  in  mUes  and  direction  from  the  post  office, 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  b 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  buUetln. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

D1  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOmNC: 


No  record  In  the  "Supplemental  Data"  t 

No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  table  ai 

*  And  also  on  an  earlier  dale  or  dates. 

H-t      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This 

*  Amount  included  in  following  measurement,  tlr 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wh-^Uy  or  partly  t 

M      One  or  more  days  of  record  missi 


.   "Dally  PreciplUtlon"  tabic 
le  and  the  "Daily  Temperatu) 


"Evaporation  and  Wind"  I 


n  Ground"  table. 


t  equipped  with  ■ 


using 


I  ratio  of  1  inch  w 


rage 


B  entered,  less  than  10  days 


r  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

ecord  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  dally  record.     Degree  day  data,  it  carried  f 


have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  »  full  month. 

R      AmounU  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Iteta.) 

T      Trace,  an  amount  too  soiall  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWINC: 

AR      This  entry  m  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hou-rly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  dally  amounts  are  published  I 
"Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non- recording  gage,  except  where  Indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  publUhed  from  the  recording  gage  in 
the    'Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperattire"  table. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    I 

J       "Supplemental  I^ta"  table. 

SS       This  entry  In  time  of  observation  colun- 

VAR      This  entry  In  time  of  observation  colun: 

e  generally  exposed  1j 


n  ground  In  that  month. 


L  in  Station  Index  means  observstlon  r 

I  In  Station  Index  means   variable. 

a  shelter  located  a  few  feet  above  so 


F  indicates  that  t 


•  thennometei 


building. 
Stations  appearing  in  the  Index, 


:  for  0 


n  data  arc  not  listed  in  the  tables. 


e  either  missing  or  received  ti 


I  late  to  be  Included  in  this  L 


he  pubUcations  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
t  Printing  Office,  Washington.  D.  C.   20402. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevaUons.  exposure,  etc. .  of  subsutlons  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  Slata,  price  15  cents.     Similar 
information  for  reguUr  Weather  Bureau  sUtions  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  DaU.  price  15  cents.    These  pubUcations  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  a 
the  address  shown  above. 

3  the  Superintendent 
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NORTHERN            01 
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BOONTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CHARL0TTEBUR6 
ELIZABETH 

34.2 
34.8 
36.6 
34.1 
40.9 

14.1 
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15.9 
13.0 
21.5 
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0 
0 
0 
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11 
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27 
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27 
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-  .66 

-  1.09 
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991 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE   10 


NEW  JERSEY  -  FEBRUARY  1967 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  outstanding  feature  of  February  weather 
was  the  heavy  snowstorm  on  the  7th.  Snowfall 
ranging  from  6  to  16  inches,  accompanied  by 
high    winds    and    temperatures    in    the    'teens, 


blocked  streets  and  highways  throughout  the 
State.  Damage  to  buildings  and  trees,  caused 
by  heavy  snow  load,  was  reported  in  many 
areas. 

Donald  V.  Dunlap 

ESSA- Weather  Bureau  State  Climatologist 

Department  of  Meteorology 

College  of  Agriculture 

&  Environmental  Science 
Rutgers  University 
New  Brunswick,  New  Jersey   08903 
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MIN 

3* 
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-  5 
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-  1 
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26 
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12 
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33 
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-  1 

36 
-  2 

39 
25 

47 
25 

42   24 

15  -  7 

48 
8 

59 
27 

54 
34 

34 
22 

34 
18 

37 
10 

37 
20 

36 

30 

39 
17 

38 
28 

31 
19 

25 
12 

33 
16 

36 
15 

44 
32 

39.4 
18.8 

LAYTON  2 

MAX 
MtN 

36 

9 

41 
27 

41 
13 

28 
10 

32 
20 

45 
22 

27 

6 

16 
-11 

28 
-  9 

42 
-  * 

41 
15 

47   20 
9  -13 

21 
-  8 

44 
6 

62 
28 

49 
19 

30 
17 

30 
13 

35 

18 

32 

21 

36 

7 

37 
7 

39 

5 

28 
9 

19 
13 

30 

I 

34 

4 

34.6 
9.1 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MTN 

39 
22 

47 
33 

54 
20 

32 

20 

44 
30 

49 
24 

26 
10 

17 
2 

34 
6 

42 
24 

42 
24 

48   24 
13-2 

27 
10 

48 
25 

60 
42 

54 
22 

30 
19 

31 
18 

38 
24 

42 
31 

37 
20 

40 
23 

41 
18 

30 
11 

24 
13 

33 

16 

38 
26 

38.3 
19.4 

LONG  VALLEY 

MAX 

MIN 

34 

43 
30 

50 
16 

29 
17 

41 
29 

45 
26 

27 

7 

17 

3 

27 

.  4 

33 
•  3 

37 
17 

46   19 
11-7 

20 
-  5 

41 
17 

57 
34 

51 
21 

28 
18 

30 
12 

34 
21 

34 
25 

35 

11 

35 

12 

39 

15 

27 

9 

22 

14 

29 
9 

33 

34.4 

13.4 

MORRIS  PLAINS  1  W 

MAX 
MIN 

34 
16 

43 
29 

50 
17 

?? 

38 
24 

45 
26 

27 

8 

16 

1 

27 
-  1 

32 

6 

36 
25 

45   IS 
13-8 

27 

-  8 

41 
15 

56 
35 

61 

20 

27 

17 

28 
12 

34 

13 

36 
25 

35 

14 

36 
15 

37 
16 

27 
10 

20 
10 

29 

7 

32 
8 

34.1 
13.6 

NEWARK  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

47 
31 

59 
36 

36 
23 

41 
25 

47 
34 

36 
15 

18 
12 

25 

5 

33 

7 

36 
26 

45 
28 

28 
9 

23 

4 

43 

19 

56 

37 

54 
27 

30 
24 

29 
22 

36 
22 

41 
27 

37 
25 

37 
23 

39 
25 

30 
20 

25 
13 

31 
17 

37 

20 

44 
27 

37,3 
21.5 

NEWTON 

MAX 
MIN 

36 
16 

42 
29 

45 
15 

27 

14 

36 
20 

43 

24 

25 

4 

15 
-  8 

25 
.  8 

34 

4 

38 

21 

42 
8 

16 
-15 

21 
-  6 

39 

15 

55 
38 

49 
19 

28 
15 

25 

7 

25 
12 

34 
20 

34 
15 

37 

19 

38 
13 

26 
9 

20 
10 

28 

2 

35 

7 

32.8 

11.4 

PATERSON 

MAX 
MIN 

PHILLIPSBURS 

MAX 
MIN 

47 
29 

49 
32 

47 
20 

34 
20 

46 
30 

46 
23 

26 

6 

25 
11 

37 

7 

40 
24 

47 
16 

46 
13 

22 
-  2 

38 
9 

60 
24 

59 
35 

36 
22 

29 
18 

36 
14 

36 
25 

37 
30 

38 
18 

39 
30 

37 
18 

34 

11 

32 
15 

36 
16 

44 
30 

39.5 

19.4 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

48 
28 

58 
31 

52 
21 

42 
23 

48 
30 

30 
17 

18 
9 

26 

36 

1 

39 
25 

48 
20 

22 
16 

25 

-  2 

44 
10 

60 
30 

52 
37 

37 
23 

32 
21 

37 
13 

40 

22 

37 
28 

40 

17 

40 
29 

29 
18 

24 
12 

33 

16 

37 
14 

43 
31 

38.5 

19.2 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

47 
29 

55 

32 

49 

20 

41 
22 

45 
29 

35 

19 

19 

10 

25 
-  2 

34 
-  7 

36 
25 

47 
16 

38 
12 

24 
-  8 

43 
8 

58 

28 

52 
32 

32 
23 

32 
20 

36 
12 

37 
22 

36 
29 

39 
16 

38 
28 

30 
18 

23 
-  2 

31 
3 

35 

12 

43 
31 

37.8 
17.0 

SUSSEX  1  SE 

•     #     » 

MAX 

MIN 

36 
11 

40 
24 

48 
12 

27 
11 

36 
15 

45 
20 

25 

0 

12 
-22 

25 
-2  3 

37 
-  9 

38 
17 

44 

7 

17 

-16 

20 
-15 

40 
10 

54 
26 

44 
17 

27 

12 

26 
6 

34 

12 

36 
17 

34 

5 

36 

5 

39 

7 

26 
6 

19 

7 

29 
-  1 

35 

1 

33.2 

5.9 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 

MIN 

56 
29 

63 
35 

35 
24 

43 
22 

48 
32 

42 
19 

30 
10 

27 

3 

31 
-  2 

35 
26 

44 
30 

32 

-  3 

30 
-  7 

49 
5 

60 
42 

60 
32 

33 
23 

30 
14 

36 
12 

44 

15 

38 
27 

r. 

38 
26 

28 
19 

26 
14 

39 
13 

46 
30 

39.6 
18.8 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

54 
28 

64 
34 

37 

23 

45 
27 

50 
33 

38 
20 

22 
12 

30 
9 

37 
5 

40 
26 

45 

30 

36 
13 

30 

4 

50 
14 

58 
39 

57 
32 

33 
22 

34 
22 

40 
14 

41 

24 

37 
28 

41 

22 

39 
27 

30 
20 

25 
13 

40 
19 

40.5 
21.6 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 

MIN 

59 
26 

66 
31 

60 
24 

49 
24 

50 
29 

47 
25 

27 
18 

32 

1 

35 

.  4 

40 
26 

45 
29 

44 
23 

34 

-  4 

50 
9 

57 
35 

56 
40 

40 
23 

31 
25 

42 
8 

44 
18 

40 
30 

39 
15 

40 
29 

35 

19 

28 
12 

37 
9 

43.1 
20.1 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

50 

59 

43 

46 

41 

27 

27 

35 

38 

44 

41 

42 

47 

54 

54 

35 
25 

37 

40 

42 

39 

40 
14 

37 
29 

34 
18 

27 
13 

37 
19 

40.5 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

53 
24 

66 
31 

62 
23 

44 
25 

47 
31 

44 
24 

24 
14 

28 

3 

34 

-  7 

37 
26 

48 
25 

44 
18 

29 
-  6 

52 
9 

64 
31 

59 
36 

36 
21 

28 
23 

38 

7 

44 
16 

38 

39 

14 

38 
23 

21 
11 

39 
10 

42.0 
17.9 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

48 
32 

65 
38 

52 
20 

42 
27 

45 

30 

38 
21 

21 
12 

26 

2 

33 
5 

37 
25 

43 
28 

39 
14 

30 
-  3 

46 
18 

56 
38 

56 
33 

33 

20 

27 

20 

38 
15 

43 
24 

38 

30 

40 
19 

33 
28 

28 
20 

23 
10 

40 
15 

39.1 
20.9 

GLASSBORO 

MAX 
MIN 

38 
22 

53 

30 

65 
23 

33 
23 

45 
30 

48 
32 

36 
12 

21 
5 

29 

1 

38 
12 

39 
27 

48 
22 

24 

2 

34 
7 

50 
24 

58 
44 

56 
21 

26 
22 

30 
9 

40 
20 

41 
29 

36 

20 

39 
25 

3T 
19 

28 
11 

33 

17 

38.9 
19.5 

HAMMONTON  2    NNE 

MAX 
MIN 

40 
21 

54 
29 

65 
23 

33 

24 

45 

30 

52 
30 

36 
15 

22 
5 

31 
4 

35 

10 

39 
26 

45 
19 

25 

-  1 

34 

4 

50 
33 

61 

43 

58 
21 

27 
22 

29 

10 

40 
20 

43 

30 

39 
19 

40 
25 

40 

20 

31 
12 

35 

12 

39.8 
19.4 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

49 
28 

61 
30 

53 

21 

43 
22 

47 
30 

41 
23 

23 
12 

24 
-  1 

33 
-  1 

36 
25 

44 
26 

40 
16 

27 
-  5 

45 

U 

56 
36 

55 
33 

33 
21 

30 
22 

37 
9 

41 
22 

37 

30 

40 

20 

37 
27 

30 
19 

24 
12 

37 
16 

39.2 
19.7 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

51 
25 

65 
31 

54 
20 

42 
21 

46 
28 

37 
23 

24 
12 

28 
0 

33 
.  6 

38 

24 

47 
26 

40 
14 

28 
-  8 

51 
8 

61 
36 

58 
34 

34 

20 

30 
21 

39 

4 

42 

17 

37 
28 

38 

14 

37 
27 

30 
18 

24 
11 

37 
10 

*0.3 

la.o 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

40 
18 

54 
29 

65 
23 

35 

24 

46 
30 

48 
30 

39 
16 

21 

7 

30 

5 

33 

6 

39 
25 

47 
22 

25 

3 

36 
6 

52 

34 

60 
44 

67 
21 

28 
21 

31 
14 

41 
18 

42 
28 

36 
18 

38 
23 

40 
19 

30 
12 

32 

15 

39.6 
19.5 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

54 
28 

66 
35 

35 

25 

47 
28 

47 
31 

39 
19 

21 
11 

30 

1 

33 
-  5 

36 
26 

45 
31 

36 

3 

29 

4 

48 
11 

57 
41 

56 
32 

32 
22 

29 

16 

39 
9 

40 
20 

37 
27 

37 
17 

38 
26 

28 
20 

24 
12 

39 
13 

39.3 

19.5 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

51 
21 

63 
31 

31 
22 

41 
27 

46 
33 

35 
23 

23 
15 

29 
11 

35 
3 

35 

25 

44 
27 

27 
6 

28 

0 

48 
15 

57 

44 

58 
27 

27 
21 

35 
10 

35 

22 

41 
31 

42 
28 

40 
19 

38 
33 

33 

20 

25 

40 

38.8 

21.8 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

48 

28 

62 
35 

53 

27 

42 

23 

47 
31 

44 
22 

24 
10 

26 

3 

32 
2 

37 
25 

47 
26 

45 
14 

25 

.  2 

46 
13 

60 
36 

56 
35 

36 
20 

29 
20 

36 
13 

40 
23 

39 
29 

40 
19 

37 
29 

33 

17 

33 

12 

36 
16 

40.4 
20.5 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


New  jcxiev 


SlaHon 

Day  Ol  Month 

1 

1 

»  i 

3 

« 

i 

s 

' 

9 

10 

" 

12 

13 

u 

15 

le 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

28 

28 

27 

28   29   30   31 

NEn  MONMOUTH 

MAX 
HIN 

»7 
2« 

66 
29 

62 
22 

47 
31 

S4 

4 

48 

26 

49 

19 

26 
•  2 

47 
10 

60 
39 

44 
20 

32 

20 

37 

16 

42 
21 

42 
32 

98 

20 

37 

20 

37 
22 

45 
34 

41.7 
21.3 

PEHBERTON  1  E 

MAX 
MIN 

94 

66 

31 

61 
20 

50 
30 

.  3 

35 
.  5 

47 
28 

40 
16 

29 

.  7 

49 
12 

57 
38 

36 

20 

31 
23 

39 

7 

4? 

20 

39 
31 

30 
19 

39 
12 

45 

41.3 
19.3 

SE18R0OK  FIRMS 

MAX 
MIN 

92 

30 

64 

24 

44 
30 

26 

•  4 

36 
25 

45 

19 

24 

0 

35 
5 

50 
34 

55 

22 

25 
22 

30 
5 

39 

17 

39 

30 

32 
17 

39 
26 

37.9 
19.0 

SHILOM 

MAX 
MIN 

5* 
29 

64 
36 

60 
23 

46 
29 

32 

5 

43 
27 

40 
15 

27 

I 

49 
14 

95 

37 

38 

20 

31 
21 

37 

10 

37 
21 

37 
29 

,? 

34 

15 

46 
31 

40.1 
20.7 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

25 

52 
30 

66 
22 

46 
31 

31 

.  4 

39 
27 

49 
18 

22 
>  6 

42 
9 

54 
38 

59 
20 

31 
22 

29 
15 

39 

18 

46 
32 

36 

U 

40 
30 

40.1 
20.7 

TRENTON  we  CITY 

MAX 
KIN 

50 
31 

60 
33 

33 

23 

46 
34 

33 
12 

46 
30 

30 
11 

26 

6 

47 
19 

58 
40 

32 
21 

29 
22 

36 
21 

40 
28 

38 
29 

40 
21 

45 
29 

38.0 
22.5 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

55 

29 

56 

30 

50 
23 

49 
32 

35 
-  3 

26 

47 
29 

40 
12 

28 

•  4 

50 

7 

65 
37 

36 
22 

30 
25 

38 
17 

43 
18 

38 
27 

35 
14 

46 
30 

41.2 
20.1 

WOODSTOWN 

tt     •     • 

MAX 
MIN 

54 

27 

65 
37 

62 
24 

46 
30 

40 
27 

26 

0 

33 

•  4 

40 
28 

42 

15 

27 
3 

50 
14 

56 
37 

39 
21 

30 
22 

37 
5 

40 
26 

38 

30 

37 
20 

35 

11 

44 
32 

40.8 
20.6 

COAST«L            03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

55 
3* 

52 
36 

36 
26 

49 
34 

44 
23 

32 

19 

29 
14 

43 
33 

34 
17 

32 

10 

46 
32 

57 
42 

57 
32 

32 
23 

31 
24 

38 
24 

39 
29 

37 
27 

40 
23 

38 

27 

28 

20 

24 
15 

32 

19 

41 
21 

45 
28 

39.5 

25.4 

CAPE  MAY  i   W 

MAX 
MIN 

52 
33 

55 

3a 

91 
22 

48 
36 

47 
27 

34 
21 

27 
15 

41 
24 

31 
9 

49 
22 

54 

37 

54 
40 

54 

23 

33 

27 

39 
24 

40 
23 

40 
31 

38 
26 

40 
33 

38 
22 

30 
15 

30 
20 

37 
24 

44 
33 

42.0 
26.2 

LONG  BRANCH  2  N 

MAX 
MIN 

47 
31 

62 

32 

49 
25 

47 
34 

41 

23 

23 
15 

27 

46 
30 

40 
16 

24 
6 

46 
19 

56 
36 

57 
35 

36 
22 

28 
23 

39 
22 

43 
25 

40 
29 

35 

23 

38 
32 

32 

20 

26 

13 

31 

17 

35 

18 

43 
31 

39.3 
23.4 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


StaUon 

Day 

Of  Month 

l.t 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H   < 

RUTGfSS  ► 

ICRO-MET  5TA 

PLOT  » 

1 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

37 
34 

43 
35 

37 
36 

36 

34 

41 

37 

37 
36 

36 
36 

36 
35 

35 
33 

33 
33 

34 

33 

35 

34 

35 
33 

34 

33 

37 
33 

41 
36 

36 
34 

34 
33 

34 
33 

35 
33 

35 
34 

34 
33 

33 

33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

35 
33 

35 

34 

35.6 

33.9 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

37 
34 

42 
35 

38 
36 

36 
34 

40 
36 

37 
36 

37 
36 

36 
35 

35 
35 

35 

35 

35 
35 

35 
35 

35 
34 

34 
34 

37 
34 

40 

37 
34 

34 
34 

34 
33 

35 
33 

35 
34 

34 
33 

34 
33 

33 

33 

33 

33 
32 

35 

32 

35 
32 

35.8 
34.2 

" 

INCHES 

MAX 
MIN 

37 
35 

40 
36 

38 
37 

17 
35 

44 
36 

37 
37 

38 
36 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

37 
35 

35 
35 

36 
35 

39 
36 

37 
35 

35 
35 

35 
--4 

35 
34 

36 

35 
34 

35 
34 

i4 
34 

34 
33 

33 

33 

35 
33 

35      i     1 

33; 

36.4 
35.0 

a 

INCHtS 

MAX 
MIN 

37 
36 

40 
37 

39 

37 

3fi 
^6 

41 
38 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
36 

38 
36 

36 
36 

37 
36 

38 
37 

38 
36 

36 

35 

35 
35 

35 
35 

36 
35 

35 

34 

36 
34 

35 
35 

35 

34 

36 

34 

37 
34 

1 

36  1 

35; 

i  37.0 
35.8 

16 

INCHtS 

MAX 
MIN 

39 
38 

39 

38 

40 
39 

39 
39 

41 
39 

39 
39 

40 
39 

39 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

40 
38 

38 
38 

38 
37 

38 
38 

38 
38 

38 
57 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
36 

37 
36 

36 
36 

38 
35 

39 
37 

i 
38  1 
36  1     1 

38.3 
37.5 

32 

INCHtS 

MAX 
MIN 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

43 

40 

41 
40 

41 

40 

41 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
40 

41 

40 

40 
40 

40 
39 

40 
39 

39 
39 

39 
39 

39 

39 

39 
39 

39 
39 

39 
19 

39 
38 

39 
38 

39 

38 

41 
36 

41 
38 

40 

''i    !    1 

40.1 
39.4 

PLOT  « 

2 

i 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

41 
33 

55 

34 

37 
34 

39 
33 

48 
35 

35 
33 

34 
33 

34 
33 

33 

33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

35 
33 

33 
33 

35 
33 

45 
34 

34 
33 

11 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

34 
32 

35 
33 

34 
33 

33 
33 

34 
32 

36 

33 

38 
34 

36.2 
33.1 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

41 
33 

52 
35 

39 
35 

35 

34 

39 
35 

38 
34 

35 
34 

34 
33 

35 
34 

34 
33 

33 

33 

33 

33 

35 
33 

33 

33 

35 

33 

38 
35 

35 
34 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

^^ 

36 
33 

38|    i 

35.8 
33.5 

4 

INCHtS 

MAX 

MIN 

40 
34 

49 
35 

40 
35 

35 
34 

45 
35 

3^ 
34 

35 
34 

35 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

35 

34 

34 

34 

35 

33 

42 
35 

35 
34 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

35 
33 

39 
32 

34 
33 

34 
34 

34 
33 

34 

33 

36 

33 

37'     1 

34  1     j 

36.3 
33.8 

8 

INCHES 

MAX 

MIN 

38 
35 

43 
37 

40 
37 

37 
36 

41 
35 

37 

36 

37 
36 

36 

35 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

35 
34 

36 

34 

35 
34 

35 
35 

38 
35 

38 
34 

35 
35 

35 

34 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

35 

34 

35 
35 

35 
34 

35 
34 

36 

34 

35 

36.4 
34.9 

MAX    AND    MIN    TEMPERATURES    ARE    FOR    THE    24   HOUR    PERIOD   ENDING   AT    MIDNIGHT. 

KENTUCKY   BLUEGRASS.       INSTRUMENTATION 


PLOT    *1    -    SLOPE    OF    GROUND  1       FLAT.       SOIL    TYPE  1       LOAM.      GROUND    COVER, 
CONNECTED    TO  A   BROWN   ELECTRONIK   POTENTIOMETER. 


SLOPE    OF   GROUND,       FLAT.       SOIL    TYPE  1 
CONSTANTAN    THERMOCOUPLES. 


LOAM.      GROUND    COVER,       BARREN.       INSTRUMENTATION, 


COPPER-CONSTANTAN    THERMOCOUPLES 
BROWN    RECORDING    POTENTIOMETER    WITH   COPPER- 
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u> 

Nt 

Ai 

.L 

Ar 

w 

bl 

MU 
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)Ui 

\u 

NEW  JERSEY 
FEBRUARY 

1967 

StattoD 

Day 

oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

28 

29 

30 

31 

*   ft   • 
NORTHERN           01 

BELVIDERE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

.3 

T 

T 

l.Z 

I 

4.0 

S 

8.0 
12 

12 

1.0 
8 

7 

T 
5 

5 

T 
5 

4 

2 

I 

1.0 
2 

\ 

1 

1.5 

3 

T 
3 

1.5 

4 

T 
2 

2 

T 
2 

2 

1.0 
3 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

T 

.S 

T 

3.$ 

3 

5.5 

8 

6.0 
14 

14 

.8 

13 

12 

11 

10 

T 
9 

6 

3 

1 

1.0 

I 

T 

T 

1.0 

1 

2.0 
1 

4.5 

2.0 
6 

5 

4 

3 

1.0 

2 

FLEMINOTON  1  N£ 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

2.0 
2 

6. olio. 0 
1   '» 

18 

1.5 
18 

16 

14 

14 

T 
14 

11 

4 

T 

4.0 

4 

2.0 
5 

T 

T 
T 

1.0 

T 

4.0 

4 

1 

1 

1 

1 

1.5 

2 

LAMBERTVlLLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

2. olio. 0 
2   12 

11 

11 

2.0 
13 

9 

8 

T 
7 

5 

2 

1 

.5 

1 

3.0 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.4 

T 

2.S 

2 

2.5 

5 

6.5 
12 

11 

1.5 
U 

11 

10 

9 

'I 

7 

3 

1 

1.0 
2 

1 

T 

T 
T 

T 

4.0 

4 

.3 

2 

2 

2 

2 

.9 

2 

LONfi  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

. 

. 

"  1  " 

2.o{l0.0 

. 

2.0 

. 

. 

T 

. 

. 

2.0 

. 

. 

3.0, 

5.0 

. 

. 

. 

2.0 

MORRIS  PLAINS  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 

T 

T 

l.S 

3.011.0 

5   16 

16 

1.5 
15 

13 

* 

8 

T 
8 

8 

6 

T 

1.5 
2 

T 
T 

•J 

1.5 

T 

4.5 

5 

1.5 
2 

2 

T 
2 

T 

2.0 

2 

NEWARK  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

3.9 

T 

12.61 

91   14 
.5  1.4 

12 
1.3 

2.0 

13 

1.4 

12 
1.3 

9 
1.1 

.3 

.1 

T 

6 
.8 

4 
.6 

T 

T 
T 

2.1 
1 

T 

T 

T 

3.0 

2 

•'i 

1 

T 
1 

T 

T 
T 

.9 

1 

NEHTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.7 

1 

2.0 

T 

T 

T 

<>.q  '>.(^12.0 

«i   8|   13 

11 

.9 

10 

8 

6 

6 

T 
6 

6 

2 

1 

l.C 
2 

T 
1 

T 

2.e 

T 
2 

3.0 
5 

'. 

Z 

2 

2 

.5 
2 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

11.0 

Ui   7 

»1 

2.0 

4 

3 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

PLAINFIELO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.1 

<i.0 

4 

12.0 
15   12 

2.2 

12 

10 

7 

.6 

7 

7 

4 

T 
3 

3.5 
3 

2 

2 

1.5 

2 

3.5 

2 

2 

T 
2 

2 

T 
1 

1.7 

1 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.1 

2 

12.8 
16;   14 

'^ 

2.2 

14 

8 

5 

.2 
5 

2 

T 

T 

1.4 

1 

1.0 

2 

1 

T 

T 
T 

2.0 

2 

T 

1.0 

l.l 
1 

•  5 

2 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

3.S 
3 

10. 0 
12!   12 

11 

1.5 
11 

9 

" 

T 
6 

4 

3 

2 

T 
2 

3.0 

2 

1 

1 

1.0 
1 

1 

5.0 

3 

3 

T 
3 

2 

2 

.5 

2 

kANAOUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

3.8 

4 

5.3  9.0 

9   13 

12 

US 

10 

6 

5 

5 

T 
5 

4 

2 

1.0 
1 

1 

T 
T 

T 

4.5 
5 

2 

2 

2 

T 

1.0 

1 

•    *    * 
SOUTHERN           02 

i 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

1.3|  7.0 

1    5    6 
.5   .4 

2.0 

5 
.4 

11.1 

17 
1.0 

10 
.9 

6 
.5 

T 

5 
.5 

4 
.4 

1 

8.1 

3 

.2 

2.6 
C 
.5 

T 

6 
.4 

« 
.3 

.7 

T 

T 
T 

.4 

T 

.1 

T 

.5 

1.4 
2 
.2 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

. 

. 

__ 

. 

"  :  "  ;  " 

. 

. 

" 

I 

I 

; 

- 

- 

- 

; 

. 

. 

- 

- 

I 

I 

- 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.2 

.3 

T 

2.0  9.8 

11   11 

3.0 

10   11 

8 

• 

8 

T 

T 

T 

1.5 

2 

4.C 

4 

2 

T 

1.9 

T 

T 

2.0 

I 

T 

T 

T 

T 

t.O 
T 

HIGHTSTOWN  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

T 

2.214.0 

2   16   16 

14 

2.7 

15 

10 

10 

T 
10 

8 

4 

T 

1.^ 

1 

2.5 

2 

I 

T 

1.C 

T 

2.0 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.0 

T 

INDIAN  MILLS  2  w 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.^  7.2 

T     6    5 

5 

4.7 
8 

5 

5 

T 
5 

' 

T 

2.1 

3.2 

4 

2 

T 

.3 

1.5 

T 

T 

T 

.t 

MAYS  LANDING  I  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

8.0  2.0 
8   10 

9 

10.5 
18 

16 

10 

9 

7 

3 

3.2 

3 

2.0 
5 

T 
5 

2 

T 
T 

T 
T 

.3 

T 

.1 

2.0 
2 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 

8.0 

5 

. 

. 

.5 

T 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

7.0 

6    9 

2.0 

7 

6.0 
15 

12 

5 

T 
4 

3 

1 

5.0 

2 

2.0 
6 

S 

2 

T 

T 

.2 

T 

- 

M00RE5T0WN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

[  T 

. 

T 

14.0 

- 

I 

- 

T 

T 

. 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.5 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 

1.5 
2 

13.0 
13   12 

12 

3.0 
13 

12 

11 

T 
11 

9 

8 

7 

.5 

T 

3.0 
3 

T 

T 

2.0 

T 

3.0 

2 

T 

1.0 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 
T 

T 

2.0 
2 

9.5 
10 

9 

7 

3.5 

10 

6 

6 

6 

* 

1.5 

2 

2.5 

4 

1 

.3 

T 

.5 

T 

.5 

SEA8R00K  FARMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

. 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

- 

_ 

. 

. 

- 

I 

I 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

1.1 

T 

12.7 
5 

12 

.4 
12 

2.7 
14 

10 

6 

T 
6 

6 

4 

2 

1.6 

T 

2.1 
2 

1 

1 

.2 

T 

T 

2.9 

3 

.2 

T 

T 

T 
T 

.4 

T 

»    •    » 
COASTAL            03 

LONG  BRANCH  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 

.1 

3.2 

3 

io 

10 

9 

4.1 
12 

8 

7 

T 
7 

T 
5 

3 

2.0 

2 

3.2 

5 

' 

1 

1.7 

1 

1 

1.9 
1 

T 
1 

T 

1.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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n 

11 

»-* 

u 

OBSERVATION 

6    X 

w 

u 

5 

TIME  AND 

ac    0 

S 

6 

p 

p 

TABLES 

STATION 

i,   COUNTY 

E 

g 

< 

> 

OBSERVER 

g 

1 

a 

3 

i 

1 

I 

St 

•iifMPALr 

OIW 

01 

BIDOCN 

Al    07 

74    01 

270 

8ERGCN    COUNTY    (NGINEERJ 

AUkMIIC   CITV  MS   *» 

0)11 

Oi 

ATLANTIC 

74    IS 

MIO 

MIO 

C    MJ 

U.S.    MeATHCN    BUREAU 

»*U»NTIC   CITV 

ATLANTIC 

»•   IJ 

74    16 

11 

MID 

HID 

J 

STATE    MARINA 

01*« 

o; 

7)    OS 

40 

IIP 

UP 

IRVIN    J.    NYGREN 

(i»>s  «ivri»  SI  ro»tii 

OMI 

o; 

8URLIN0I0N 

74    16 

>0 

N.J.    fORfSTRY    SERVICE 

nrtLlPiaiN   !IT   rontM 

0»«0 

CA»(    MAY 

)«     IS 

7»    SI 

»0 

5P 

SP 

BtLLtPLAIN    STATE    fOREST 

A(t*u<i   ;  sn 

OTII 

MONMOUTH 

40    09 

74    04 

40 

TA 

WALTER     J     SCHANCX 

ntiviPi»t 

o: 

MARREN 

40    SO 

TS    0^ 

J7S 

7A 

H 

CLfMFNT    HAUPT 

a(Btk«t>sviuc  I  c 

01 

SOMERSET 

40    41 

74     )J 

240 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

B>.»C««LLS    MILLS 

0»*T 

01 

SOMERSET 

10 

40    »« 

74    »S 

27 

7A 

HENRY    N.    MILLER 

dOWTPN    1    St 

0»0? 

MORRIS 

40    S4 

74    14 

2ao 

a« 

BA 

JERSEY    CITY    WATER    WORK! 

PiXXID    BSOOK    I    H 

0«JT 

0 

SOMEBJtT 

74     S4 

so 

BA 

AMERICAN    CYANAMIO    CO. 

ORAnCMVILLC 

0«T» 

01 

sosse* 

41     0» 

74    4S 

SBO 

ALBERT    M.    DAVENPORT 

(tL'RLItOTCm 

Wit 

01 

BURLINGTON 

40    0^ 

74    A? 

12 

«P 

6P 

PUBLIC    SVC.    E.     ♦    6.    CO, 

fftNiMcatt  *cseiivoiit 

IJJT 

0 

SL>SSE« 

4]     07 

T4    )P 

1040 

NEWARK,    WATER    DEPARTMENT 

c»w>t  etoOK 

n« 

(SSE» 

74    21 

tao 

aA| 

9« 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 

CANTON 

DAS 

o; 

salch 

)«  ;s 

7S    2S 

20 

9A 

GERlRUDt     S.    WILLIS 

CAfff     •»*»     >    H 

nsi 

0 

SB    ST 

74  sa 

10 

SP 

SP 

N.WEST    MACNEsnt    CO. 

CEOAt    WOVE 

lATJ 

ESSCi 

40     S? 

T4    13 

AOO 

BA 

J.    A.    PLUNKETT 

cfN?r»To*t 

l^W 

o; 

SALEM 

S9    SI 

7S    10 

•0 

C    W    TMORNTMWAITE    ASSOC 

CNAALOTTCBURa 

Mi2 

0 

PASSAIC 

41    02 

74   36 

760 

7A, 

H 

NEWARK    WATER    OEPI. 

CHATSNOtTM 

is^e 

BURLINOTON 

)9    49 

74    32 

100 

Sd 

EARL   M.    KERCHNER 

CLIHTQM 

HUNTERDON 

10 

40    SB 

74    4S 

200 

BA 

ANDREW    F    RROPPF 

tLIZASCTH 

!»•* 

0 

UNION 

74    14 

43 

SP 

SP 

UNION    CO.    PARK    COMM. 

ESSEX   FELLS   SERV   BlDG 

40    SO 

340 

BA 

: 

BOROUGH    ESSEX    FELLS 

PLC«<tN&TON    1    NC 

>0?9 

MUNTEHOON 

u 

74    M 

140 

7A 

7A 

FO»TtSCyt 

CUMBERLANt) 

S«    1* 

7S    10 

JOHN    LOPE* 

iiai 

0, 

MONMOUTM 

10 

40    IS 

74    17 

194 

6P 

6P 

:  M 

fRANK     J.     "OREAU 

)?»i 

03 

GLOUCESTER 

7S    07 

ISS 

BA 

BA 

: 

GLASS90R0    STATE    COLLEGE 

CHirmtOOO    LAKf 

JSI6 

41    OB 

74    20 

470 

7* 

GEORGE    T,    WIGGINS 

MAM<«0NION    ?    NNE 

S667 

0 

ATLANTIC 

S9    39 

74    48 

8^ 

W.    HUBBARD    PARKHURST 

Hrr.M  POINT  PA<tK 

S93* 

0 

SUSSEX 

41     IB 

74    40 

1S70 

BA 

N.     J.    OEPT.Of    CONS. 

«rCMTSTOWN     1     H 

S951 

MERCER 

10 

74    31 

100 

6P 

'.    M 

JAMES    R.    PICKERING 

INriAN    WILLS     ?    W 

«!?» 

BURLINGTON 

74    47 

7P 

EOwAfO    ENTWISTLE 

JtRSe*    CITY 

♦  ))9 

0 

MUOSON 

40    44 

1*5 

MIO 

MIO 

JERSEY    CITY    WATER    DEPT. 

L*M9E«TVILLE 

HUNT E SOON 

40    22 

74     S7 

60 

6P 

H 

I.    E.    CAS^ 

LAY'OH    2 

47)6 

'  SUSSEX 

41    IS 

7*    S2 

390 

CHARLES    KOONS 

AiBT 

0 

1  PASSAIC 

ISO 
10 

9A 

C    M 

PASSAIC    VLY.     WTR.    COMM, 

LONG    nRANCH    2    N 

»«e7 

MONMOUTH 

40    20 

74  on 

6P 

6*^ 

H 

WILBUR    P.     LAFAYE 

LONG    VALLEY 

soo» 

0 

MORRIS 

10 

40    47 

74    47 

S50 

'*! 

" 

MRS.    ALICE    A.    hOl: 

LOMBERTON 

soss 

0 

BURLINGTON 

)9  sa 

74    4B 

25 

: 

JAMES    LAWTON 

510* 

0 

BERGEN 

41    06 

74     10 

253 

ROWERT    6.    GLASGOW 

5197 

50 

BA 

JOHN    L.    RADCLIFFE 

-AOLPORO    SCS 

0 

■MONMOUTH 

40    20 

74     14 

120 

1 

: 

GEROW    BRILL 

^1^2 

39    S4 

90 

DAVID    0.    r.RI5C0M 

ATLANTIC 

)9    27 

9A 

COUNTY    EXTENSION    SVC. 

MIOLAND    PARK 

lVol\  S 

7*    09 

210 

MID 

RlnGEwOOD    WATER    CO. 

NILLVILLE 

'  CUMBERLAND 

39    2* 

60 

L.    J.    GALLAHER 

MriLVlLLE     FAA    AldPOBT 

%SBl'  0 

i  CUMBERLAND 

i9    22 

75    04 

mid!  MIO 

H 

FED.     AVIATION     AGENCY 

MILTON 

SS9t|  0 

1  MOBPIS 

6 

41     01 

74     32 

J 9S( 

1  ^* 



JERSEY    CITY    wfllE"    «.<.. 

I    BRUNSWICI 
>4lLF0i)D 


NEW 

NEW   MONMOUTH 

NEWTON 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

OLDWICK 

PAT EH SON 

PEMBERTON    3    I 

PENNSAUKEN 

PHILLIPSBURG 

PHILLIPSBURG    RRIOGE 

PLAINFIELD 

PRINCETON   WATER   WORKS 

RAHWAV 

ftlNGWOOO 

HUTGEBS   HICRO-MfT    SIA 

SEABROOK    FARMS 

SHILOH 
SOMERVlLLE 
SPLIT    HOCK    POND 
SPRINGFIELD 
SUSSEX     1     SE 
TOMS    RIVER 
rTHENTON    WB    CITY 
TUCKEBTON 
WANAOUt    RAYMOND    DAM 


WEST    WHARTON 
WOODCLIFF    LAKI 
WOODSTOWN 


BURLINGTON 
MORRIS 

esstx 

MIDDLESEX 

BERGCN 

MONMOUTH 

SUSSEX 

MORRIS 

HUNTERDON 

PASSAIC 


PASSAIC 

MIDDLESEX 

CUMaERLAND 

CUMBERLAND 

SOMERSET 

MORRIS 


39    SB 

T4    SB 

40    4? 

74    10 

40    2B 

40    S7 

74    02 

40    25 

74    06 

4t    03 

41    02 

74    30 

40    40 

74    45 

40    54 

7*    09 

)»    SB 

74    38 

39    57 

T5   04 

40    41 

40    42 

TS    12 

40    20 

74    40 

40     36 

74     16 

41    08 

74     16 

40     29 

39    )0 

74  26 

75  14 

39   28 

75   la 

40    35 

74    37 

40    SB 

T4    28 

40    43 

74    18 

41     12 

74    36 

39    57 

74    13 

74    46 

39    36 

74    21 

41     03 

74  le 

74    24 

40    27 

74    48 

74    36 

41     01 

74    03 

39    39 

75    19 
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BP 

BP 
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7A 

7A 
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BA 

5P 

5P 

J.    HtLLARO 
JOSEPH    M,    GAPRI5.    11: 

.    WCATHfR    BUREAU 

MUR    H,    AHLOUIST 
HACKCNSACr    WATER    CO. 

MARYS    SCHOOL 
NEWTON    MfR.    •    SMR.COMH, 
NCwAPK   WATER   OECT. 
A.    COUGHLIN 

J.    DEL    VFCCHIO 


HILIP    E. 


CI 


CAMDEN    COUNTY    PLNU    BOt 
TOWN   Of    PHILLIPSBURG 
JOINT    TOLL    BRIDGE    COMM, 


NO.    JERSEY    WTR,    SUI 
RUTGERS   UNIV 
SEADROOK   FARMS   CO. 


EVCRI 


DICKINSON 


JERSEY   CITV  0.    P.    w. 
UNION    COUNTY    ENGINEER 

.    WILOA    MILLARD 
TOMS    RIVER    WATER    CO. 

.    WEATHER    BUREAU 
LAWERENCE    FASANO.    JR. 
I  WATER    SUPPLY   COMM. 
NION    COUNTY    ENGINEER 

ROBERT    M.    MANNERS 

.    POWER    *   LIGHT   CO. 
MACKENSACr   MATER   CO, 

AM    VALLEY    DAIRY 
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9-RAHWAY    lO-RARTTAN 


UNITS:       Unless  c 


5  of  the  negAtive  departui 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  tunes  In  local  stan 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  tune  for  all  except  Weather  Bureau 
tton"  table,  "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table. 


t  7:00  a 


}n  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max 


e  of 


Entn 


n  the  "Clir 


Data 


,  the  "Snowfall  a 


d  Snow  on  Gn 


t  of  s 


'  table,  and  i 


"Seasonal  Snowfall"  I 


on  daylight  saving  tune.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 

.  E.S.T.     E>ala  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  PreclpiU- 

of  observation. 


n  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
ts  are  taken  from  different  points 
s  of  snow  on  ground  include  snow. 


r  obtaining  measuremt 
snow  and  sleet,     Entn 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  19S6. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  sUtlon  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  of 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  c: 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  tolaU  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication, 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-       No  record  m  the  "Supplemental  Data"  table,    "Daily  PrecipiUtion"  table,    "Evaporation  and  Wwd"  table,    "Snowfall  and  Snow  on  Ground' 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■>-*■      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*      Amoimt  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown, 
/ '      Gage  is  equipped  with  a  wmdshield, 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  i 


,  let 


a  full  r 


R      Amounts  from  recording  gage. 

T      Trace,  an  amount  too  small  to 

V      Includes  total  for  previous  mon 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOL 


'  1  inch  water  equivalent  to  e 
an  10  days  record  is  missing 

but  may  vary  slightly  from  t 


■  "Daily  Temperalur< 


for  detailed  daily  record.     Degn 
1  Hourly  Precipitation  Data. ) 


AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING- 


AR      This  entry  m  time  of  o 


n  Station  Index  means  after 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitatlc 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  se 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin, 

"Soil  Temperature"  table, 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  In  any  month  indicalei 

"Supplemental  Data"  table. 

This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  n 

This  entry  in  tune  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

Thermometers  are  generally  exposed  m  a  shelter  located  a  few  feet  above  soi 


1  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletir 


e  indicates  that  the  thermomet 


J  appearing  in  t 


1  for 


t  li9te< 


e  table! 


I  late  to  be  included  i: 


Inform; 


ion  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  15  cents.     Similai 
Ion  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documer 


=^ 


OSCOim-ESSA-AaBEVnXB-  3/31/67-850 


^srn^ 


^'o 


^4/ J- 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 


U    S    DEPAHTMENT  OF  COMMERCE 

ALIKANt'kH  0    THOWIINIDUI     A.  llaa  S*c.«l«i  f 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


THE  liBRflRY  Of  jyj  MARCH  1967 


Volume  72 


CLIMATOLOGICAL  DATA  HWVF^'^irif  Uf  ||.i.(/||0|^ 


No.  3 


Temperature 

Preci 

»ilotion 

,  E 
11 

<  s 

t 

< 

■5 

li 

0  Ik 

1 

I 

1 

Q 

i. 

No.  0 
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Mas. 
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1  0 
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i 

0 

0 

0 
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1  > 
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i 
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•    •    • 
NORTHERN            01 

BELVlDERE 
BOONTON  1  SE 
CANOE  BROOK 
CMARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

1.2.8 
<><>.6 
'•2.2 

24.5 
24.2 
24.5 
21.9 
27.2 

34.5 
33,5 

34,6 
32,1 

M 

•  4.8 
-  3.8 
.  3.0 

•  4.5 

64 
65 
68 
64 

15. 
12 
12 
12 

>  2 
.  2 
•  2 

0 

5 

20. 

19 

19 

18 

20. 

940 
968 
9  39 
1015 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
5 

4 
6 

26 
25 
23 
29 
22 

2 
1 

1 
1 
0 

6.41 
6.12 
7.15 
6.58 
6.82 

2.33 

2.26 
2.85 
2.11 
2.33 

2.10 
2.28 
3.05 
2.13 
2.20 

25.0 
23.0 
18.5 
23.5 
15.5 

9 

10 
12 

22 

22 
22. 

9 

10 
9 

10 
9 

4 
9 
5 
5 
6 

3 
2 
1 
3 

1 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINGTON  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

<>3.9 
39.0 
<i8.8 

24.4 
23.8 
17.2 

27.5 

34,2 

34,4 
28,1 

38,2 

-  5.7 
.  1.6 

68 
69 
66 

71 

12 
12 
11 

11 

•  3 
.  5 

.10 

0 

20. 

19 

19 

19 

949 
943 
1138 

824 

0 
0 
0 

0 

6 

5 
10 

2 

26 
28 

30 

22 

2 

2 
J 

1 

5.85 
6.08 

5.36 

1.86 
1.30 

2.30 
1.56 

2.05 

31.5 
19.5 

12.0 

12 
28 

3 

23 
23 

IT 

10 
9 

9 

4 
6 

3 

1 
2 

1 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  W 

NEWARK  MB  AIRPORT        R 

'.3.6 
«6.1 
'.3.5 
'.2.8 

'.S.l 

19.8 
27.1 
23.5 
23.5 

30.1 

31,7 
36,6 
33,5 
33,2 
37.6 

-  2.7 
•  2,9 

66 
71 
66 
68 
70 

12 
12 
12 
12 
U 

-11 
3 

.  4 

-  4 
8 

19 
19 
19 
18 
19 

1022 
873 
969 
978 
842 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 

4 
7 
4 

30 
ill 
26 
26 
16 

3 
0 
2 
2 
0 

6.29 
6.11 
6.42 
6.05 
5.86 

1.81 
2.14 

1.77 

1.58 
2.22 
2.35 
2.51 
1.55 

36.2 
16.6 
25.0 
23.0 
18.0 

14 
9 

12 
8 

7 
22 

23 
23 

9 
9 
9 
9 
10 

6 
5 

I 

5 

3 
2 

1 
1 

2 

NEWTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

SOMERVILLE 

'.2.S 

90.0 
*7.6 
".T.l 

22.3 

27.1 
27.4 
26.5 

32.4 

38.6 
37.5 
36.8 

.4,0 

-  ,6 

-  2,4 

-  2,7 

61 

67 
72 
70 

31. 

U 
11 
U 

.  7 

1 

1 

.  1 

19 

19 
19 
18 

1006 

814 
844 
867 

0 

0 
0 
0 

5 

2 

3 
3 

27 

20 
20 
22 

2 

0 
0 
2 

5.77 

6.08 
6.01 
5.93 

2.32 

1.99 
1.70 
1.96 

1.83 

2.05 
2.34 
2.20 

27.3 

7.0 
21.5 
17.5 

11 

3 

8 

6 

22 

17 
17 
22. 

9 

9 

9 
9 

3 

4 
3 
4 

3 

2 

1 
1 

SUSSEX  1  SE 

'.1.5|» 

17. 4M 

29. 5M 

-  7,5 

65 

11 

-10 

19 

1094 

0 

5 

3o 

3 

6.20 

2.80 

1.60 

7 

36.0 

12 

23. 

9 

4 

3 

DIVISION 

34.3 

-  4,3 

6.17 

2.07 

22,0 

•   •   • 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSwORTH 

'.8.0 
'.9.'. 
SU2 
'.«.'. 
50.8 

29.1 
30.6 
28.8 
30.6 
27.7 

38.6 
40.0 
40.0 
40.0 
39.3 

-  2,5 
.  2,2 

79 
75 
72 
72 
75 

u 
11 

14 
11 
11 

7 

u 

6 

10 

3 

813 
768 
767 
769 
787 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
1 
2 
1 

20 
16 
21 
17 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

3.78 
5.06 
2.85 
4.47 
5.22 

-  1.57 
.13 

1.45 
2.05 
1.09 
2.00 
2.10 

2,1 
3,5 

1,0 

T 
1 

0 

24. 
21 

7 
9 
8 
8 
10 

FREEHOLD 
6LASSB0R0 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  I  N 
INDIAN  WILLS  2  W 

<.6.5 
47.'. 

'.7.2 
'.8.3 

27.8 
29.8 

28.4 
27.3 

37.2 
38,6 

37.8 
37.8 

.  2,8 
-  2.9 

69 
74 

7J 
73 

lo 

12 

U 
11 

-  2 

10 

2 
3 

860 
808 

838 
836 

0 
0 

0 
0 

5 

2 

3 
2 

21 
18 

18 
22 

1 

0 

0 
0 

5.16 
4.80 

5.42 
4.81 

.92 

1.60 
.53 

2.36 
2.00 

14,0 

19,0 
5.3 

6 

6 

1 

22 

22. 
22. 

9 
8 

9 
8 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

47.5 
48.5 
47.1 
48.9 
48.4 

29.1 
29.5 
28.4 
28.6 
26.6 

38,3 

39,0 
37,8 
38.8 
37.5 

•  2.9 
-  1.4 

74 
73 
72 
72 
72 

12 
U 
U 

11 

10 
10 
9 
2 

1 

20. 

820 
797 
835 
804 
848 

0 
0 

0 
0 
0 

3 
2 

4 

3 
3 

18 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

3.25 

3.86 
4.60 
5.64 
5.33 

.79 
1.89 

1.05 
l.U 
2.31 
2.33 
2.30 

,2 

4.1 
14.5 

T 
T 
6 

16 

21. 

22. 

7 
7 
6 
9 
8 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

ShILOh 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY          R 

49.0 
47.0 
49.9 
47,3 
46.1 

28.1 
30,3 
29.6 
28.2 
31.7 

38.6 
38,7 
39.8 
37,8 
38.9 

-  3.0 

-  2.4 
.  1.8 

74 
73 
73 
74 
71 

11 
12 
11 
12 
11 

3 

11 
8 
5 

9 

810 
809 
77* 
838 
800 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

4 
2 
3 
4 

20 
20 
IS 
21 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

5.61 
4.52 
3.57 
4.45 
5.12 

1.76 

-   .19 

1.28 

2.38 
2.03 
1.79 
1.92 
1.89 

6.3 

8,0 
13,3 

3 

22 

22 

10 
9 
8 
8 
8 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 

47,3 
49.9 

28.4 
30.9 

37.9 
40.4 

76 

11 
11 

5 

11 

837 
754 

0 
0 

2 
2 

18 
19 

0 
0 

4.76 
5.19 

1.93 
2.24 

4,1 
3,5 

T 
1 

23. 

17. 

7 
9 

DIVISION 

38.7 

.  2.2 

4.64 

.55 

7.1 

ft    «    • 
COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 
CAPE  MAY  3  w 
LONG  BRANCH  2  N 

45.1 
48.6 
45.5 

33.1 
32.6 
29.9 

39.1 
40.6 
37.7 

.  2.0 
•  2.1 

72 
65 

70 

14 
14 
11 

13 
12 

9 

19 
19 
19 

796 
749 
840 

c 

0 
0 

3 

2 
3 

12 

11 
17 

0 
0 
0 

2.82 
2.24 
6.19 

-  1.19 
1.82 

.84 

.66 

2.08 

7 
15 

7 

T 
19,5 

0 
10 

22 

7 

2 
1 
4 

0 
0 

2 

DIVISION 

39.1 

-  1.4 

3.75 

-   .18 

9,8 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
ATLANTIC  CITY  WB  AP 


LOWEST  TEMPERATURE 
LAYTON  2 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
CAPE  MAY  3  W 


GREATEST  I  DAY  PRECIPITATION 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
LAYTON  2 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
HIGH  POINT  PARK 
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DATE 

11 

-  11 

DATE 

19 

10,10 

2.24 

3.92 

DATE 

05 

36.2 

28 

DATE 

23 

See  Reference  No'^a  Following  Station  Inde 


DAILY  PRECIPITATION 


NE*    JEHSE 

MARCH 

1967 

- 

Day 

of  Month 

station 

i2 

1     1     2    1    3 

4    1    5    1 

6 

7    1 

8        9 

10   1   11       12 

!   13  1 

14   1 

15 

16 

17 

18 

19      20  {  21 

22  1 

23 

24 

25      26  1   27 

28 

29   I  30 

31 

NORTHERN                             01 

1 

1 

BELVIDERE 

6.«1 

.36 

1.00 

2.10 

.30 

T                        T 

.22 

.08 

1.01 

.19 

.05 

.62 

T 

T 

T 

•  46      I 

BERNdRDSVIULE    2    E 

S.66 

.36 

.54 

1.98 

.15 

> 

.07 

,68 

.32 

.18 

.75 

.06 

•46       ,03 

BLACKWELLS   MILLS 

3,67 

.04 

.42 

1.23 

.10 

.061 

.04 

,61 

.37 

.03 

.34 

.02 

.41       ,02 

BOONTON    1    5E 

6.12 

.20 

1.10 

2.28 

■  16 

I 

.36 

.63 

.14 

.02 

.57 

.03 

T 

T 

.53      T 

BOUND    BROOK    2    W 

5.10 

.31 

.56 

2.41 

.11 

1 

.02 

.39 

.16 

.35 

.02 

.54 

BRANCHVILLE 

5.<.l 

.27 

.87 

1.73 

.09 

.04 

,95 

.15 

T 

T 

.47 

.04 

T 

.47      .02 

C«NISTE*R    RESERVOIR 

6.79 

.17 

1.11 

2.09 

.23 

.03 

1,39 

,20 

.07 

T 

.66 

.10 

T 

.51 

CANOE    BROOK 

7.15 

.39 

.90 

3.05 

.15 

.15 

,30 

T 

.68 

.07 

.65 

CEDAR    GROVE 

. 

-           -           . 

. 

- 

. 

-            .            . 

. 

. 

. 

_ 

- 

... 

. 

_ 

.        .        - 

. 

. 

, 

CHAHLOTTEBUHG 

6.58 

.19 

1.17 

2.13 

.18 

.16 

1.06 

,27 

.65 

.07 

.53      .02 

CLINTON 

5.53 

.04 

.93 

2.04 

.23 

T 

.07 

.24 

.42 

T 

T 

.60 

T 

•  03 

.56 

ELIZABETH 

6.S2 

.39 

.84 

2.20 

.05 

.02 

.23 

.87 

.21 

,73 

T 

.63 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

> 

.02 

.75 

2.35 

.75 

.02 

. 

. 

.06 

FLEMIN6T0N    1    NE 

5.85 

.67 

.55 

2.30 

.12 

.07 

.03 

.47 

.27 

.10 

.64 

■  03 

T 

.44 

GREENWOOD   LAKE 

6.52 

.02 

.13 

.98 

1.75 

.58 

.03 

1,25 

tZ2 

.12 

,58 

,15 

.02 

.42      .05 

HIGH    POINT    PARK 

6.08 

.09 

.92 

1.56 

1.14 

I 

.77 

,14 

.29 

,10 

.52 

JERSEY    CITY 

. 

... 

. 

.            -            - 

. 

. 

_ 

- 

. 

... 

- 

-        .        - 

. 

, 

LAM6ERTVILLE 

5.36 

.63 

.71 

2.05 

.06 

.01 

.01 

.20 

.27 

T 

.31 

.38 

.03 

T 

.37 

LAYTON    2 

6.29 

.20 

1.03 

1.53 

•  11 

.01 

1.36 

.35 

.04 

T 

,50 

.05 

.01 

•  01 

.53      T 

LITTLE    FALLS 

6.U 

.17 

1.19 

2.22 

.02 

.33 

.58 

.23 

.01 

,61 

.04 

.52 

LONG    VALLEY 

6.42 

.42 

.88 

2.35 

.24 

T 

.16 

.75 

.38 

,60 

.05 

•  50 

MAHWAH 

5.71 

.16 

1.05 

2.06 

.17 

.05 

1.04 

.06 

.01 

,4? 

.06 

T 

•44        .01 

"ANVILLE 

. 

... 

- 

. 

- 

... 

. 

> 

. 

. 

- 

... 

. 

- 

- 

.        .        - 

- 

. 

. 

MIDLAND    PARK 

7.7* 

.77 

1.44 

1.52 

.37 

.01 

1.26 

.19 

.24 

.10 

1.14 

•  16 

.54 

MILTON 

6.41 

.03 

.20 

.86 

1.32 

.28 

.14 

1.48 

.40 

.05 

.60 

.30 

.05 

.50      .05 

MORRIS  Plains  i  h 

6.05 

.32 

,90 

2.51 

.19      T 

T                        T 

.27 

,61 

.10 

.02 

T 

,50 

.04 

T 

T 

•50      ^04 

NEWARK    WB    AIRPORT                   R 

5.86 

.51 

1.04 

1.55 

.01 

.12 

.01 

,13 

.43 

.26 

.81 

T 

•  04 

•  52 

NE»    MILFORD 

6.02 

.62 

1.27 

1.62 

.44 

.01 

,08 

.21 

.12 

.41 

•  39 

NEWTON 

5.77 

.20 

1.15 

1.83 

.11 

.02 

1.04 

.21 

.03 

T 

.49 

.05 

T 

•48      •Ol 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

6.28 

.31 

.99 

1.89 

.18 

.11 

1.02 

.26 

.08 

.59 

.11 

•  53 

OLDWICK 

6.19 

.40 

.77 

2.57 

.27 

T 

.49 

.32 

,52 

.06 

T 

•  47 

PATERSON 

.           .           - 

. 

- 

. 

• 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

... 

. 

. 

... 

. 

. 

, 

PHILLIPSBURG 

6.08 

.60 

1.20 

2.05 

.07 

.33 

.17 

•  25 

,32 

,02 

•  02 

•  47 

PH1LLIPS6URG    BRIDGE 

10.10 

3.92 

1.06 

3.00 

.05 

.08 

.06 

.75 

.72 

,24 

.10 

.03 

.04 

PLAINFIELD 

6.01 

.41 

.83 

2.34 

T 

.04 

.02 

.39 

.34 

.19 

.46 

.01 

T 

T 

.60 

RAHUAY 

5.15 

.50 

.95 

1.79 

.10 

.03 

.12 

.27 

.24 

•  09 

.42 

RINGHOOD 

5.69 

.18 

1.32 

1.90 

.04 

T 

.52 

.30 

•  11 

I45 

.03 

•  46 

SOMERVILLE 

5.93 

.46 

.94 

2.20 

T 

.03 

.24 

.32 

•  26 

.33 

.03 

•  55 

SPLIT    ROCK    POND 

6.48 

.26 

1.28 

1.99 

.19 

.40 

.96 

.17 

.50 

.03 

•  53 

SUSSEX    1    SE 

6.20 

.15 

1.50 

1.60 

.15 

.04 

1.27 

.10 

.05 

.36 

.08 

•52      ^04 

WANAOUE    RAYMOND    DAM 

6.05 

.10 

1.24 

1.98 

.10 

T 

.15 

.90 

•  30 

.50 

.08 

T 

•  50 

WERTSVILLE 

A. 67 

.37 

.51 

2.12 

.38 

T 

.04 

.53 

.10 

.04 

•  02 

.28 

,10 

•  04 

WEST    WHARTON 

6.92 

.27 

1.10 

2.24 

.28 

T 

.41 

.97 

,17 

.10 

.68 

.14 

T 

T 

•  45      T 

WOODCLIFF    LAKE 

6.72 

.71 

1.28;    1.59 

.37 

.03 

1.11 

.08 

,37 

•  17 

,54 

•  04 

•  43 

SOUTHERN                             02 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

3.78 

.02       .11 

.44 

1.45 

T 

T 

•  77 

.02 

.05 

•  64 

.13 

,03 

T 

T 

•  12 

AUDUBON 

5.06 

T          .59 

.70 

2.05 

T 

1      T 

T 

.47 

.10 

.10 

T            .56 

.17 

.06 

•  26 

BASS   RIVER    ST    FOREST 

<>.62 

.36 

.22 

2.08 

) 

.31 

,39 

,05 

.97 

.02 

•  22 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

2.85 

T           .11 

.18 

1.09 

T 

.63 

,10 

T 

.30 

.26 

.06 

T 

•  10 

BURLINGTON 

4. 47 

.53 

.50 

2.00 

.02 

.15 

.01 

T 

.29 

,03 

T            .35 

.25 

.04 

1 

.30 

CANTON 

4.20 

.20 

.34I  2.00 

.15 

.07 

.42 

,16 

.47 

.13 

•  26 

CHATSWORTH 

5.22 

.53 

.39 

2.10 

.27 

.05 

.53 

,17 

.14 

.37 

.41 

,05 

.21 

FORTESCUE 

2.94 

.15 

1.45 

.48 

.30 

.11 

.27 

.07 

•  U 

FREEHOLD 

5.16 

■  40 

.45 

2.34 

.05 

.02 

.35 

.40 

.25 

.50 

.10 

.30 

GLASSBORO 

4.80 

.50 

.20 

2.15 

.18 

.02 

.34 

,26 

.05 

.06 

.64 

.02 

.08 

•  28 

HAMMONTON    2    NNE 

. 

. 

. 

.      1     . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

HIGHTSTOWN    I    N 

5.42 

T 

.53 

.62    2.36 

.07 

.03 

T 

.31 

.19 

.30 

.24 

.40 

.04 

•  33 

INDIAN    MILLS    2    W 

4.81 

.48 

.50 

2.00 

T 

.02 

T 

.53 

.08 

.13 

.38 

.47 

.04 

T 

•  IS 

MAYS    LANDING    I    w 

3.68 

.16 

.09 

1.65 

.02 

T 

.44 

.42 

T 

.02 

.OS 

•  64 

T 

.05 

.14 

MILLVILLE 

3.25 

.07       .06 

.60 

1.05 

.76 

,05 

.34 

•  12 

.10 

.10 

NILLVILLE    FAA    AIRPORT 

3.86 

.06      .07 

.74 

1.11 

T 

.01 

.01 

.84 

.05 

.02 

.46 

.24 

.12 

T 

•  13 

MOORESTOWN 

4.60 

.79 

2.31 

.13 

.08 

.04 

.17 

.26 

.06 

T             .04 

,68 

.04 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

5.64 

T 

.40 

.75 

2.33 

.01 

.05 

.02 

•  43 

.15 

.30 

.20 

,50 

,05 

■t 

•  45 

NEW    MONMOUTH 

5.33 

.24 

.62 

2.30 

.02 

.03      .07 

.02 

.04 

.13 

.46 

.28 

*6.> 

.06 

•  42      T 

PEHBERTOn    i    E 

5.61 

.53 

.46 

2.38 

.30 

.03 

.37 

.15 

.13 

.02       .35 

,56 

.04 

•  29 

PENNSAUKEN 

5.13 

.20 

.69 

2.37 

.14 

.04 

.05 

.25 

.22 

.05 

.10 

.66 

.01 

.05 

•  30      T 

PRINCETON    WATER    WORKS 

5.74 

T           .66 

.80 

2.20 

T 

.17 

.48 

T 

.33 

.46 

.30 

.02 

T 

.01 

•  31 

SEA6R00K    FARMS 

4.52 

.49 

2.03 

.11              ' 

T 

T 

.60 

.33 

.01 

.11 

.43 

7 

.16 

.25      T 

SHILOH 

3.57 

.21 

1.79 

.51 

.15 

.02 

.21 

.29 

.14 

•  03 

•  22 

TOMS   RIVER 

4.45 

.23 

.35 

1.92 

.09 

.20 

.04 

.33 

.20 

.02 

.09 

.69 

.06 

•  21 

TRENTON    WB   CITY                        R 

5.12 

T           .70 

.77 

1.89 

j 

.09 

.02 

.01 

.40 

.08 

.23 

T            .36 

.28 

T 

T 

•  01 

•  2< 

TUCKERTON 

4.76 

.41 

.44 

1.93 

T           T 

T 

•  62 

.09 

.04 

T 

.40 

.56 

•  03 

,01 

T 

.23 

WOODSTOWN 

5.19 

T             .46 

.46 

2.24 

.24 

•  02 

T 

.59 

.09 

.01 

T 

.25 

.30 

•  13 

•  02 

•  01 

T 

•  37 

COASTAL                               03 

ATLANTIC    CITY                             R 

2.82 

.06      .10 

.32 

.84 

.63 

.01 

.05 

.44 

.19 

•  03 

•  01 

•  14 

, 

BELMAR    2    SW 

. 

... 

.           . 

_ 

. 

. 

... 

* 

. 

. 

. 

. 

. 

.           .           - 

- 

. 

- 

... 

. 

•          . 

■                     • 

CAPE    MAY    3    W 

2.24 

.11 

.07 

.49 

.02 

.66 

.10 

T 

.27 

.33 

•  06 

•  06 

•  OS 

• 

LONG   BRANCH    2    N 

6.19 

T 

.48 

.56 

2.08 

T 

.05 

T 

.46 

.14 

.67 

.29 

1.06 

•  04 

T 

T 

.36 

• 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  D.p.b.) 

ReUtiv*    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

1 1 

<-si 

Station 

-u  a 

a  0 

aJ-H 

rH     0 

OS  a 

1 

< 

1     . 
11 

§        1 
l-ol 

d   J 

JO 
1 

SI 

EASTERN    STANDARD     TIME 
1     Am           7     Am           1     pm          7     Pm 

8 

S 

A 

S 
A 

I 

4 

N    3 

1 

ATLANTIC     CITY    WR    AIRDORT 
ATLANTIC     CITY     ST,     MARINA 
NEWARK    WH    AIRPORT 
TRENTON    WH    CITY 

36 
32 

1.5 

3.3 

9.2 
10.9 

28  +  + 
41 

29  +  + 
34 

33 

NNW 
30 
NW 

16 
16 
Jl 
16 

79 
75 

82 
78 

60 
60 

71 
65 

0 
1 

4 
5 
3 
5 

5 

5 

2 

2 

3 
2 

1 

J 
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1 

0 

15 
12 
14 
17 

5v 
43 

6,5 

6.3 
b.i 
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I 


NORTHERN  01 

BELVIOERE 

eOONTON  I  SE 

CANOE  BROOK 

CHARLOTTEBUR& 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 

FLEMIN&TON  I  NE 

HIOH  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

LAMBERTvlLLE 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  I  H 

NEhARK  MB  AIRPORT 

NEwTON 

PATERSON 

PHILLIPS6UR0 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE 

SUSSEX  1  SE 

•     *     It 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 
AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
BURLIN6T0N 
CHATSwORTH 
FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  I  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MiLLVlLLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEM  BRUNSWICK  EXP  STA 


MAX 
MIN 


MAX 
WIN 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  Ol  Month 


NEW  JCRSCV 

MARCH     l«t; 


«>    2a    A2 

1»    11    1) 


*1   26   3« 
U   11   16 


«3   26   40 
19    9   IS 


40   22 
11   e 


Al   «6 
12   30 


42   22   42 

17   10   22 


44   28 
16   e 


36   21 
2    0 


36   44   6T 
IT   11   30 


2;   39 
3   10 


4;   30   44 
IS   12   24 


2S   39 
8   10 


41   2S   39 

10    0   17 


42   64 
18   34 


39   42 
17   13 


41   25   39 


31   43 
18   13 


32   4; 
IS   17 


42   44 
20   10 


35   44 

18   16 


40   44 
17   14 


32   39 

16   12 


45   33 
18   16 


43   65 
13   33 


64   42 
26   31 


60   40 
28   28 


63   47 
30   31 


99   38 
29   27 


41   40 
32   33 


39   33 

26   26 


42   36 
30   30 


40   35 
30   32 


40   33 
29   30 


38   39 
33   34 


39   34 
24   26 


43 
32 


43   43 
35   36 


36   32   32 


43 
32 


38   39 
32   33 


13   14   IS   16   17   le   19   20   21   22  ,  23 


M   2S  I  28   17   28   29   30   31 


34   38 
30:  32 


37   40 
16   16 


34   39 
19   22 


35   41 

19   26 


34   37  i 
14   16 


44   54 
23   27| 


34   35 
25   26 


35  *<• 
19   21 


30   33 
10   19 


29   33   34   31 


65 
33 


61 
29 


40 
34 


31   38   24;  35   39   32  28 


68 
35 


40 
31 


62  42 

3SJ  25 


64   38 
38  26 


25   36   25   21   26   25 


38   44 
32   21 


37   35 

30    5 


40   38 
32   20 


38   34 
32   l4 


37   33 
33   16 


36   42 
31   27 


38   33 
29    9 


55 
28 


55 
26 


32 
12 

28 

21 
-  3 

32 

U 

27 

19 
.  5 

26 
2 

24 

18 
-10 

69   71   60   47   66   61   35 
29   37   34 :  29   38   34  26 


49   62   6b  I  48 
21   26   29   26 


48   64   66 
26   29   35 


49   65   68   49   38 
27   30   36   32   33 


38   43 
33   24 


57   34 
32;  22 


63  37 
35  26 


62|  36 
36  25 


61;  36 

36l  25 


45  33 

30  23 


33 

24 

15 

8 

32 

2B 

U 

-  5 

36 

32 

13 

9 

35 

27 

13 

-  2 

30 

28 

12 

-  4 

29   41   36 
0   12   29 


20   32 
-11  -  2 


24   33   48 
3   U   29 


32   34   33 


59  .  42 
33   32 


26   40 
6   21 


26   20;  28   38   37 


29   26   17   29   46 
11    6-7-3   22 


35   35   32 


75   59 
46   36 


58  38 
38   27 


30   23;  31   41 


28 
-  5 


47   74   49 
30   46   33 


37   40   22 
29   19   12 


40   34   26 
28   17   15 


36 

34 

29 

31 

30 

22 

15 

10 

37 

36 

27 

34 

27 

25 

9 

3 

36 

28 

20 

32 

26 

16 

4 

-  2 

42 

37 

28 

24 

27 

18 

17 

10 

67   70 
33   44 


39   40   38   46 
31   33   32   19 


41   44   43   38 
33   34  1  33   25 


57;  71 
24   27 


46   57 
25   30 


41   30   38 


60!  34 

33|  26 


58!  35 

33  26 


29   43   38 


34   43   41 


36   36 
24   33 


39   35 
15   28 


46   42 '    38   46   57 
28   23   26 


35   38 
30   31 


40   39 
31   33 


35   46 
28   24 


39   42 
32   23 


70   73   57 
30   41   34 


67  42   38   29l  25 
40  26   23   18i  10 


37   38 1 
30   30, 


34   40 
22   26 


34   39 
18   21 


34   39 

17   19 


39   46 
25   26 


32   37 
20   24 


36   38 
28   29 


31   J' 
17   If 


45   94 
29   31 


43   92 
26   25 


53 

27 


50 
27 


64   59 
30   33 


53 

26 


36   36   45 
30   29   31 


36 
23 


27   4l:  33 
6   21   28 


24   29   29   30 


32   32   39   43   52 

27   23   251  30   30 


43   54 
28;  31 


33   34   40'  42   52 
27   24   29 


60 
30 

50 
38 

59 
29 

63 

30 

44,4 
24.5 

3 

95 

30 

61 
31 

42.8 
24.2 

54 
29 

61 
33 

44.6 
24.5 

53 

28 

59 
29 

42.2 
21.9 

'' 

63 
32 

98 
35 

27.2 

55 

30 

60 
33 

43.9 
24.4 

67 
27 

62 
29 

44.9 
23.8 

30 

51 
27 

52 

32 

39.0 
17.2 

50 
29 

53 
37 

58 
43 

63 
29 

63 
31 

48.8 
27.5 

53 
28 

54 
35 

57 
24 

63 
24 

43.6 
19.8 

46 
36 

47 
39 

57 
32 

64 
36 

46.1 
27.1 

49 
34 

51 
35 

66 
28 

60 
30 

43.5 
23.5 

47 
30 

52 
35 

55 

31 

60 
30 

42.8 
23.5 

52 

37 

55 

41 

59 
37 

55 

40 

45.1 
30.1 

92 

35 

53 

37 

56 
27 

61 
29 

42.5 
22.3 

29   33   30 


35   40   47!  56 
30   23   26   28 


39   45  1  54   58   48 
26   29   28   33   26 


34   34   40   42 
24   20   22I  23 


48 
23 


52 

58 

63 

64 

50.0 

37 

42 

31 

33 

27.1 

55 

57 

64 

62 

47.6 

36 

42 

33 

33 

27.4 

53 

57 

62 

61 

47.1 

37 

43 

30 

32 

26.5 

60 

51 

52 

56 

41.5 

25 

33 

25 

27 

17.4 

38   46 
27   31 


39   46 
31   33 


40   45 
25   31 


38   44 
29   30 


36   46 
26   30 


42   43 
23   27 


36   39 
30   33 


56   55   40   53 
30   30   28  I  39 


48.0 
29.1 


36   43   32   35   30.6 


56   60 
26   33 


56   60 
29   31 


46   55 
31   37 


55 

54 

57 

59 

51.2 

38 

42 

27 

28 

28.8 

55 

56 

62 

60 

49.4 

37 

43 

35 

36 

30.6 

62 

56 

61 

59 

50.8 

35 

42 

26 

30 

27.7 

58 

53 

59 

69 

46.5 

34 

37 

31 

35 

27.8 

60 

49 

54 

54 

61 

47,4 

31 

38 

39 

29 

34 

29,6 

33   38   43 
29   25   30 


39   37   40 
14   30,  31   29   31 


52  36 
34  29 


48  36 
31  26 


66   72   62   54   66 

35   43   46;  34   37   32  26 


36 
21 


30   37   35 


40   38 
16   28 


41   46   47 
30   27   32 


36   44 
26   29 


53 

57 

46 

55 

54 

61 

61 

47.2 

29 

33 

29 

36 

42 

31 

33 

28.4 

53 

60 

44 

61 

53 

62 

60 

48.3 

29 

31 

25 

36 

41 

26 

27 

27,3 

45 

55 

62 

47 

55 

53 

59 

47,5 

30 

35 

30 

36 

39 

32 

31 

29.1 

54 

61 

47 

55 

58 

60 

56 

46.5 

30 

32 

30 

39 

35 

30 

31 

29.5 

55 

61 

47 

55 

56 

61 

60 

47.1 

30 

28 

29 

37 

40 

33 

31 

28.4 

56 

56 

53 

54 

55 

61 

61 

48.9 

30 

34 

31 

35 

41 

34 

34 

26.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 

MARCH 


Day 

Ot  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

' 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

*0 
16 

42 

12 

65 

30 

48 
31 

38 
32 

38 
32 

44 
24 

70 
32 

72 
32 

68 
40 

50 
31 

63 
36 

63 
32 

34 
26 

25 

9 

29 

1 

38 
16 

36 
26 

34 

30 

42 
25 

44 
23 

51 
29 

54 
28 

45 
27 

47 
34 

58 
31 

56 

30 

48.4 
26.6 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

36 

17 

10 

39 
32 

39 

34 

38 
33 

47 

20 

72 
28 

58 
41 

42 
28 

65 
38 

63 

34 

37 
2S 

23 
9 

31 

3 

35 
28 

35 

30 

38 
26 

47 
37 

56 
26 

61 
32 

45 
26 

61 
36 

62 

28 

63 

31 

49.0 
28.1 

SEABROOK  FARMS 

MAX 
MIN 

46 
17 

30 
1* 

43 
33 

43 
35 

42 
33 

38 
26 

56 
32 

73 
43 

11 

50 
38 

68 

41 

41 
29 

29 

18 

24 
11 

41 
32 

37 
32 

37 
30 

38 
32 

45 
30 

54 
36 

60 
31 

47 
38 

54 

31 

59 
32 

47.0 
30.3 

SHILOH 

MAX 

MIN 

«4 
l<> 

45 
8 

42 
32 

42 
35 

39 
32 

45 
25 

69 
33 

62 
30 

SO 
40 

68 

45 

67 
35 

37 
28 

27 
16 

32 

9 

38 
31 

37 

30 

36 
27 

45 
30 

54 
28 

61 
37 

53 
30 

37 

60 
33 

57 
33 

49.9 
29.6 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

*6 
20 

30 
20 

42 
32 

39 
33 

40 
34 

38 
20 

57 
28 

74 
41 

55 

36 

60 
38 

65 
38 

40 
27 

27 

7 

22 
5 

40 
27 

37 

30 

35 

25 

39 
29 

45 
30 

54 
32 

53 

27 

51 
37 

54 
29 

56 
29 

47.3 
28.2 

TRENTON  W8  CITY 

MAX 

MIN 

29 
19 

44 
21 

37 
32 

40 
34 

37 
32 

44 
29 

68 
37 

52 

42 

44 
34 

65 
40 

49 
30 

34 
25 

18 
12 

30 
9 

35 
33 

34 
30 

3S 

30 

44 
34 

11 

58 
39 

44 
36 

55 
37 

61 

40 

62 
38 

46. i 
31.7 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

35 

IS 

41 
10 

40 
33 

42 
36 

39 
33 

43 
22 

64 
36 

59 
38 

44 
36 

71 
39 

46 
36 

39 
27 

26 
U 

29 
5 

38 
29 

37 
31 

36 
26 

47 

29 

57 
25 

49 
34 

41 
27 

49 
37 

54 
29 

52 
28 

47.3 
28.4 

k.OODSTOWN 

tt     •     « 

MAX 

MIN 

36 
19 

46 
14 

60 
36 

41 
32 

42 
35 

40 
32 

45 
25 

57 
28 

68 
30 

66 
43 

47 
31 

69 
42 

61 
36 

38 
28 

37 
19 

30 
18 

32 
11 

3B 
22 

38 
31 

38 
32 

38 
31 

47 
33 

55 

31 

63 
37 

51 
30 

52 

38 

44 

58 
39 

61 
32 

49.9 
30.9 

COASTAL            03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

29 
21 

62 

42 

49 
35 

41 
35 

42 

37 

40 
30 

42 
28 

47 
37 

52 

40 

60 

44 

54 
38 

46 
38 

72 

45 

46 
34 

38 
29 

41 
22 

24 

17 

29 
13 

38 
29 

39 
34 

37 
31 

37 
29 

46 
32 

56 
33 

49 
38 

41 
36 

51 

41 

51 
42 

45.1 
33.1 

CAPE  MAY  3  U 

MAX 
MIN 

*2 
22 

59 
36 

56 
36 

46 
35 

49 
37 

47 
35 

*5 
29 

49 
32 

59 

37 

62 
37 

58 

41 

49 
36 

65 
39 

64 
35 

44 
30 

37 
25 

31 
21 

32 

12 

43 

26 

42 
35 

42 
33 

39 
30 

43 
32 

49 
33 

53 

40 

51 
33 

51 
41 

52 

40 

48.6 
32.6 

LONS  BRANCH  2  N 

MAX 
MIN 

36 
18 

62 
32 

54 
35 

39 
32 

39 
34 

36 
34 

41 
27 

54 
31 

68 
36 

70 
40 

59 
40 

42 
36 

62 
38 

S2 
34 

35 

28 

31 
16 

24 
12 

25 

9 

40 
21 

35 
29 

35 

30 

39 
27 

44 
28 

52 
31 

49 
35 

41 
31 

53 

39 

49 
36 

45.5 

29.9 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Statton 

Day  Oi  Month 

3..g- 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

,2"i 

RUTOERS  MICRO-MET  STA 

PLOT  » 

1 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

- 

32 

31 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

37 
32 

43 
34 

48 
40 

48 
42 

42 
39 

48 
39 

45 
37 

38 
36 

36 
35 

34 
32 

34 
33 

33 
33 

35 
33 

35 
32 

34 
34 

40 
34 

49 
32 

44 

41 

46 
39 

47 
42 

51 
40 

l\ 

39.3 
35.2 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

- 

32 
32 

32 
32 

32 
29 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

36 
32 

42 
34 

46 
39 

46 
42 

42 
40 

46 
39 

44 
38 

38 
36 

36 
34 

34 
33 

33 
33 

33 

30 

34 
30 

35 
34 

35 
34 

39 

34 

48 
35 

42 
38 

45 

39 

45 
42 

49 
40 

46 
41 

38.4 
35.0 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

- 

33 
32 

33 

32 

32 
29 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

35 
32 

40 
35 

44 
38 

44 
42 

42 
40 

44 
39 

44 
39 

39 
38 

38 
35 

36 
33 

35 
34 

34 
34 

35 
34 

35 
33 

35 
35 

38 
35 

42 
35 

41 
38 

43 
39 

44 
41 

46 
40 

46 
42 

38.2 
35.6 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

- 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

39 
34 

39 
39 

42 
39 

41 
40 

43 
39 

43 
39 

39 

38 

38 

36 

36 
34 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

36 
34 

36 

35 

37 
36 

43 
36 

40 
39 

40 
39 

42 
41 

44 
41 

45 

37.9 
36.2 

16 

INCHES 

MAX 
MIN 

: 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

37 
35 

38 
37 

40 
34 

40 
40 

41 
39 

41 

40 

40 
40 

40 
38 

38 
36 

37 
37 

37 
35 

37 
35 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

41 
37 

40 
39 

40 
39 

41 
40 

42 
41 

43 
42 

38.1 
37.1 

32 

INCHES 

MAX 
MIN 

- 

38 
37 

38 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
36 

37 
36 

38 

37 

39 

37 

39 
39 

40 
39 

40 
40 

40 
40 

40 
39 

40 
38 

40 
38 

39 
39 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

39 
38 

11 

41 
38 

40 
39 

40 
39 

40 
43 

41 
40 

41 
40 

38.9 
38.1 

PLOT  * 

2 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

- 

33 

25 

47 
32 

41 
33 

35 
33 

37 
33 

38 
34 

44 
34 

55 

34 

64 
38 

66 
42 

60 
39 

42 
35 

63 
39 

45 
36 

36 
33 

33 
33 

34 
32 

34 
32 

34 
33 

33 
33 

It 

34 
33 

33 
33 

41 
33 

68 
33 

56 
37 

60 
39 

57 
42 

70 
36 

66 
37 

46.4 
34.6 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

- 

32 

27 

43 
32 

40 
33 

35 
33 

36 
33 

37 
34 

43 
33 

51 
34 

59 

41 

62 

42 

11 

41 
36 

60 
40 

45 
35 

11 

34 
33 

34 
32 

33 
32 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
31 

33 

33 

40 
33 

63 
34 

52 

39 

57 

40 

55 

43 

66 
37 

63 
44 

44.7 
35.2 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

I 

33 
31 

40 
32 

39 
33 

36 
33 

36 

33 

36 
34 

41 
34 

48 
35 

54 

40 

57 
43 

55 

40 

42 

38 

57 
40 

45 

37 

37 
35 

35 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

34 
32 

34 

33 

40 
33 

57 
34 

50 
40 

54 
40 

52 
44 

56 
39 

56 

40 

43.1 
35.8 

e 

INCHES 

MAX 
MIN 

- 

34 
33 

40 
33 

36 
34 

36 
34 

35 

33 

36 
35 

38 
35 

42 
36 

47 
40 

60 
43 

49 
44 

44 
41 

49 
39 

45 
39 

39 
36 

36 
35 

35 
35 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

37 
35 

50 
35 

45 
42 

47 
40 

48 
43 

53 
42 

52 

44 

41.1 
37.0 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

KENTUCKY  BLUEGRASS 


PLOT  #1  -  SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE  i   LOAM.   GROUND  COVERt 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE i 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER ■ 


INSTRUMENTATION!   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
INSTRUMENTATION!   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


Sae  Reference  Nolea  FaIIa\>lng  Station  Index 
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I 


DIN 

^<J\ 

/vr 

Al 

^L, 

Ai 

^1^ 

OJ 

N«^ 

'W 

VJ 

n 

«jr 

n^ 

;uj 

^U 

NEW  JtRitl 
MARCH 

1967 

SUIioo 

Diy  olmonlh 

1 

a 

3 

4 

i 

e 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•   •   * 
NORTHERN           01 

BEIVIOERE 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 
1 

T 

T 

T 

«<0 

A 

1 

6.0 

1.0 

A 

T 

2 

1 

T 

T 

5.0 
5 

2.0 
6 

T 

5 

5 

A 

2 

7.0 
9 

T 
6 

T 

A 

1 

T 

T 

CMAHLOTTtBuRG 

SNOWFALL 
SN  ON  6N0 

1 

1 

1 

2«0 
2 

1 

2.5 

3 

3 

2 

1 

e.o 

8 

A.O 
12 

10 

e 

6 

5 

7.0 
12 

T 
10 

9 

7 

6 

3 

1 

FLeHlNOTON  I  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.9 

2 

1 

T 

1.5 

1 

5.0 

6 

2.0 

7 

7 

7 

7 

7.0 
11 

1.5 

12 

T 
9 

2 

T 

LAMBERTVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

T 

T 

3.0 
1 

T 

2.0 

T 

A.O 

3 

T 
2 

2 

T 

1.0 

1 

2.0 

2 

T 
1 

T 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

I 

I 

T 

2.0 

2 

I 

1.0 

1 

'I 

T 

3.8 

4 

3.0 
6 

.1 
6 

5 

A 

3 

6.0 
9 

.5 

8 

» 

3 

2 

1 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

. 

. 

_ 

3.0 

. 

2.0 

2.0 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

4.0 

6.0 

. 

- 

_ 

7.0 

1.0 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

MORRIS  PLAINS  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
1 

3.0 

T 
1 

2.5 

3 

•\ 

T 

T 
T 

5.0 

3.0 

5 

2.0 

7 

7 

7 

T 
5 

5.5 

11 

1.5 
12 

T 
8 

A 

T 

NEKARK  nB  airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1.6 
2 
.2 

T 
T 

T 

1.1 

1.6 
2 
.2 

5.1 

2 
.2 

4 
.4 

3 
.3 

2 
.2 

.9 

1 

7.7 
.5 

T 

8 
.8 

A 
.5 

2 
.3 

T 

NEKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

1 

I 

T 

2.5 
3 

1 

5.5 

6 

•I 

5 

3 

T 

T 

7.0 

7 

«.o 

10 

.5 

8 

7 

7 

T 
A 

6.5 

11 

.8 

9 

7 

5 

2 

T 

PHILLIPSeURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 

T 

T 

2.0 

T 

A.O 
3 

1 

PLAINFIELO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

T 

T 

A.O 

A 

7.5 
8 

5 

3 

2 

1.9 

2 

5.1 

7 

T 
6 

5 

A 

2 

RAHWAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.2 

2 

T 

.6 

I 

1.2 
2 

A.l 
6 

3 

2 

1 

3.8 

5 

6. A 
11 

10 

2 

T 

SOMEHVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

2.S 

1 

T 

3.0 

2 

6.0 

6 

A 

3 

2 

2.0 
3 

A.O 
6 

* 

3 

MANAOUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

1 

3.0 
3 

T 
2 

2 

1 

T 

7.0 

7 

5.5 

12 

A 

A 

3 

2 

A.O 
5 

5 

5 

5 

A 

•    •    • 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  xB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

.2 

T 

.A 

.8 

.A 

T 

.3 

T 
T 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

I 

I 

I 

- 

; 

I 

I 

I 

; 

I 

- 

- 

I 

I 

- 

. 

I 

; 

2 

I 

; 

I 

; 

. 

; 

I 

I 

- 

-  ,  -   - 

FREEHOLD 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

3.0 

I 

T 

T 

T 

2.0 
1 

A.O 
5 

5 

2 

2 

1.0 
3 

3.5 

6 

.5 

A 

A 

2 

T 

T 

T 

HIOHTSTOKN  I  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

2 

T 

T 

T 

2.0 

T 

6.5 
6 

A 

2 

1 

.5 

1 

6.5 
6 

T 
A 

I 

T 

INDIAN  MILLS  2  M 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.2 

1.8 
1 

T 

T 

.6 

T 

1.7 
1 

T 
T 

' 

MAYS  LANDING  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.6 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

- 

- 

. 

; 

. 

. 

. 

I 

. 

; 

- 

. 

. 

I 

. 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

; 

- 

. 

_ 

MILLvILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 

T 

MOORESTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.8 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

UO 

T 

T 

.3 

T 

2.0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

2.5 

T 

T 

T 

2.0 

T 

6.5 
6 

5 

A 

3 

1.5 

A 

2.0 
6 

6 

A 

T 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

1.0 

1.0 

1.0 

T 

2.3 

2 

1 

SEABROOK  FARMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

- 

I 

; 

I 

- 

. 

- 

. 

I 

- 

- 

; 

; 

- 

- 

. 

. 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

- 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.6 
2 

T 

T 

1.1 

1.0 

1 

3.3 

2 

1 

1 

T 
1 

2.5 

T 

2.6 
3 

T 
2 

T 
T 

.    •    « 

COASTAL            03 

LONG  BRANCH  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

2.6 
1 

T 

1.7 

7.9 
6 

6 

5 

A 

\ 

7.0 
10 

.2 
8 

3 

T 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


_^ 

e 

z 

o 

OBSEEVATION 

' 

6 

z 

M 

M 

TIME  AND 

z 

O 

2 

6 

p 

P 

TABLES 

STATION 

d 

Q 

COUNTY 

< 

1 

1 

5 

OBSERVER 

i 

a. 

^ 
£ 

ii 

ALLENDALE 

0100 

^ 

BERGEN 

*1    02 

74    08 

270 

BERGEN    COUNTY    ENGINEER; 

ATLANTtC    CITY    W8    AP 

0311 

02 

ATLANTIC 

39    27 

74    35 

64 

Mio 

MIO 

;   HJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

ATLANTIC 

MID 

STATE    MARINA 

AUDU80N 

03*6 

02 

CAMDEN 

39    53 

75    05 

40 

IIP 

IIP 

IRVlN    J.    NYGBEN 

BASS    BIVER    ST    FOREST 

05ZB 

02 

BURLINGTON 

39    37 

30 

9A 

N.J.    FORESTRY    SERVICE 

8ELLEPLAIN    ST    FQPEST 

0690 

CAPE    MAY 

5P 

5P 

belleplain  state  forest 

9ELMAB    ;    SW 

01i\ 

40    09 

7A 

WALTER    J     SCMANCK 

8ELVIDERE 

WARREN 

7A 

CLEMENT    MAUPT 

flERNABOSVlLLE    Z    E 

0  797 

01 

SOMERSET 

40    43 

74    32 

240 

7A 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

BLACKWELLS    MILLS 

0B*7 

01 

SOMERSET 

10 

40    29 

74    35 

27 

7A 

HENRY    M.    MILLER 

BOONTON    1     se 

MORRIS 

40    54 

74    24 

280 

BA 

8A 

JERSEY    CITY    WATER    WORKS 

0927 

SOMERSET 

10 

74    34 

50 

8A 

AMERICAN    CYANAMID    CO. 
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REFERENCE    NOTES 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  olherwls 
are  the  sums  of  the  negative  departures  e 
and  speeds  divided  by  the  number  of  obsei 


Monthly  degree  day  t 


OBSERVATION  TIME:  The  Static 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  obi 
tion"  table,   "Daily  Temperature"  t 

EVAPORATION  Is  measu 


Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  s 
-vatlon  tune  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  s 
le,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  c 


E  standard  Weather  Burt 


f  observation. 


months  some  observers  take  the  o 
ations  snow  on  ground  values  are  i 
n  Ground"  table,  when  published,  1 

n  by  footnote  following  the  "Evapor 


Resultant  wir 


iervaiions  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
7:00  a.m.,  E.S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table.  "Dally  PrecipUa- 
e  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


i  Wind"  table.     Max  and  Min  I 


Evaporation  and  Wind''  table 


SNOWFALL; 


sle< 


9  of  snowfall  In  the  "Climatological 


,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 


t  "Seasonal  Snowfall"  table, 


ending  with  the  preceding  Jui 
lis  bulletin. 
ils  publication. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  193 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effecUve  with  daU  for  September  1956. 
STATION  NAMES;  Figures  and  leners  foUowing  the  station  name,  such  as  12  SSW, 
SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wUl  be  carried  only  in  the  June  and  December 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  PrecipiUtion"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "SnowfaU 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■*-*      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  mstrument  to  measure  fastest  mile  ■ 
*     Amount  included  in  foUowing 
//      Cage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfaU  wholly  or  partly  estimated,  using 
M      One 


1  frofn  the  post  office. 


t  of  this  bulletin. 


d  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Indei 


r  equivalent  to  every  10  wches  of  new  snowfall. 


have 


than  10  days  record  is  mi 
te  but  may  vary  slightly  fi 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  a 

T      Trace,  an  amount  too  smaU  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  value: 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  froRi  a  separate  n 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  buUettn. 

C      "SoU  Temperature"  table. 

H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  m  any  month  indicat 

J       "Supplemental  Data"  table. 

SS       This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation 

VAR      This  entry  in  time  of  observaUon  column  in  Station  Index  means   variable. 

e  generaUy  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feel  above  s 


mg.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detaUed  daUy  record.     Degree  day  data,  if  carried  for  t 
XI  the  amounts  to  be  published  later  m  Hourly  Precipitation  Data. ) 


r  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appearing  1 


•  Inde^i 


,   for  » 


t  Usted  in  the  tables,  wei 


E  included  in  this  L 


General  weather  conditions  in  the  U,   S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.   20402. 

of  substations  through  19S&  may  be  found  in  the  pubUcation  "Substation  History"  for  this  State,  price  IS  cents.    Similar 
e  of  Local  Climatological  Data,  price  IS  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  ^perintendent  of  Documents  at 


e  Superintendent 
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0 

7 

0 

3.08 

-   .37 

1.37 

27 

0 

SEABROOK  FARMS 

62.3 

OO.l 

51,2 

83 

16* 

27 

412 

0 

0 

2 

0 

3.17 

.95 

18 

,0 

0 

SHILOH 

65.2 

39.9 

52,6 

•   .1 

82 

3* 

27 

370 

0 

0 

3 

0 

2.53 

•   .58 

.70 

27 

,0 

0 

TOMS  RIVER 

61.5 

36.7 

49,1 

85 

25 

476 

0 

0 

7 

0 

3.18 

1.25 

27 

0 

TRENTON  W6  CITY         R 

61.5 

41. 3 

51,4 

-   .3 

83 

32 

403 

0 

0 

I 

0 

2.47 

•   .74 

.94 

27 

.5 

0 

TUCKERTON 

62.7 

37.8 

50.3 

87 

24 

439 

0 

0 

5 

0 

3.47 

1.61 

27 

.1 

0 

WOODSTOWN 

66.1 

*0.1 

53.1 

84 

29 

13* 

355 

0 

0 

4 

0 

3.07 

1.06 

7 

.0 

0 

DIVISION 

51.2 

-   .2 

2.88 

-   .57 

T 

*   *   » 
COASTAL            03 

ATLANTIC  CITY            R 

59.5 

*2.9 

51.2 

1.3 

84 

3 

31 

12 

405 

0 

0 

1 

0 

2.78 

•   ,60 

1.00 

27 

7 

2 

1 

CAPE  MAY  3  W 

61.6 

42.5 

52.1 

83 

15 

33 

13 

382 

0 

0 

0 

0 

2.73 

.78 

27 

.0 

0 

5 

3 

0 

LONG  BRANCH  2  N 

58.9 

40.4 

49.7 

.1 

80 

2 

30 

12 

455 

0 

0 

2 

0 

3.09 

-   .54 

1.61 

27 

T 

0 

6 

I 

1 

DIVISION 

51.0 

1.0 

2.87 

•   .45 

T 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
ATLANTIC  CITY  WB  AP 


LOWEST  TEMPERATURE 
HIGH  POINT  PARK 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
BOUND  BROOK  2  W 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
GREENWOOD  LAKE 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
GREENWOOD  LAKE 


90 

DATE 

15 

10 

DATE 

12 

3,78 

2,00 

1,61 

DATE 

27 

5,0 

3 

DATE 

25 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


NEM    JERSEY 

APRIL 

1967 

ffl 

Day  of  Month 

Station 

^ 

e2 

1    I    2    I    3 

4        5    1 

6 

7 

8        9 

10         11     { 

12       13   1    14    1   15 

16 

17   1 

18 

19  {  20  1  21 

22   I  23   1 

24 

25  1 

26 

27 

28  I  29   I  30 

31 

NORTHERN                             01 

BELVIDERE 

3.02 

.11 

.21 

.12 

.03 

.03 

i                 7            .36 

.17 

.52 

•  03      7 

•  15      7 

7 

.41 

.40 

•  46 

BERNARDSVILLE    2    E 

2.12 

.07 

.26 

•  09 

.03 

.03 

1                              .07 

.03 

.92 

•  22 

7 

.46 

.84 

.30 

blackwElls  mills 

2.59 

.07 

.24 

.21 

.03 

.05 

.40 

.03 

•  11 

.03 

.30 

.72 

.36 

bOONTON    1    SE 

2.93 

.05 

.51 

.06 

.02      T 

.03 

.10 

7 

7 

.69 

.03 

•  21 

.06 

.26 

.80 

.15      7 

BOUND    BROOK    2    W 

2.00 

.06 

.28 

.05 

T 

'                              T 

.39 

•  11 

.09 

.11 

.83 

.16 

BRANCHVILLE 

2.66 

.02 

.47 

.17 

.02 

.03 

.63 

.14 

7 

.42 

.58 

.18 

CANISTEAP    RESERVOIR 

2.7* 

T 

.65 

.09 

.04 

.10 

7 

7 

.59 

.15 

.08 

.34 

.62 

.08 

CANOE    BROOK 

2.s; 

.03 

.33 

.01 

.01 

.01 

.06 

.03 

7 

.50 

.22 

.09 

.27 

.99 

.30 

CEDAR    GROVE 

. 

.        -        - 

. 

. 

. 

.... 

. 

- 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

CHARLOTTEBURG 

2.99 

.02 

.60 

.04 

.02 

.05 

.14 

.02 

.65 

.17      7 

7 

.40 

.78 

.10 

CLINTON 

2.62 

.09 

.31 

.14 

.06 

.16 

.40 

.04 

.14 

.12 

.95 

.21 

ELIZABETH 

2.80 

.30 

.02 

.01 

.04 

7             .19 

.01 

.30 

.18 

.01       7 

.13      7 

.37 

1.24 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDG 

2.19 

.45 

.07 

.43 

.98 

.26 

FLEMINGTON    I    NE 

2.60 

.09 

.23 

.30 

.03 

.09 

.03 

.02 

.42 

7           .01 

.09      .09 

.03 

.26 

.70 

.29 

GREENWOOD    LAKE 

2.99 

.02 

.48 

.15 

.10 

.10 

.03 

.01 

.02 

.77 

.08      .01 

.17 

.09 

.30 

.60 

.10 

HIGH    POINT    PARK 

2.19 

.02 

.48 

.06 

.03 

.20 

.57 

.04 

.12 

.14 

.06 

.43 

.04 

JERSEY    CITY 

. 

.        .        - 

. 

. 

. 

. 

. 

.... 

- 

. 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

... 

LAMBERTVILLE 

2.61 

.07 

.13 

.35 

.02 

.07 

.37 

.03 

.09 

.23 

7 

1.09 

LAYTON   2 

2.52 

T           T 

t 

.54 

.03 

.03 

.09 

7           7 

.01 

.67 

7            T 

.13 

.22 

.20 

.56 

.04 

LITTLE    FALLS 

3.22 

.03 

.45 

.02 

.01 

.03 

.28 

.01 

.01 

.72 

.23 

.10 

.26 

.85 

.22 

LONG    VAulEY 

Z.5S 

.09 

.31 

.05 

.01 

•  02 

.02 

7 

.52 

.01 

.14 

.32 

.63 

.43 

MAHWAH 

2.87 

.02 

.43 

.05 

.03 

.23 

•  02 

.01 

.71 

.03                   .08 

.18 

.06 

.27 

.60 

.15 

MANVILLE 

... 

. 

. 

. 

- 

.... 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

... 

MIDLAND    PARK 

3.68 

.57 

.01 

.09 

.27 

.78 

.09 

.22 

.42 

.17 

.94 

MILTON 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

.... 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

• 

. 

MORRIS    PLAINS    1    M 

2.87 

I 

.05 

.30 

.08 

.03 

T 

7            .12 

.06 

7 

.97 

.03 

.22      7 

7 

.32 

.85 

.24 

NEWARK    WB    AIRPORT                     R 

2.86 

T 

.06 

.40 

.02 

T 

.04 

.18 

.51 

.04 

7                        T 

.11 

.24 

.30 

.94 

NEW    HILFORD 

2.96 

.43 

.06 

.24 

.66 

.20 

.34 

.19 

.82 

NEWTON 

2.56 

.03 

.60 

.05 

.02 

.05 

.01 

.01 

.61 

•  10      7 

.11 

.26 

.68 

.03 

OAK    RlOGE    RESERVOIR 

2.68 

.08 

.62 

.07 

.04 

.09 

.03 

.04 

.52 

.14 

.11 

.26 

.52 

.16 

OLDWICK 

2.62 

.49 

T           T 

.02 

.59 

.03                   .09 

.16 

.89 

.35 

PATERSON 

V 

. 

. 

. 

_ 

.... 

. 

. 

. 

... 

.           • 

. 

. 

• 

. 

... 

PHILLIPSBUR6 

2.46 

.40 

.12 

.20 

.30 

.18 

.28 

.96 

PHILLIPSBURG    BRIDGE 

3.78 

.08 

.62 

.88 

.03 

.16 

.66 

.30 

1.05 

PLAINFIELD 

2.77 

.08 

.28 

.02 

T 

.03 

7           .10 

.37 

.07 

7                        T 

.14 

.31 

.05 

1.32 

RAHWAY 

2.99 

.05 

.30 

T 

T 

.02 

.13 

.38 

.03 

7                        T 

.14 

.29 

.28 

.97 

RIN6WO0D 

2.67 

T 

.50 

.02 

T 

.13 

7 

.10 

.57 

.19 

.37 

.63 

SOMERVILLE 

2.30 

.08 

.43 

.08 

T 

.02 

.34 

•  04 

.10 

.29 

.96 

SPLIT    ROCK    POND 

. 

. 

- 

. 

. 

-           •           -           . 

. 

. 

. 

... 

- 

. 

. 

- 

... 

SUSSEX    1    SE 

2.93 

.02 

•  63 

.06 

.03 

.10 

.05 

.01 

.65 

.02      .02 

.14        .01 

.03 

.36 

.66 

.14 

WANAOUE    RAYMOND    DAM 

2.50 

.01 

.52 

.03 

T 

.09 

.17 

.64 

.14 

.08 

.18 

.64 

.04 

WERT5VILLE 

2.62 

.05 

.19 

.14 

.10 

.04 

T 

.01 

•  30 

.01 

.04      T 

.18 

.07 

1.12 

.21 

WEST    WHARTON 

2.75 

.02 

.26 

.11 

.06 

.02 

•  26 

.01 

•  01 

•  51 

.19      7 

.01 

.39 

.80 

.14 

WOODCLIFF    LAKE 

2.97 

.51 

.13 

•  19 

•  66 

•  07 

.16 

.39 

.12 

.82 

SOUTHERN                                02 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

2.76 

.13 

.15 

.40 

T 

.04 

.36 

T 

7 

.02 

.13 

.41 

1.12 

AUDUBON 

2.74 

.10 

.06 

.40 

T 

.06 

.48 

•  to 

.25 

.32 

.97 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

3.57 

.11 

.03 

U02 

.08 

•  43 

.04 

.20 

1.22 

•  44 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

2.63 

.12 

T 

T 

.11 

.12 

•  48 

.08 

.15 

.07 

1.00 

BURLINGTON 

2.89 

i                  '" 

.09 

.02 

•  01 

.42 

•  02 

.02 

.07      .27 

.06 

1.30 

CANTON 

2.09 

'                  .11 

.01 

.01 

•  46 

.04 

.12 

.75 

CHATSWORTH 

3.61 

i                   .16 

.10 

.41 

•  27 

.36 

.26 

.17 

1.45 

FORTESCUE 

2.07 

'                   .11 

.10 

.67 

.16 

.68 

•  13 

FREEHOLD 

2.85 

.05 

.13 

T 

.03 

7 

.35 

.07 

•19      ^07 

.20 

7 

1.43 

GLASSBORO 

3.06 

.03 

.63 

.05      .01 

.18 

1.09 

.91 

HAMMONTON    Z    NNE 

. 

_ 

_ 

. 

... 

. 

. 

. 

... 

. 

• 

. 

. 

. 

... 

HIGHTSTOWN    1    N 

2.93 

.06 

.12 

.02 

T           7 

.40 

.03 

7 

.15 

.33 

7 

1.31 

INDIAN    MILLS    2    M 

2.72 

.10 

.05 

.02 

.58 

7 

7 

.02 

.19 

.10 

1.31 

MAYS   LANDING    I    W 

2.94 

.13 

.01 

T 

.02      T 

.49 

7 

.04      7 

.15 

1.00 

.28 

MILLVILLE 

2.30 

.11 

.09 

.03 

.50 

.07 

.10 

.37 

.70 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

3.03 

.13 

.12 

T 

.01 

T 

.72 

7 

7 

.08 

.20 

.45 

.80 

MOORESTOWN 

2.95 

.13 

.03 

.06 

T 

.50 

7 

.29 

.07 

1.12 

.35 

NEW    BRUNSWICK    Exp    STA 

2.19 

.05 

.30 

T 

T 

7 

.13 

7 

.13 

,22 

1.23 

NEW    MONMOUTH 

2.98 

.32 

.03      7 

.03 

.01 

.21 

.22 

7 

.16 

.39 

T 

1.48 

PEMBERTON    3    E 

3.08 

.13 

.12 

.07 

.48 

.28 

7           T 

.09 

.25 

.04 

1.37 

PENNSAUKEN 

2.83 

.12 

.05 

.10 

.06 

.44 

7 

7 

.30 

.04 

1.26 

.17 

PRINCETON    WATER    WORKS 

2.57 

T 

T 

.39 

.01 

•  19 

.22 

.18 

.95 

SEABROOK    FARMS 

3.17 

.13 

.02 

T 

.15       T 

•  95 

7 

•  OS 

.24 

T 

.74 

•  36 

SHILOH 

2.53 

.13 

.04 

.02 

.43 

.30 

•  10 

.13 

.13 

.70 

TOMS   RIvER 

3.18 

.12 

.09 

.09 

.40 

.07 

•  22 

.04 

1.25 

•  60 

TRENTON    WB    CITY                           R 

2.47 

.09 

.10 

T 

.02 

T           7 

.39 

7 

7 

.24 

•  20 

.24 

.94 

TUCKERTON 

3.47 

.14 

.03 

.01       T 

.09 

T            7           7 

T 

.24 

.08 

7 

.03 

•  17 

.10 

1^61 

WOODSTOWN 

3.07 

.09 

.03 

1.06 

T 

.01 

.57 

.02 

7 

.05 

.20 

.16 

•  68 

COASTAL                                03 

ATLANTIC    CITY                                R 

2.78 

.13 

.14 

.54 

.06 

.34 

•  03 

•  It 

.38 

UOO 

. 

BELMAR    2    SW 

CAPE    MAY    3    W 

2.73 

.20 

.60 

.60 

.01 

.07 

.35 

•  04 

•  03 

.02 

•  78 

•  03 

■ 

LONG    BRANCH    2    N 

3.09 

.04 

.30 

.18 

.03 

.01 

.02 

.35 

•  02 

T           7 

•  13 

•  39 

.01 

•  •61 

■ 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -  n.p.h.) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitatiOD 

ill 

K   S  C3 

£  as 

: 

a 

s 

Mi 

III 

SUtion 

c  o 

a  -H 

3    0 

in  u 

♦J 
c 

::$ 

to  en 

* 
> 

< 

Ji 

0     i 

|-o| 

a    J 

_  a 
II 

EAS7ERN    STANDARD    TIME 
1     AM          7     AM           1     PM          7    PM 

s 

s 

1 
S 

A 

I 

ll 

1 

ATLANTIC     CITY     WR    AIRPORT 
ATLANTIC     CITY     ^1 ,     MARINA 
NFWARIf     WB    AIRPORT 
TOFNTOM    WR    CITY 

^1 
31 

3.3 
4.3 

11.5 
12. <) 

?8** 

41 

32*-t 

36 
NE 
30 

NW 

28 
27 
23+ 
22 

75 
63 

73 
66 

49 

50 

60 
51 

3 

0 
5 
6 

2 
2 
4 
2 

6 

5 
5 
6 

0 

1 

2 

1 

1 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

12 
9 
16 
1* 

52 

50 

6.6 

6.6 
6.2 

!  Notes  Following  Station  lodex 


DAILY  TEMPERATURES 


NCH  JlOitI 

APRIL       l«6T 


I 


Sllllon 

Day 

Ol  Monlh 

1 

1 

3 

« 

« 

( 

7 

a 

t 

M 

u 

12 

13 

" 

IS 

.6j 

17 

18 

.S| 

20 

21 

"1 

23 

•     •     • 

NORTHERN           01 

eCLVlOERE 

MAX 

MIN 

62 
32 

75 

39 

80 
51 

75 
29 

50 
29 

58 

38 

55 

38 

43 

38 

60 
31 

99 
39 

68 
29 

47 
28 

54 

28 

94 
29 

67 
43 

78 
43 

77 
41 

43 
41 

55 

42 

52 

43 

65 
39 

69 

40 

79 
42 

BOON TON  1  SE 

MAX 
MIN 

59 
33 

7* 

45 

77 
52 

74 
28 

48 
34 

60 
36 

50 
35 

40 
35 

95 

28 

99 
34 

67 
29 

45 

28 

53 

26 

99 

39 

67 

47 

55 

43 

75 
38 

44 
39 

95 
43 

51 
41 

63 
38 

58 

44 

72 
43 

C«NOE  BROOK 

MAX 
MIN 

59 

33 

74 

51 

80 
56 

77 
29 

50 
34 

53 
38 

52 

36 

40 
36 

54 

29 

60 
43 

72 
30 

47 
26 

54 
26 

57 
39 

66 
47 

55 

43 

72 
38 

45 
38 

58 
42 

55 
39 

65 
36 

58 

46 

79 
43 

CHARLOTTEBURS 

MAX 

MIN 

59 
32 

73 
42 

78 
58 

11 

49 
30 

59 
31 

11 

39 
33 

94 
28 

99 
29 

67 
27 

42 
25 

51 

23 

57 
34 

69 

46 

58 
42 

73 
37 

42 
36 

54 
40 

49 
39 

60 
37 

57 
42 

73 

41 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

73 

3e 

82 
56 

80 
54 

58 

30 

60 
35 

45 

38 

37 

31 

44 

32 

26 

31 

42 

49 

43 

39 

40 

42 

39 

39 

42 

44 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDC 

MAX 
MIN 

68 

«2 

75 

44 

82 
54 

78 
30 

52 

36 

39 
35 

51 
36 

60 
30 

69 
29 

46 
26 

54 
27 

58 
40 

55 

40 

55 

42 

68 
38 

43 
38 

54 
40 

52 
35 

65 
35 

57 
45 

75 
42 

FLEMIN6T0N  1  NE 

MAX 

MIN 

62 

30 

74 
33 

83 
51 

76 
27 

50 
27 

58 
37 

53 

38 

43 
37 

56 
26 

99 
39 

71 

30 

46 
26 

54 
25 

56 
28 

67 

44 

70 
45 

78 
38 

45 
38 

58 
43 

52 
39 

65 
36 

63 
46 

78 
41 

HtfiH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

59 
38 

75 
56 

78 
56 

68 
17 

49 
26 

62 
32 

46 
27 

37 
26 

53 

28 

58 
30 

62 

18 

40 
10 

46 
24 

55 
35 

62 

41 

70 
36 

71 
32 

42 
32 

46 
34 

47 
34 

58 
31 

52 
37 

72 
35 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

LAM8ERTVILLE 

MAX 
MIN 

7* 
37 

83 

48 

79 
55 

56 
29 

61 

34 

58 
42 

53 

38 

58 
39 

59 
33 

71 
45 

58 
32 

95 
29 

96 
29 

69 

44 

78 
48 

78 
45 

54 
39 

57 
42 

52 

42 

65 
40 

67 
39 

78 

LAyTON  2 

MAX 
MIN 

63 
29 

78 
38 

80 
45 

70 
24 

51 
28 

65 
37 

49 
36 

43 
36 

99 
29 

61 
32 

68 
27 

44 
23 

53 
21 

58 
34 

67 
41 

It 

76 

40 

41 
38 

53 

41 

50 
38 

63 
31 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

58 
37 

77 
53 

82 
62 

78 
30 

51 
36 

64 
38 

52 

37 

42 
36 

58 
32 

62 

40 

70 
31 

47 
28 

94 
30 

60 
43 

70 
50 

55 
42 

70 
39 

45 
39 

57 
40 

55 
37 

66 

40 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

60 
3* 

78 
52 

80 
54 

Vy 

48 
30 

60 
36 

52 

36 

41 
36 

57 
28 

60 
42 

69 
29 

44 
26 

92 
26 

95 

33 

69 

45 

70 
44 

76 
37 

43 
38 

57 
37 

91 
41 

63 

40 

"ORRIS  PLAINS  1  N 

MAX 
MIN 

59 
33 

73 
42 

79 
56 

75 
28 

48 
32 

60 
36 

50 
35 

39 
35 

55 

28 

57 
34 

68 
23 

44 
24 

92 
26 

56 
31 

65 
46 

55 

42 

74 
37 

42 
38 

54 
42 

50 
39 

62 
39 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

76 
42 

83 

57 

81 
39 

51 
33 

64 
38 

54 
42 

44 
38 

54 
38 

61 
37 

73 

42 

50 

34 

56 

31 

60 
37 

68 

46 

59 

44 

62 
43 

48 
42 

59 

45 

55 

43 

68 
44 

57 

46 

NENTON 

MAX 
MiN 

63 
35 

75 
46 

81 
53 

72 
27 

50 
31 

62 
37 

53 

36 

40 
35 

97 
33 

61 
34 

67 
28 

44 
26 

52 

24 

58 
39 

67 
46 

76 
42 

76 
38 

42 
38 

54 
38 

50 
41 

63 
34 

PATERSON 

MAX 
MIN 

PHILLIPS8UHG 

MAX 
MIN 

77 
36 

83 

SO 

82 
51 

71 
29 

60 
35 

60 
41 

57 
38 

58 
39 

61 
33 

71 
43 

67 
27 

59 

26 

56 

30 

68 

41 

81 
49 

79 
47 

77 
39 

55 

40 

93 

43 

65 
43 

68 
41 

76 
47 

PLAINFIELO 

MAX 
MIN 

7* 
36 

83 
53 

80 
53 

53 

31 

62 

34 

52 

44 

52 
37 

56 
37 

61 
30 

72 
44 

49 
32 

56 
27 

59 

30 

69 
41 

63 
49 

74 
43 

43 
39 

59 

39 

94 

45 

67 
42 

60 
40 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

73 
37 

82 
50 

77 
50 

54 
28 

62 
35 

58 
43 

52 
38 

55 

37 

60 
30 

71 
38 

56 
?2 

55 
26 

56 
28 

68 
40 

62 
48 

77 
43 

44 
39 

58 

40 

93 

40 

65 

40 

62 
39 

SUSSEX  1  SE 

«     •     ft 

MAX 
MiN 

61 
29 

73 
40 

79 
51 

70 
23 

48 
26 

61 
34 

51 
33 

40 
32 

26 

62 
28 

64 
25 

44 
18 

53 

21 

97 
26 

65 
41 

73 
42 

75 
37 

42 
36 

93 
37 

53 
38 

62 
31 

62 
35 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 
MIN 

76 
37 

89 
49 

86 
39 

40 
24 

59 

33 

83 

42 

46 

40 

51 
39 

99 
32 

79 
48 

53 

37 

57 

30 

56 
28 

76 
49 

90 
48 

83 
45 

50 

44 

61 

49 

92 

43 

67 

37 

58 
38 

79 
52 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

73 
37 

85 

50 

83 
48 

53 

32 

59 
35 

67 
48 

53 

40 

58 
40 

99 
34 

73 

45 

52 
35 

47 
30 

55 

30 

70 
47 

85 
48 

81 

44 

54 
40 

61 

47 

93 

45 

68 

41 

71 

44 

77 
45 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 

MIN 

71 
32 

86 

41 

86 
49 

77 
29 

58 
32 

79 

45 

74 
40 

53 

39 

57 
27 

72 
43 

68 

34 

55 

26 

55 

24 

74 
45 

85 

50 

82 

44 

74 
40 

63 

47 

57 
46 

68 
33 

65 
34 

75 
52 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

71 
38 

85 
51 

80 
57 

58 
35 

62 

34 

63 

48 

58 
38 

55 
39 

59 
34 

71 
45 

55 

34 

55 

28 

56 
29 

69 
46 

82 

50 

79 
44 

50 
39 

59 
42 

55 
46 

65 
42 

67 

44 

79 

44 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

7* 
33 

84 
48 

83 

49 

67 
27 

61 
29 

65 
42 

65 
37 

53 

37 

60 
26 

72 

41 

64 
25 

56 

22 

96 
21 

72 

40 

83 
47 

80 
40 

61 
39 

60 
49 

55 
43 

66 
34 

77 

FREEHOLD 

MAX 
MiN 

72 
36 

83 
53 

76 
56 

56 
30 

61 
37 

56 

44 

48 
36 

53 
35 

61 
31 

71 
41 

65 
31 

54 
24 

98 
30 

68 

41 

68 
45 

72 
42 

51 
38 

59 
39 

53 

43 

65 
36 

60 
39 

75 
49 

GLASSBORO 

MAX 
MIN 

61 
38 

72 
47 

84 
57 

82 
31 

51 
35 

58 
42 

67 
39 

45 

39 

95 

34 

57 

43 

73 

34 

50 
29 

54 
32 

55 

41 

72 
50 

82 
46 

79 
39 

55 

41 

59 

44 

52 
39 

65 

40 

67 
93 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

HI6HTST0WN  1  N 

MAX 

MIN 

71 
37 

82 
52 

80 
56 

57 
29 

61 

34 

55 

45 

49 
37 

54 
37 

60 
31 

70 
43 

56 
32 

53 
26 

58 
29 

68 
42 

70 

47 

77 
43 

44 
38 

58 

41 

52 

44 

64 
37 

61 
40 

76 
46 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 

MIN 

73 
34 

84 
49 

83 
57 

57 
28 

58 
31 

67 

43 

63 
37 

54 
36 

58 
27 

72 
42 

60 
32 

54 
25 

56 
23 

73 
43 

84 
47 

:i 

49 
38 

59 
45 

52 

43 

65 
32 

64 
35 

77 

48 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

58 
37 

72 

44 

83 
54 

83 
31 

50 
35 

59 

40 

76 
38 

46 
39 

55 
31 

55 
43 

72 
34 

50 
28 

52 

30 

53 
39 

73 
49 

83 

44 

75 
39 

55 
42 

61 
45 

53 
39 

66 
39 

66 
92 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
35 

83 
45 

84 
45 

48 
33 

58 
38 

78 
47 

47 
41 

54 
34 

54 
31 

74 
45 

50 
35 

53 

27 

91 
29 

75 
46 

85 
48 

78 
43 

53 

41 

62 

49 

52 
45 

66 
38 

65 
38 

77 
54 

MOORESTOWN 

MAX 

MIN 

70 
38 

84 
51 

83 

49 

51 

31 

59 
29 

66 
39 

92 
39 

■55 
35 

60 
32 

71 
44 

49 
33 

55 

29 

56 
30 

68 
39 

83 

44 

78 
39 

52 
36 

59 

40 

52 

44 

65 
36 

65 
41 

76 
48 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

75 
38 

82 
53 

80 
57 

59 

30 

62 

34 

60 
45 

50 
37 

53 

36 

60 
32 

70 

44 

60 
32 

54 
26 

55 

30 

68 

42 

68 
38 

70 
42 

45 
38 

58 

40 

53 
45 

65 

41 

63 
42 

77 
46 

47 
34 

93 

33 

92 
33 

93 

34 

63 
41 

67 
34 

46 
32 

92 

30 

92 
32 

92 

34 

63 

40 

66 
37 

45 
33 

94 
28 

93 

33 

90 
34 

60 
33 

67 
33 

44 
32 

90 
30 

99 
32 

90 
33 

99 
37 

64 
36 

29   36   31   36   49   39   37 


49   97   94   90   62   67 
33   30   33   34   34   35 


56   47   54   53   52   63   66 
31   35   26   32   32   40   28 


51   40   47   52   47   58   64 
25   24   26   28   30   27   32 


97   55 
36   37 


55   92 
30   33 


52   58 
26   33 


55   56 
34   35 


69   66   71 
42   36   33 


91 
29 

90 
33 

51 
30 

91 
32 

51 
38 

90 
35 

52 
29 

94 
33 

68 
39 


94   94 
33 


67   67 
41   43 


52   62   69 
39   39   30 


30   33   40   43 


93   45   52 
30   29   26 


53   52 

31  :  33 


58 

40 


92.  46 
28   35 


63   66 
42   39 


72 

34 


73 
37 


70 
33 


64   68   74 
44   41   39 


63   66   69 
43   36   33 


43   41   43 


56   56   46   65   66 


61   92   55   59 

41   37   33   37   34   40   37 


65 
36 


51   63   65 


62 
39 


72 
31 


70 
37 


61   64   71 
42   38   36 


56!  53   93   49!  62   66 
34  !  36   34   34   44   42 


60.2 
36.9 


9«.l 
36.9 


98.9 

36.8 


57.3 
34,8 


58.8 
36.3 


60.3 
34.8 


99.7 

30.9 


63.8 
38.9 


60.1 
33.8 


60.1 
38.8 


i    99.2 
36.3 


97.9 
35.6 


60.6 
41.1 


59.5 
36.0 


66.1 
38.0 


61,9 
39.1 


62.2 

37.1 


58.8 
31.9 


63.8 
39.0 


64.3 
40.7 


67.4 
38.1 


64,9 

40,7 


65,9 

35.7 


62.2 
38.3 


62.6 
39.9 


61.9 
38.7 


64.0 
37.3 


62.7 
39.4 


63.1 
39.9 


62.5 

38.1 


62.4 
39.2 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEV 

APRIL      1967 


Station 

Day 

Of  Montli 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2S 

29 

30 

31 

1 

NEM  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

82 
S3 

82 
62 

70 
30 

61 
35 

61 
43 

46 
36 

50 
35 

72 
42 

63 
32 

52 

27 

60 
26 

64 
44 

63 
42 

46 
38 

60 
39 

55 

41 

65 
40 

64 
39 

76 
51 

53 

36 

54 
30 

48 
37 

65 

41 

66 

62.1 
38.9 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

8* 
♦9 

60 
32 

65 

44 

44 
38 

55 

37 

70 
43 

55 

23 

57 
25 

69 

42 

S2 

49 

51 
38 

61 

45 

52 

43 

67 
33 

62 
38 

69 

43 

56 
33 

60 
27 

68 
33 

72      -64.1 
34       37,7 

SEABROOK  FARMS 

MAX 
MIN 

71 
*5 

49 
36 

59 
42 

72 

40 

46 
40 

57 
44 

49 
27 

52 
33 

51 
43 

73 
50 

76 
40 

54 
42 

60 
45 

53 

36 

65 
40 

52 

76 
46 

55 
35 

55 
33 

61 
38 

64       62.3 
37     "^40.1 

SHILOH 

MAX 
MIN 

82 
♦5 

59 
35 

72 
47 

67 
39 

54 
39 

72 
42 

54 
27 

53 
33 

72 
44 

75 

31 

69 
39 

60 
48 

55 

43 

65 
39 

65 
39 

72 

40 

52 

37 

52 
33 

65 
40 

70       65.2 
42       39.9 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

76 
53 

54 
29 

62 

40 

63 

38 

42 
34 

61 
43 

49 
26 

55 

25 

54 

40 

68 
48 

. 

61 
38 

57 
41 

60 
38 

54 
37 

67 
36 

77 
37 

48 
35 

55 

27 

63 
40 

67       61.5 
35       36.7 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

83 
56 

62 

36 

59 
43 

44 
39 

55 

38 

71 
41 

55 
32 

55 

36 

68 
48 

74 
45 

46 
39 

59 
46 

54 
45 

65 
44 

64 
46 

57 
46 

55 

39 

57 
40 

66 
43 

71      -61.5 
47       41.3 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

87 
47 

60 
37 

71 
45 

55 

39 

43 
34 

72 
40 

54 
26 

50 
24 

69 
44 

80 
45 

78 

48 
39 

62 

45 

" 

67 
36 

59 

39 

66 
45 

56 
35 

51 
27 

65 
37 

59       62.7 
34       37.8 

WOOOSTOWN 

*     «     ft 

MAX 
MIN 

8* 
48 

57 
38 

67 
47 

65 
39 

57 
40 

58 
33 

73 
44 

54 
29 

53 
29 

73 
46 

83 

50 

77 
40 

60 
48 

55 

4S 

67 
40 

69 
36 

74 
45 

57 
36 

59 
31 

66 

40 

72 
35 

66.1 
40,1 

COASTAL             OJ 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

55 

4« 

73 
52 

74 

44 

44 
41 

48 
39 

50 
39 

73 

46 

51 
36 

54 
31 

48 

39 

60 
46 

83 

46 

4I 

52 

42 

62 

50 

54 
46 

68 

44 

55 

46 

63 

48 

56 

38 

51 
42 

49 
37 

62 

45 

67 
43 

58       59.5 

45       42.9 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MiN 

58 
37 

76 
*7 

69 
46 

68 
41 

47 
40 

51 
38 

59 
36 

62 
38 

58 
36 

58 
33 

66 

44 

83 
49 

60 

44 

59 

47 

56 
47 

61 
45 

62 
45 

68 

49 

53 

41 

55 

39 

50 
38 

59 
39 

59 

44 

63       61.6 
47       42.5 

lonc  branch  2  N 

MAX 
MIN 

71 
38 

80 
53 

58 
44 

46 
37 

49 
36 

53 

34 

69 

43 

56 

35 

56 
30 

50 
32 

62 
45 

55 

43 

42 

42 
39 

59 
42 

53 

42 

64 
42 

61 

44 

73 
45 

53 

38 

51 
36 

48 
36 

59 
46 

65 
43 

62 
41 

58.9 

40.4 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day 

Oi  Month 

3-? 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUT5ERS  MICRO-MET  STA 

PLOT  * 

1 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

52 
43 

56 
49 

58 

50 

54 
44 

51 
43 

49 
47 

47 
44 

50 
42 

51 
42 

54 
45 

50 
42 

49 
39 

49 

40 

62 
44 

56 
60 

59 
49 

51 
47 

52 

46 

49 
46 

65 
46 

53 
47 

57 
50 

53 

47 

47 
45 

53 
43 

51 
47 

47 
44 

52 

43 

56 
44 

60 
46 

52,4 
45.1 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

51 
43 

55 

49 

56 

51 

51 
45 

50 
43 

49 

47 

47 
44 

48 
43 

49 
42 

52 

45 

48 

43 

46 

40 

47 
41 

51 
45 

64 
48 

56 

48 

50 
46 

60 
45 

48 
46 

53 
46 

51 
47 

56 

49 

52 

47 

47 

45 

51 

44 

49 
46 

46 

44 

44 
41 

53 
44 

57 
46 

50.6 
45.1 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

48 
44 

51 
47 

53 

50 

50 
45 

48 
44 

47 
47 

47 
46 

46 
44 

48 
43 

50 
45 

47 
44 

46 

41 

46 
42 

49 
45 

51 
47 

53 
48 

50 
47 

49 
46 

48 
46 

51 
45 

49 
47 

53 
49 

51 
48 

48 
46 

49 
45 

49 
46 

47 
45 

49 
44 

61 
45 

54 
47 

49.3 
45.5 

8 

INCHES 

MAX 

MIN 

46 
44 

49 
46 

51 
49 

50 
46 

47 
45 

47 
47 

47 
45 

45 

44 

46 

44 

48 
46 

46 
45 

45 
43 

45 
43 

48 
45 

49 
47 

60 
48 

50 
46 

48 

47 

47 
47 

:: 

49 
48 

51 
49 

50 
49 

49 

47 

48 
46 

47 
46 

47 
46 

47 
45 

49 
45 

51 
47 

48,0 
46,1 

16 

INCHES 

MAX 
MIN 

43 
43 

45 
43 

47 
45 

47 
46 

46 
45 

46 
45 

46 
45 

45 
46 

46 
45 

46 
45 

46 
45 

45 
44 

45 
44 

46 

44 

46 
46 

48 
46 

48 
47 

47 
45 

47 
47 

47 
45 

48 
47 

49 
48 

49 
48 

48 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
46 

47 
46 

48 
47 

46,7 
45.8 

32 

INCHES 

MAX 
MIN 

42 

41 

42 
42 

43 
42 

44 
43 

45 
44 

45 

44 

45 

46 

45 
46 

45 

44 

45 
44 

45 
45 

45 

45 

45 
44 

45 
45 

45 
45 

45 
45 

46 
46 

46 
45 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

47 
45 

48 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
46 

47 
45 

47 
47 

45.5 
45,1 

PLOT  # 

2 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

68 
43 

71 
51 

72 
43 

66 
35 

64 
36 

V, 

47 
43 

64 
40 

65 
46 

66 

40 

w 

60 
33 

63 
34 

69 

43 

74 
50 

78 
48 

48 
46 

69 

46 

53 
43 

69 
38 

68 
42 

71 
48 

61 

40 

48 
40 

64 
34 

62 

45 

47 
42 

61 
39 

55 
38 

77 
40 

63.0 

41.6 

2 

INCHES 

MAX 

MIN 

65 
44 

69 

51 

68 
45 

63 
37 

61 
39 

52 
48 

48 
41 

61 
40 

62 
38 

63 
42 

56 

36 

57 
34 

60 
46 

63 
45 

71 

50 

- 

48 
46 

68 
46 

52 

44 

55 
39 

64 
43 

58 

50 

50 
42 

48 
40 

61 
36 

59 
45 

47 
42 

59 
40 

63 
39 

73 

41 

59,8 
42.3 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

62 

43 

66 

51 

65 
49 

60 
39 

58 
41 

49 

41 

48 
43 

55 

41 

59 

40 

59 
45 

53 
38 

55 
35 

67 
37 

62 

44 

66 

50 

69 
49 

51 
47 

65 
46 

51 

43 

62 

41 

59 
45 

65 
52 

55 

45 

48 
44 

58 
38 

56 
42 

46 

43 

47 
41 

61 
41 

68 

43 

57.5 
43.2 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

54 
45 

57 
50 

58 
53 

53 
44 

51 
44 

50 
48 

49 
45 

50 
43 

51 
43 

53 
46 

49 
43 

49 
40 

60 
41 

54 
46 

67 
50 

59 

50 

62 

47 

61 

47 

60 
45 

54 
44 

51 
48 

67 
61 

53 
49 
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KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION 


PLOT  «1  -  SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE  1   LOAM.   GROUND  COVER 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPE  1 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER  1   BARREN.   INSTRUMENTATION! 


COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 
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e 

1 

ELIZABETH 

67. 5M 

*5.0 

56. 3M 

-  5.9 

81 

19 

36 

13 

261 

0 

0 

0 

0 

4.32 

.26 

1.10 

7 

.0 

0 

10 

1 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

63. 2H 

»0.8M 

52, OM 

80 

29. 

33 

13 

400 

0 

0 

0 

0 

2.11 

.57 

30 

.0 

0 

5 

0 

FLEMINGTON  1  NE 

64.0 

38.* 

51.2 

.10.6 

81 

29 

29 

17. 

421 

0 

0 

7 

0 

3.33 

.   .68 

1.25 

8 

.0 

0 

4 

1 

HIGH  POINT  PARK 

S9.6 

36.4 

48.0 

78 

29 

28 

8. 

518 

0 

0 

7 

0 

3.10 

.82 

8 

T 

0 

7 

0 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

67.* 

42.1 

54.8 

.  6.8 

81 

28. 

32 

13 

315 

0 

0 

1 

0 

3.98 

-   .10 

1.10 

7 

.0 

0 

9 

I 

LAYTON  2 

63.2 

36.7 

50.0 

79 

20 

27 

13 

458 

0 

0 

7 

0 

3.40 

.77 

8 

T 

0 

7 

0 

LITTLE  FALLS 

65.0 

44.0 

54.5 

-  6.7 

83 

29. 

37 

13 

328 

0 

0 

0 

0 

3.58 

-   ,75 

1.03 

8 

.0 

0 

6 

1 

LONG  VALLEY 

62.4 

40.0 

51.2 

80 

28 

31 

17. 

419 

0 

0 

2 

0 

4.92 

,75 

1.01 

11 

.0 

0 

9 

1 

MORRIS  PLAINS  1  W 

61. S 

40.3 

50.9 

79 

20 

33 

17. 

429 

0 

0 

0 

0 

4.38 

1.09 

8 

.0 

0 

8 

2 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

62.6 

46.0 

54.3 

-  7.7 

82 

19 

40 

8. 

331 

0 

0 

0 

0 

3.57 

.   ,08 

.92 

7 

.0 

0 

8 

0 

NEKTON 

63. S 

38.9 

51.2 

-  7.8 

81 

20 

30 

4 

421 

0 

0 

3 

0 

4.21 

,26 

.86 

8 

.0 

0 

9 

0 

PATERSON 

PHILLIPSBUR6 

67,9 

42.1 

55.0 

.  6,4 

80 

29, 

32 

17. 

310 

0 

0 

2 

0 

4.57 

,42 

.92 

7. 

.0 

0 

10 

0 

PLAINFIELO 

66.3 

43.2 

54.8 

.  6,4 

83 

28 

34 

13 

320 

0 

0 

0 

0 

4.42 

,28 

1.03 

7 

.0 

0 

9 

1 

SOMEHVILLE 

66.7 

42.1 

54.4 

-  6,7 

81 

28, 

32 

17. 

326 

0 

0 

2 

0 

3.67 

-   ,14 

.90 

7 

.0 

0 

6 

0 

SUSSEX  1  SE 

61.8 

35.4 

48.6 

-11.3 

78 

29 

27 

4 

502 

0 

0 

7 

0 

3.82 

,05 

.97 

12 

T 

0 

8 

3 

0 

DIVISION 

52.3 

•  8.2 

3.90 

-   .17 

T 

*    •    • 
SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

64.0 

44.1 

54.1 

-  7.2 

82 

19 

32 

13 

341 

0 

0 

1 

0 

3.68 

.17 

2.41 

7 

.0 

0 

7 

AUDUBON 

67.7 

45.9 

56.8 

83 

2 

35 

13 

259 

0 

0 

0 

0 

4.07 

1.42 

7 

.0 

0 

11 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

68.') 

44.3 

56.4 

81 

19 

29 

13 

268 

0 

0 

2 

0 

4.35 

.52 

2.60 

7 

.0 

0 

8 

BURLINGTON 

68. 3M 

44.9 

56. 6M 

.  7.6 

84 

19 

38 

13 

254 

0 

0 

0 

0 

2.75 

.  1.01 

1.35 

8 

.0 

0 

7 

CHATSwORTH 

67. 6M 

42. 2M 

54. 9M 

82 

19 

32 

13. 

313 

0 

0 

2 

0 

3.15 

1.31 

7 

.0 

0 

10 

FREEHOLD 

6S.S 

43.3 

54.4 

-  7.2 

81 

19 

35 

13 

323 

0 

0 

0 

0 

4.94 

.91 

I. 10 

7 

,0 

0 

12 

GLASSBORO 

65.5 

44.8 

55.2 

81 

20 

34 

12 

306 

0 

0 

0 

0 

3.92 

1.29 

8 

.0 

0 

10 

HAMMONTON  2  NNE 

67.3 

45.1 

56.2 

.  6,5 

83 

20 

37 

13 

269 

0 

0 

0 

0 

3.13 

-   .79 

1.10 

8 

.0 

0 

8 

HIGHTSTOWN  1  N 

65.6 

43.4 

54.5 

-  6,9 

80 

19 

34 

13 

318 

0 

0 

0 

0 

5.24 

1.52 

1.21 

7 

.0 

0 

11 

INDIAN  HILLS  2  W 

66.3 

42.1 

54.2 

.  7,8 

82 

19 

30 

13 

332 

0 

0 

3 

0 

3.33 

-   .55 

1.60 

7 

.0 

0 

10 

MILLVILLE 

65.8 

45.2 

55.5 

80 

29. 

34 

13 

294 

0 

0 

0 

0 

3.32 

1.87 

8 

.0 

0 

8 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

65.6 

45. 2 

55.4 

80 

28. 

33 

13 

300 

0 

0 

0 

0 

3.69 

2.17 

7 

,0 

0 

7 

MOORESTOWN 

65.4 

43.7 

54.6 

•  7,1 

82 

2 

31 

13 

322 

0 

0 

1 

0 

3.90 

-   .17 

,0 

0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

65.9 

45, 2M 

55. 6M 

82 

20 

35 

17. 

289 

0 

0 

0 

0 

5.01 

1,29 

7 

,0 

0 

12 

PEMBERTON  3  E 

65. 8 

42.7 

54.3 

.  8,4 

82 

19 

31 

4 

328 

0 

0 

3 

0 

4.01 

.25 

1,28 

7 

,0 

0 

12 

SEABROOK  FARMS 

65.4 

46.1 

55.8 

80 

20. 

35 

13 

286 

0 

0 

0 

0 

2,93 

,0 

0 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

63.9 

42.4 

53.2 

83 

20 

31 

4 

359 

0 

0 

3 

0 

3,56 

1.59 

8 

,0 

0 

10 

TRENTON  wB  CITY          R 

65.1 

47.6 

56.4 

-  5,9 

81 

19 

40 

6 

266 

0 

0 

0 

0 

4.01 

.39 

1.30 

7 

,0 

0 

9 

TUCKERTON 

63.2 

43,7 

53.5 

79 

20 

31 

4 

354 

0 

0 

2 

0 

3.41 

2.21 

7 

,0 

0 

6 

WOODSTOWN 

68.5 

45.1 

56.8 

82 

19 

35 

17. 

255 

0 

0 

0 

0 

3.78 

1.62 

7 

,0 

0 

10 

DIVISION 

55.2 

.  6,9 

3.81 

.03 

.0 

tt    •    • 
COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 

61.1 

49.7 

55.4 

•  4,1 

79 

20 

43 

13 

293 

0 

0 

0 

0 

3.33 

.17 

1.95 

7 

7 

1 

1 

CAPE  MAY  3  W 

64.1 

49.4 

56,8 

74 

28 

39 

6 

249 

0 

0 

0 

0 

5.93 

3.70 

7 

.0 

0 

8 

2 

1 

LONG  BRANCH  2  N 

62.4 

46.7 

54.6 

-  5,2 

78 

19 

40 

11 

319 

0 

0 

0 

0 

5.65 

2.16 

1.92 

7 

,0 

0 

11 

3 

1 

DIVISION 

55.6 

-  4.4 

4.97 

1.71 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
BURLINGTON 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CAPE  MAY  3  W 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
CAPE  MAY  3  W 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
3    STATIONS 


84 

DATE 

19 

27 

DATE 

13» 

5.93 

2.11 

3.70 

DATE 

07 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


NEK    JERSEY 


MAY 

1967 

■a 

Day  of  Month 

Station 

S 

1     1    2    1 

3 

4        5    1    6 

7    1 

e 

9 

10  1 

11 

12 

13       14 

15 

16      17      18 

19  1 

20      21 

22  I 

23  I  24 

25  1 

26   1   27 

28  1  29 

30 

31 

NORTHERN                             01 

BELVIOERE 

'•.'•2 

,39 

,18 

,40 

1.06 

.19 

1.04 

.07 

.22 

T 

.12 

.75 

BERN4R0SVILLE    2    E 

4.48 

.01 

,32 

,26 

,46 

1.16 

.05 

,02 

1.00 

,05 

.24 

.01 

.06 

.64 

blackmells  mills 

«>.63 

.03 

.48 

,25 

,42 

1.12 

,06 

,03 

.74 

.08 

.18 

.24 

.09 

.91 

BOONTON    1    SE 

<>.09 

T 

,37 

,38 

.35 

1.03 

.14 

T 

1.04 

.08 

.10 

T 

T 

T 

.03      T 

.57 

T        . 

BOUND    BROOK    2    H 

3.80 

.26 

,24 

,36 

.36 

.93 

.02 

,01 

.72 

.04 

.04 

T 

.03 

.79 

BRANCHVILLE 

4*44 

,45 

,10 

.36 

.92 

,11 

.05 

1.02 

.14 

.37 

.04 

.14 

.74 

CANISTEAR    RESERVOIR 

4.08 

T 

,52 

,13 

.36 

.89 

.07 

T 

.79 

.17 

.18 

T 

.20 

.07 

.70 

CANOE    BROOK 

4.17 

.03 

,32 

,40 

.37 

1.10 

.03 

T 

,98 

.06 

.14 

T 

T 

.09      T 

.65 

CEOAB    SROVE 

. 

_           . 

. 

-           *           . 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

^        . 

_ 

charlotteburg 

4.00 

,29 

,15 

.40 

1.02 

.08 

,95 

.19 

.22 

T 

.07 

.02 

.61 

CLINTON 

4.47 

,12 

,40 

,28 

.60 

1.05 

.19 

,03 

,78 

.07 

.20 

.07 

.66 

ELIZABETH 

4.32 

,22 

.16 

,80 

1.10 

.11 

.01 

,60 

,19 

T 

.11 

.09 

.05 

.23 

.02 

.58 

.05 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDO 

2.U 

,40 

.25 

.42 

.09 

,03 

.09 

,07 

.11 

.08 

.57 

FLEMINGTON    1    NE 

3.33 

,07 

,02 

.03 

.02 

1.25 

,09 

T 

.97 

,09 

.10 

.03 

,03 

T 

.63 

OREENMOOD   LAKE 

4.40 

,48 

.22 

.28 

1.18 

,10 

1.05 

,18 

.20 

.04 

,10 

.10      .02 

.45 

HIGH   POINT    PARK 

3.10 

,39 

.15 

.28 

.82 

,01 

.58 

,09 

.19 

.04 

,03 

.01 

.51 

* 

JERSEY    CITY 

. 

. 

. 

... 

- 

. 

. 

. 

. 

- 

- 

. 

. 

. 

. 

LAHBERTVILLE 

3.98 

,08 

.16 

.67 

1.10 

.21 

,76 

.07 

.03 

,14 

.15 

.19 

.35 

.07 

LAYTON    2 

3.40 

T 

.45 

.22 

.22 

.77 

.01 

.03 

T 

.76 

,09 

.23 

.04 

T 

T 

.58 

LITTLE    FALLS 

3.56 

,07 

,28 

.36 

.27 

1.03 

.02 

.91 

I 

,06 

,05 

T 

.04 

.04 

.45 

LONG    VALLEY 

4.92 

,36 

.52 

.51 

.72 

.56 

.03 

1,01 

,04 

,16 

.03 

.10 

.88 

HAHWAH 

3.64 

,26 

.20 

.42 

.90 

,05 

.01 

1.07 

,18 

,10 

.05 

.10 

.30 

NANVILLE 

. 

. 

. 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

, 

MIDLAND   PARK 

4,29 

,04 

,36 

,09       ,61 

1.15 

.05 

,07 

1,13 

.09 

,13 

.14 

.43 

MILTON 

4.35 

,34 

.25 

.31 

.97 

.15 

.04 

.90 

,20 

,29 

.15 

.04 

.71 

MORRIS    PLAINS    I    u 

4,38 

T 

,36 

.35 

.37 

1.09 

.10 

1.07 

,07 

,14 

.02 

.02 

T 

T           T 

.79 

NEWARK    WB    AIRPORT                   R 

3.57 

,24 

.10 

.13       .57 

.92 

.02 

T 

,83 

.07 

,08 

.02 

T 

.15 

.02 

.42 

T 

NEW    MILFORD 

3,36 

,21 

.23 

,03      ,50 

.93 

.85 

.05 

.02 

.02 

.03 

.18 

.04 

.27 

NEWTON 

4,21 

,05 

,51 

,20 

.38 

.86 

.11 

.02 

.77 

.20 

.20 

.03 

.07 

.61 

OAK    RIOGE    RESERVOIR 

4,13 

.02 

,29 

,23 

•'- 

.86 

.12 

.06 

.81 

,19 

.23 

.19 

.09 

.63 

OLOWICK 

4,95 

.31 

,07 

,44 

.33 

1.22 

T 

.31 

1.01 

,13 

.16 

T 

T 

.97 

PATERSON 

. 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

PHILLIPSBUBG 

4.57 

,08 

,37 

.92 

.92 

.10 

.29 

.09 

.54 

,40 

,05 

.20 

.04 

.20 

.37 

PHILLIPSBURG    BRIDGE 

* 

,40 

,65 

,36 

1.07 

.44 

,07 

.90 

,02 

.24      .06 

PLAINFIELD 

4.42 

,32 

,23 

,03       ,62 

1,03 

.20 

T 

.73 

.03 

.14 

.06 

.20 

T 

.63 

RAHwAY 

3.88 

,40 

,10 

,05       ,55 

1.24 

.01 

,60 

.02 

.17 

.07 

,03 

.17 

I 

.47 

RINGWOOD 

3.30 

,20 

.13 

,37 

.13 

.90 

.05 

.03 

.85 

,14 

.12 

T 

T 

.02 

.03 

.33                ', 

SOMEHVILLE 

3.67 

,27 

,60 

.90 

.16 

.76 

T 

,06 

.62 

.06 

SPLIT    ROCK    POND 

3.89 

,08 

.25 

.35 

.28 

.88 

.12 

,02 

.94 

,10 

.19 

.04 

.02 

.62 

SUSSEX    1    SE 

3.82 

T 

.38 

.15 

.30 

.76 

.08 

.02 

T 

.97 

,11 

.34 

,03 

.06 

.02 

.60i 

hANAOuE    RAYMOND   0AM 

3.41 

T 

.18 

.13 

.36 

.96 

.04 

T 

1.06 

,14 

.10 

T 

T 

T 

.44 

^ 

hERTSVILLE 

3.75 

,14 

,14 

.22 

.30 

1.05 

.07 

,03 

T 

.81 

.07 

.26 

.14 

T 

.01 

.01 

.50 

. 

WEST    WHARTON 

4.04 

,27 

,20 

.36 

.86 

.24 

,02 

.95 

,05 

.16 

T 

.10 

T 

.83 

, 

WOODCLIFF    LAKE 

3.26 

,15 

,20 

.08      .60 

1.05 

.95 

,03 

.01 

.01 

.02 

.01 

.15 

• 

SOUTHERN                             02 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

3,68 

,02 

,07 

.08 

2.4. 

T 

.12 

.16 

,02 

T            T 

.14 

.14 

,22 

I 

.20 

T 

T           .07 

AUDUBON 

4,07 

T 

,16 

.23 

1.42 

.38 

.16 

,55 

T            T 

.17 

.15 

,14 

T 

.35 

BASS   RIVER    ST    FOREST 

3,32 

,06 

2.21 

.03 

.20 

,12 

.02 

.10 

.22 

.02 

.04 

.14 

.16 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

4.35 

,33 

.10 

.10 

2.60 

.07 

.04 

.oe 

.10 

,22 

.06 

.06       .04 

.33 

.03 

.13 

BURLINGTON 

2,75 

.03 

.17 

.39 

1.35 

.05 

.05 

,12 

.18 

.26 

.02 

.11 

CANTON 

3,03 

.06 

.16 

.05 

.68 

1.03 

,02 

.13 

,15 

.08      .01 

.17 

.26 

.09 

.14 

CHATSWORTM 

3.15 

.04 

.14 

.08 

1.31 

.03 

.22 

.Oe 

.02 

.14 

,14 

.23 

.14 

.04 

.24 

.09 

.15 

FORTESCUE 

4.05 

.13 

.22 

.48 

1.95 

.2G 

.35 

.12 

.40 

.20 

FREEHOLD 

4.94 

.37 

.19 

.51 

1.10 

.05 

.25 

.2! 

T 

.64 

.33 

.05 

.15 

.61 

.19 

GLASSBORO 

3.92 

.15 

.03 

.16 

1.29 

.21 

.37 

.21 

,28 

.77 

.20 

.25 

HAMMONTON    2    NNE 

3,13 

.05 

.13 

.04 

.57 

1.10 

,05 

.27 

.18 

,06                   ,02 

,22      .21 

.02 

.03      .01 

.17 

HIGHTSTOWN    1    N 

5,24 

.21 

.24 

.54 

1.21 

,06 

.58 

.08 

.02 

.23 

.42 

.35 

T 

.12 

T 

.83 

.03 

INDIAN    HILLS    2    w 

3,33 

T 

.18 

.12 

1,60 

,11 

.25 

.01 

.07 

.15 

.05      T 

.18 

.1' 

.13 

T 

.01 

.15 

.03 

MAYS    LANDING    I    W 

3.47 

.03 

.06 

.55 

1.90 

,02 

.1! 

.21 

.02 

.09 

.26 

.02 

.03 

.13 

MILLVILLE 

3.32 

.02 

.13 

.43 

1.87 

T 

T 

.12 

.18 

.01 

.11 

.05 

.23 

.17 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

3,69 

.06 

.24 

.23 

2.17 

T 

.09 

.26 

.03 

T 

.03 

.18 

.16 

T 

.19 

1              . 

MOORESTONN 

3.90 

.20 

• 

• 

ll65 

,14 

T 

.3! 

T 

.21 

.60 

.28       .09 

.38 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

. 

.           . 

. 

... 

. 

- 

. 

- 

. 

. 

. 

... 

. 

. 

. 

. 

- 

- 

. 

-                 • 

NEW    MONMOUTH 

5.01 

.24 

.18 

.01                   .67 

1.29 

,06 

.44 

.21 

.17 

.66 

,27 

.25 

.08 

.36 

PEMBERTON    3    E 

4.01 

T 

.21 

.24 

1.28 

,14 

.20 

,06 

.01 

.09 

.49 

,30 

,18 

T 

.02 

.14 

.15 

.29 

PENNSAUKEN 

3.97 

.03 

.16 

T                      .10 

.87 

,18 

.4C 

.17 

.49 

,48 

,02 

T 

T 

.44 

PRINCETON    WATER    WORKS 

5.51 

.56 

.11 

T            .63 

1.26 

T 

.72 

.14 

1.12 

.10 

,04 

T 

.07 

T 

.68 

SEABROOK    FARMS 

2.93 

.01 

.18 

.03 

• 

1.64 

,05 

,15 

.19 

.04      T           T 

,10 

.27 

.01 

.05 

.21 

SHILOH 

. 

. 

. 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

... 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

. 

• 

TOMS    RIVER 

3.56 

.10 

.02 

.13 

1.59 

,03 

,22 

.10 

.09 

,10 

.15 

.14 

.19 

.70 

TRENTON    WB    CITY                          R 

4.01 

.20 

.15 

.01       .46 

1.30 

.08 

.49 

.10 

.48 

.23 

T 

.04 

T 

.47 

TUCKERTON 

3.41 

T 

.06 

.05 

2.21 

.06 

T 

T 

.17 

.03 

.03 

.13 

T           T 

,09      T 

,21 

T 

.09 

.12 

.11 

.05 

WOODSTOWN 

3.78 

.02 

.23 

.06 

1.62 

.12 

,12 

T 

.23 

.17 

.09 

.21      T            .01 

.42 

.22 

T           ,20 

.06 

COASTAL                                03 

ATLANTIC    CITY                             R 

3.33 

.25 

.03 

.07 

1.95 

.01 

.13 

.21 

.04 

.09 

,06 

.21 

.01 

.17 

,10 

, 

BELMAR    2    SW 

. 

. 

. 

... 

. 

- 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

.           .           - 

. 

- 

. 

- 

- 

- 

. 

. 

■ 

CAPE    MAY    3    w 

5,93 

.10 

.14] 

3.70 

.08 

.03 

,01 

.05 

.10 

.95 

.32 

,12      ,01 

.20 

.01 

.03 

.02 

.06 

■ 

LONG   BRANCH    2    N 

5,65 

.37 

.13 

.58 

1.92 

.18 

,01 

T 

.47 

.17 

.02 

.08 

.70 

,26 

.04 

.40 

.03 

.28 

.01 

• 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  B.p.h.) 

Relative    humidity  aveiaget  - 
percent 

Number  of  daya  vrith  pracipitatioii 

'°  e  • 

1 

Station 

a  o 

4*  4» 

3   0 

£2 

B 
(4  73 

11 

o 

1 

Jl 

I'o 

s 

i 

s 

-4 

9   • 

<3l 

EASTERN    STANUARD    TIME 
1    AM         7    AM          1    PM         7    PM 

s 

9 
A 

i 

<M    9 

1 

III 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

28 

1.3 

10.7 

"** 

7 

24 

78 

73 

52 

64 

6 

6 

6 

0 

0 

1 

19 

63 

6.9 

ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 

- 

- 

- 

«0 

NNW 

25+ 

- 

- 

- 

- 

0 

7 

6 

0 

I 

0 

It 

- 

- 

NEWARK    WB    AIRPORT 

31 

3.2 

12.2 

29*+ 

35 

25 

70 

66 

52 

61 

4 

5 

5 

3 

0 

0 

17 

- 

6.5 

TRENTON    WB    CITY 

- 

- 

- 

35 

NE 

07 

- 

- 

- 

- 

2 

3 

8 

0 

1 

0 

1<> 

«9 

6.7 

S«e  Reler«Qc«  NotM  Following  SlaUoo  Indax 


DAILY  TEMPERATURES 


Ntw    JtRSfy 


Slallon 

Diy  01  Month 

1 

1 

1 

3 

4 

S 

8 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

19  r 

>0 

31 

»l 

"^I 

34 

35  i 

3.1 

37 

26 

29 

30 

31 

t 

< 

•     •     • 
NORTHERN           01 

6ELVIDERE 

MAX 
MIN 

70 
3". 

76 

41 

60 

48 

63 
33 

64 
38 

70 
47 

47 
39 

47 
4l 

95 

42 

55 

42 

58 
38 

52 

39 

61 
32 

64 
33 

63 
39 

63 
35 

11 

76 
53 

78 
52 

73 
39 

56 

40 

49 
39 

63 

42 

58 
46 

64 

40 

80 

40 

81 
4v 

56 
41 

71 

41 

64,1 

40.6 

BOONTON  1  SE 

MAX 
MIN 

70 
»0 

74 
48 

52 

47 

60 
34 

64 
39 

69 
43 

45 
39 

45 
40 

56 
37 

55 

55 
34 

51 

44 

60 
37 

64 
38 

62 
46 

62 
32 

64 
41 

72 
53 

79 

52 

71 
38 

56 

42 

67 
41 

60 

44 

50 
38 

56 
37 

78 

46 

77 

45 

68 

40 

70 
43 

62.0 
41.5 

C*NOE  BROOK 

MAX 
MIN 

Tl 
39 

74 
50 

53 

47 

62 
33 

65 

40 

72 
41 

45 
38 

45 

40 

58 

38 

58 
41 

58 

35 

52 

45 

60 
31 

66 
38 

62 
46 

65 
33 

67 

40 

75 
52 

80 
54 

76 
39 

56 
45 

65 
39 

60 
44 

49 
43 

56 
34 

76 
52 

80 
45 

69 
39 

73 
39 

63.3 

41.5 

ChARLOTTEBURS 

MAX 
MIN 

11 

73 
45 

50 
44 

57 
33 

63 

37 

68 

42 

44 
32 

40 
37 

54 
38 

54 

40 

54 

34 

49 
42 

59 
39 

64 
34 

60 

40 

99 
38 

65 

45 

73 

51 

78 
58 

70 
41 

57 
41 

66 
38 

60 
42 

48 
42 

55 
33 

76 
36 

76 

44 

56 

42 

68 

40 

60.8 
40.2 

Elizabeth 

MAX 
MIN 

<>2 

46 

47 

37 

43 

39 

41 

40 

51 

60 
45 

57 
37 

62 
48 

66 
36 

66 
45 

58 
49 

68 
37 

76 
44 

81 
57 

76 
56 

73 
41 

64 
48 

61 
47 

60 
43 

58 
44 

77 

41 

73 
56 

74 
51 

73 

44 

70 
44 

67.5 
46.0 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDS 

MAX 
MIN 

70 
35 

72 
42 

53 

46 

60 
34 

63 

40 

72 

44 

49 

37 

42 
38 

96 

40 

57 
41 

57 
35 

50 
44 

61 
33 

60 

40 

60 
45 

63 
37 

70 
46 

76 
42 

80 
56 

75 
39 

66 

40 

65 

40 

60 
42 

55 

35 

80 
40 

80 
49 

57 

40 

72 

40 

63.2 
40.8 

FLEMTNGTON  1  NE 

MAX 

MIN 

71 
3« 

77 
38 

58 
48 

64 
30 

65 
35 

72 

45 

46 
39 

44 
41 

57 
36 

58 

40 

58 
32 

56 

36 

62 
29 

65 
31 

63 
43 

62 
29 

67 
31 

75 

47 

80 
49 

74 
35 

66 
38 

67 
39 

60 
42 

52 

45 

63 
32 

80 
35 

61 
45 

57 

40 

72 
38 

64,0 
38.4 

HIGH  POINT  P«Rn 

MAX 
MIN 

72 

«1 

7» 
42 

48 
39 

55 

28 

62 
38 

61 

34 

39 
28 

38 
28 

55 
32 

55 

32 

53 

30 

43 
35 

55 

30 

67 
36 

63 
36 

60 
38 

66 

40 

76 
47 

77 
48 

72 
33 

58 
39 

61 
37 

54 
36 

41 
35 

55 

40 

75 
46 

78 
45 

53 
35 

66 
36 

59.6 
36.4 

JERSEY  CITT 

MAX 
MIN 

LtMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

«0 
39 

TS 
49 

6» 

48 

67 
34 

73 

39 

70 
40 

49 
42 

91 

42 

97 
38 

60 
41 

60 
37 

61 

47 

69 
32 

62 

40 

61 

48 

64 

44 

67 
33 

68 
37 

81 

40 

76 
55 

73 

39 

64 
48 

67 
43 

64 
38 

57 
47 

63 

44 

eo 

38 

81 
53 

80 
47 

73 
41 

72 
41 

67.4 
42.1 

LAYTON  2 

MAX 
MIN 

73 
3» 

77 

40 

55 

43 

59 
28 

65 

31 

70 
38 

46 
33 

41 
36 

97 
39 

55 

40 

56 
32 

48 
38 

60 

68 
32 

62 

41 

55 

36 

61 
29 

67 
35 

76 
37 

79 
50 

72 
36 

59 
33 

67 
32 

67 
34 

64 

41 

53 

44 

65 
34 

76 
50 

76 

41 

54 

40 

71 
36 

63.2 
36.7 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

75 
«3 

74 
50 

54 
48 

63 
38 

65 

46 

74 
42 

47 
39 

48 
40 

58 

43 

58 

43 

57 
38 

53 

45 

63 
37 

68 
43 

65 
47 

58 
46 

65 
39 

69 

47 

77 
56 

83 
56 

76 
42 

58 

46 

66 
46 

70 
44 

63 
43 

50 
44 

58 
38 

80 
39 

83 
61 

66 
42 

73 
44 

65,0 
44.0 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

70 
37 

75 
40 

55 
45 

60 
31 

63 

34 

70 
39 

44 
37 

42 
39 

52 

37 

55 

40 

55 

35 

51 

40 

59 
35 

64 

41 

61 

47 

56 
39 

62 
31 

65 
35 

73 
47 

76 
51 

73 
38 

54 
41 

64 
42 

68 
38 

60 
43 

53 

44 

63 

33 

SO 
49 

79 

47 

59 
43 

70 
41 

62.4 

40.0 

MORRIS  PLAINS  1  M 

MAX 
MIN 

70 
38 

73 
42 

51 

45 

61 
33 

64 
37 

70 
42 

44 
36 

42 
39 

55 

37 

55 
41 

54 
35 

51 
38 

60 
39 

66 
38 

61 
40 

65 
43 

61 
33 

65 
42 

73 
46 

79 
64 

72 
36 

54 

41 

64 
43 

65 

40 

58 

43 

48 
40 

55 

34 

77 
40 

76 
45 

57 
42 

69 
46 

61.5 
40,3 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
♦  7 

52 

49 

62 

48 

60 
41 

73 
47 

56 

40 

43 
41 

57 

40 

57 
45 

58 

43 

51 
42 

61 

47 

65 
42 

61 

44 

56 
48 

63 
46 

67 

42 

75 

46 

82 
57 

75 
50 

56 
46 

59 

49 

64 

47 

61 
45 

48 
43 

57 

44 

75 
43 

79 
57 

61 

51 

71 
47 

70 
49 

62.6 
46.0 

NEwTON 

MAX 
MIN 

73 
31 

78 
40 

55 

45 

60 
30 

65 
34 

70 
43 

44 
33 

43 
38 

56 
38 

55 

41 

55 

35 

50 
43 

60 
33 

65 
33 

64 
36 

55 

42 

62 
33 

67 

40 

77 
52 

81 
50 

72 
36 

58 
36 

69 
38 

66 
35 

61 
45 

61 
44 

61 
32 

79 
52 

79 
44 

66 
37 

70 
38 

63.5 
38.9 

PATERSON 

MAX 

MIN 

PHILLIPSBuRQ 

MAX 
MIN 

77 
»1 

78 
51 

63 
47 

65 
33 

73 
38 

74 
39 

46 
40 

55 
41 

57 

41 

58 
41 

59 
38 

61 
46 

66 
32 

66 

40 

58 
47 

63 
41 

67 
32 

75 
39 

80 
52 

80 
50 

75 
41 

65 

42 

66 

40 

69 

36 

62 

42 

64 

44 

79 
37 

60 
59 

60 

50 

72 

42 

73 
42 

67.9 
42.1 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

77 
«0 

72 
50 

64 
47 

66 
36 

73 
41 

57 
39 

44 
40 

60 
40 

58 

39 

58 
43 

53 

37 

63 

47 

67 
34 

62 
41 

60 
48 

66 
42 

69 
35 

77 
42 

82 
54 

76 
56 

66 
39 

66 
47 

65 
46 

62 

44 

50 
44 

66 

44 

79 
37 

83 
57 

79 
48 

74 

42 

73 
41 

66.3 
43.2 

somerville 

MAX 

MIN 

77 
39 

70 
49 

63 
47 

66 
33 

73 
39 

tl 

46 

40 

57 

41 

57 
38 

58 
41 

55 
36 

63 

45 

65 
32 

62 

38 

60 

46 

64 

41 

67 
32 

76 

40 

81 

52 

75 
54 

71 

38 

66 
42 

67 
44 

61 
41 

58 
45 

59 
46 

80 
36 

61 
57 

77 
47 

73 
42 

70 
43 

66.7 
42,1 

SUSSEX  1  SE 

*     ■     ft 

MAX 

MIN 

70 
35 

76 
38 

54 
42 

58 

27 

63 

31 

67 

34 

45 

28 

42 
33 

55 

34 

59 
38 

55 
31 

49 
35 

59 
29 

64 
34 

62 

37 

56 

40 

59 
30 

64 
36 

75 
39 

75 
49 

71 
36 

56 
35 

67 

37 

65 

34 

62 

38 

60 
38 

56 
29 

76 
36 

78 
43 

59 
35 

68 
36 

61.8 
35.4 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 
MIN 

6B 
»1 

66 
53 

66 

46 

56 
33 

72 
43 

54 
42 

48 
42 

65 
43 

60 
42 

60 
39 

66 
35 

63 

40 

60 
32 

60 
50 

73 
50 

66 
44 

66 
34 

78 
43 

82 
55 

80 
58 

58 
46 

60 
46 

54 

44 

50 
44 

68 

46 

74 
40 

73 
48 

57 
47 

72 
51 

62 
46 

64.0 
44.1 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

78 
42 

83 
54 

66 
49 

69 
37 

74 

43 

SB 
42 

47 
42 

63 
43 

61 
43 

62 
45 

63 

43 

63 

49 

68 
35 

62 

45 

70 
50 

66 
45 

68 
37 

77 
44 

82 

54 

77 
58 

64 
46 

67 
45 

60 
45 

56 
47 

65 
47 

60 
41 

81 

54 

60 
50 

74 
46 

71 
53 

67.7 
45.9 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 

MIN 

72 
37 

76 
53 

75 
50 

66 

34 

72 
36 

69 
43 

52 
42 

66 

44 

63 
42 

62 

45 

61 
37 

66 
53 

66 

29 

62 

50 

78 
49 

70 
44 

67 
32 

75 
38 

81 
55 

80 
60 

78 
44 

63 

49 

6l 
44 

54 
45 

61 

46 

79 
36 

75 
51 

69 
43 

74 
49 

69 
52 

68.4 
44.3 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

78 
44 

76 
54 

68 

49 

68 
39 

74 
45 

56 

43 

46 
44 

66 
43 

58 

42 

60 
46 

64 
45 

66 
49 

65 
38 

67 
45 

69 

45 

69 

40 

67 
39 

76 
44 

84 
42 

79 

40 

63 

46 

65 

48 

64 
39 

57 

46 

63 

46 

79 

42 

80 
52 

68 
53 

81 
46 

72 
47 

68.3 
44.9 

CHATSWORTH 

MAX 

MIN 

73 
37 

75 
54 

68 
47 

64 
32 

70 
40 

67 
42 

46 
41 

63 

40 

58 

36 

61 
42 

59 
33 

63 

47 

68 
32 

64 
42 

71 
47 

72 
43 

75 
44 

82 
45 

78 

74 

42 

46 

62 

43 

60 
41 

48 

67 
41 

78 
35 

77 
46 

72 

43 

72 

48 

72 
47 

67.6 
42.2 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

73 

41 

66 

50 

62 

48 

60 
37 

73 

44 

68 
39 

46 
40 

60 
40 

60 
41 

58 
41 

56 
37 

60 

47 

64 
35 

62 
42 

69 
46 

68 
43 

68 
38 

76 
43 

81 

64 

76 
62 

72 
41 

63 

44 

58 
44 

54 
41 

56 
42 

75 
39 

76 
50 

69 
49 

71 
45 

68 

44 

65.5 
43.3 

GLASSBORO 

MAX 
MIN 

71 
43 

76 
53 

80 
50 

64 
38 

65 
43 

74 
35 

54 
40 

48 
42 

62 
43 

58 
45 

60 
40 

66 
34 

61 
36 

64 

48 

61 
48 

73 
46 

63 
37 

65 

45 

74 

50 

81 
60 

76 
47 

61 
44 

66 
43 

58 
46 

56 

46 

64 
42 

71 
63 

75 
48 

66 

50 

72 
52 

65.5 
44.6 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

74 
40 

74 
53 

80 
50 

67 
39 

64 

43 

74 
47 

49 
42 

48 
43 

65 
44 

61 
43 

62 

40 

65 
50 

63 
37 

68 
49 

68 
48 

76 

44 

68 
39 

68 
44 

78 
46 

83 

57 

78 

43 

60 
43 

63 
42 

58 

43 

63 

46 

60 
41 

79 

50 

80 

47 

67 

50 

74 
51 

67.3 

46.1 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

76 
41 

66 
51 

62 
47 

65 
36 

72 
42 

67 
40 

44 
41 

60 

41 

57 
40 

59 
42 

55 
38 

60 
47 

65 

34 

63 
42 

68 

47 

63 

43 

67 
36 

74 
43 

80 

64 

75 
68 

71 
40 

65 

44 

60 
42 

52 

43 

56 
44 

78 
37 

79 

50 

67 
46 

71 

44 

70 
44 

65.6 
43.4 

INDIAN  MILLS  2  N 

MAX 
MIN 

75 
38 

79 
53 

63 
48 

63 
31 

73 
38 

61 
40 

46 
40 

63 
41 

57 
40 

60 
43 

63 
35 

63 
46 

65 
30 

62 

39 

75 
46 

65 
44 

66 
31 

75 
39 

82 
53 

76 
57 

67 

40 

65 
41 

57 
41 

51 
44 

61 
43 

77 
36 

79 
48 

65 
41 

71 
47 

69 
47 

66.3 
42.1 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

71 
42 

72 
51 

78 
50 

63 
39 

63 

41 

70 
50 

55 

41 

51 
42 

64 
45 

60 

40 

61 

40 

68 

50 

62 

34 

64 

46 

60 
48 

75 
46 

64 
35 

66 

42 

74 
48 

80 
59 

77 
46 

60 
44 

65 
43 

59 
46 

55 

45 

63 

43 

77 
51 

80 
47 

58 
50 

71 
53 

65.8 
45.2 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
42 

80 
54 

63 
51 

61 
39 

70 
40 

56 
43 

50 
43 

64 
46 

58 

46 

61 
41 

68 
39 

62 
40 

62 
33 

59 
50 

74 
50 

62 

40 

65 
34 

75 
41 

80 
65 

77 
59 

59 
45 

66 
46 

60 
46 

55 

47 

62 
46 

77 
43 

80 
52 

56 
50 

71 

50 

68 
46 

66.6 
45.2 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

77 
38 

82 
54 

63 

49 

66 
35 

72 

44 

55 

39 

44 
40 

62 
35 

57 
41 

60 
45 

64 
40 

60 
47 

64 
31 

62 
42 

70 
48 

63 

46 

66 
36 

74 
45 

81 
53 

75 
53 

55 

40 

63 
45 

65 
43 

60 
42 

54 
46 

63 
45 

76 
39 

79 
50 

54 
47 

71 
46 

69 

50 

65.4 
43.7 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

See  Refereace  Notes  Following  Station  Index 


NED  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 

SEAbROOk    farms 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  M8  CITY 

TUCKERTON 
KOOOSTOWN 

•     • 
COASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  J  N 
LCNCi  BRANCH  2  N 


DAILY  TEMPERATURES 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
IMIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


NEW  JERSEY 
HAT 


Day  Oi  Month 


it      57   60  I  65   6}   60   66   6«   75 


20   21   22   23 


*0  *t  53  55  «2  «0  !  41  40  *»  45  43  49  );  4}  46  49  35  46  51 

74  73  68  66  70  67  I  46  62  60  60  59  62  66  64  71  64  67  75  I  62 

40  54  49  31  41  41   40  42  39  43  35  46  32  39  47  43  32  42  54 

70  70  SO  63  63  70   55  50  63  58  61  68  61  63  58  73  62  65  74 

43  53  50  40  45  53   41  44  44  44  40  50  35  48  49  44  36  45  49 


■  1   61 

46   47 


26  27  28  29  30  31 


56   55   73   71 
42       42   52 


66  73  60  I  64  61  73  47  41  64  60  60  62  62  64  62  72  64  69 

40  51  48   31  42  45  42  42  40  42  39  44  32  41  47  33  32  44 

76  69  63   65  72  58  46  59  57  60  59  62  65  63  68  64  66  75 

48  52  50   45  49  40  44  44  45  44  46  48  42  47  49  48  44  47 


49 

65 

60 

61 

59 

63 

62 

60 

64 

68 

43 

42 

41 

41 

34 

47 

32 

49 

47 

45 

74   62   63   62 

56   41   47   44 


80   76   55   60 

60   45   47   45 


83   77   57   59 

41   42   47   45 


81   75   56   64 
57   53   47   50 


65  62  65  62  65  61 

39  50  49  31  44  43 

74  80  73  44  72  61   49   62   61   63   62   67   64   60   72   69   65   75   82 

40  54  50  35  42  42   42   43   39   44   38   50   35   48   48   46   35   43 


73   79   76  I  58   58 


33   43   49   55   48 


81   77 
53  46 


66   54   59   55   52   6l   61   61   66   64   60 

51   47   50   46   46   47   49   47   48   49   43 


59   71 :  65   60 
51   50   50   45 


62   62   62   64 
51   51   51   44 


59   65   65   62   59   64   62   58   60   67 


47   49   49   46   54   44   50   50   52   49   52 


64   79 
57   58 


70   73 
56   59 


62   66 
47   47 


59  I  55   57   77   79 
42   43   43   36   47 


65   58   56   64   78 
44   46   43   40   55 


60   55   51   59 
42   45   42   38 


59   S3   60   79 

45   47   46   48 


54  :  49   57   62 
44   43   43   40 


60   58   66   80 
45   47   45   37 


68   72   TO 
52   47   47 


56   71   70 
44   46   46 


79   57   71 
49   50   53 


65.9 

♦5. J 


65.8 

42.7 


65.4 

66.1 


56   58   54 

49   51   48 


70 
47 

73 
50 

52   57   5«   67   56   67   61 
»6   48   47   54   53   53   53 


61.1 
49.7 


72   59   61   62   53   62   69   74   70 
50   47   47   47   46   49   49   55   51 


68   66   64.1 
51   55   49.4 


62   55   62   61   63   62   45   59   58   57 
43   48   48   44   47   41   42   42   45   44 


56   60 
40   49 


60   59   76   63   66   69   78   74   73  !  56   57   55   52   55 


46   47   48   42   47   59   55   48   48   47   47 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


67      70      65      TO      70  I   62.4 
43      46      52      50      50      52  '   46.7 


Station 

Day  Oi  Month 

ls| 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  •< 

RUTGERS  MlcRO-MET  STA 

PLOT  • 

1 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

52 

60 
48 

62 

50 

54 
50 

50 
47 

57 
47 

54 

49 

50 
47 

58 
50 

62 
48 

55 

60 

56 
52 

60 
51 

61 
49 

65 
52 

64 
56 

65 
60 

60 
64 

64 
52 

63 
55 

59 
54 

54 

51 

65 
S3 

70 
58 

67 
66 

66 
56 

59.4 
51.7 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

51 

58 
49 

60 

54 
47 

53 

50 

50 
48 

55 

50 

58 

49 

54 

51 

55 

52 

58 

52 

59 

50 

62 
53 

62 
56 

63 
59 

59 
54 

62 
53 

62 
55 

58 
66 

55 

52 

63 

50 

66 
57 

65 
55 

65 
56 

68.1 
52.0 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

51 

55 

50 

52 

48 

52 

49 

50 
49 

53 

SO 

55 

50 

54 
52 

54 
52 

56 
52 

56 

51 

69 
52 

60 
55 

60 
58 

58 

65 

59 
54 

59 
64 

56 
56 

56 
52 

59 
52 

62 
56 

61 
55 

62 
56 

S6.2 
52.3 

e 

INCHES 

MAX 
MIN 

51 

S3 

51 

51 
49 

50 

51 
50 

50 
49 

52 

50 

53 

SI 

52 
52 

S3 

52 

54 
52 

54 
52 

66 
63 

56 
55 

58 
56 

57 
55 

67 
64 

57 
55 

56 
55 

55 
S3 

67 
52 

59 
56 

59 
55 

69 

57 

54.5 
52.5 

16 

INCHES 

MAX 
MIN 

50 

50 

51 
50 

„ 

SO 
49 

50 
50 

50 
60 

50 
60 

51 
SO 

51 
51 

51 
51 

52 

51 

52 
51 

53 
52 

54 
53 

SS 
54 

55 

54 

54 
54 

56 
54 

55 

54 

SS 

53 

53 

53 

55 
54 

55 

56 
S» 

52.5 

51.8 

32 

INCHES 

MAX 
MIN 

♦8 

48 

49 
48 

49 
49 

49 

49 
49 

49 
49 

49 

49 

49 

49 

50 
49 

50 
50 

50 
60 

50 
SO 

51 
60 

SI 
51 

52 

»1 

52 

51 

52 

51 

52 
52 

S3 

SI 

53 
52 

52 
52 

52 
52 

54 
53 

54 
53 

50.7 
50.1 

PLOT  a 

2 

1 

INCH 

MAX 

MIN 

61 

46 

75 

68 
45 

60 

44 

61 
42 

70 
45 

74 
43 

tl 

62 

51 

68 
46 

72 
43 

78 
47 

76 
54 

73 
50 

60 
45 

75 
60 

77 
49 

66 
47 

51 
46 

84 

44 

88 

57 

82 
49 

81 
50 

68.3 
47.1 

2 

INCHES 

MAX 

MIN 

48 

71 
43 

72 

46 

64 
45 

58 
45 

50 
43 

65 
47 

71 
42 

63 
46 

63 
52 

65 

48 

69 

44 

75 
48 

74 
55 

l\ 

59 
47 

74 
50 

74 
SO 

64 
48 

51 
47 

80 
4S 

84 

57 

78 
50 

78 
SI 

66.1 
48.1 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

70 

^. 

60 

66 
45 

60 
46 

47 
45 

50 
45 

63 
49 

77 
44 

60 

48 

61 
52 

63 
49 

65 
46 

70 
49 

70 
55 

68 
55 

SB 

SO 

69 
51 

71 
53 

62 

50 

52 

48 

75 
47 

79 
57 

74 
SI 

53 

63.8 

49.6 

S 

INCHES 

MAX 
MIN 

6U 

52 

5« 
50 

53 

47 

50 

53 
48 

50 

48 

67 
52 

59 
48 

56 

67 
52 

68 

52 

59 
SI 

62 
52 

63 

57 

63 

60 

60 
54 

63 
50 

63 
55 

56 
54 

S4 

SO 

64 
49 

68 

65 
66 

65 
56 

58.9 
52.0 

MAX    AND   MIN    TEMPERATURES   ARE    FOR    THE    24   HOUR   PERIOD   ENDING  AT   MIONIOHT. 

KENTUCKY   BLUEGRASS 


PLOT    ml    -    SLOPE    OF   GROUND,      FLAT.      SOIL    TYPE,      LOAM.      GROUND   COVER 
CONNECTED    TO  A    BROWN   ELECTRONIK   POTENTIOMETER. 


SLOPE    OF   GROUND  I      FLAT.      SOIL    TYPE i 
CONSTANTAN    THERMOCOUPLES. 


INSTRUMENTATION!      COPPER-CONSTANTAN    THERMOCOUPLES 
LOAM.      GROUND   COVER  1      BARREN.       INSTRUMENTATION!      BROWN   RECORDING   POTENTIO»CTER   WITH   COPPER- 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NCW  JCDtCT 
MAT        l«»T 


Day  Ol  Month 

M 

SUHoa 

1 

1 

s 

« 

s 

B 

1 

1 

1 

10 

n 

11 

13 

u 

15 

11 

17 

11 

19 

20 

11 

21 

23 

24 

IS 

u 

n 

10 

2* 

10 

11 

•        •        • 
NODThERN                            01 

CANOE    SHOOK 

IVM 

.21 

.22 

.02 

.22 

.92 

.00 

.00 

. 

.07 

.12 

.12 

.00 

.01 

.26 

ft 

ft 

.91 

ft 

.11 

.17 

.29 

.06 

.11 

.19 

.17 

.08 

.06 

.09 

.2* 

ft 

.14 

4. MB 

<llHt 

21 

41 

t» 

»7 

4» 

»? 

31 

7» 

24 

41 

31 

47 

49 

39 

43 

29 

20 

49 

44 

66 

42 

13 

39 

47 

141 

110 

24 

29 

29 

19 

23 

140) 

>«*> 

T3 

TJ 

92 

70 

»7 

6* 

»• 

49 

60 

61 

60 

4« 

66 

72 

99 

96 

70 

73 

■Ki 

80 

83 

98 

71 

78 

61 

92 

99 

97 

88 

69 

79 

66.1 

NIN 

*] 

»1 

*• 

44 

49 

♦•l 

42 

39 

42 

44 

43 

44 

42 

41 

4* 

47 

49 

47 

90 

98 

48 

48 

49 

48 

49 

" 

43 

49 

48 

90 

48 

46.0 

•        •        <l 
SOUTHERN                            01 

PEHBERTON    )    E 

ev»p 

.19 

.11 

.04 

.09 

.19 

.14 

.02 

.07 

.09 

.14 

.06 

.14 

.10 

.10 

.11 

.08 

•  19 

.18 

.21 

.19 

.14 

.19 

.12 

.20 

.09 

.09 

.16 

.16 

.21 

.07 

.16 

3.66 

■tINC 

2< 

»1 

*4 

24 

32 

37 

•  7 

36 

26 

96 

99 

19 

20 

17 

44 

20 

92 

93 

11 

22 

'' 

74 

83 

38 

22 

9 

21 

8 

1062 

RUT6ER)   MICRO-MET    ST* 

EVAP 

.11 

.2« 

.Ok 

.141 

.22 

, 

_ 

. 

, 

.29 

.16 

, 

.29 

.34 

.07 

.09 

.26 

.27 

.31 

. 

.41 

.08 

.19 

.36 

.21 

.11 

.09 

.26 

.27 

. 

•  27 

6.79B 

KINC 

*1 

7» 

9« 

•  ♦ 

74 

»2 

61 

129 

79 

iia 

88 

87 

92 

76 

92 

99 

104 

132 

130 

123 

49 

59 

82 

148 

146 

49 

38 

97 

49 

2606 

MA«^ 

Tb 

T* 

9t 

70 

71 

76 

91 

43 

64 

62 

90 

69 

73 

60 

61 

73 

78 

79 

74 

57 

79 

73 

61 

48 

82 

80 

62 

80 

66.9 

NIN 

«9 

92 

90 

44 

44 

4T 

43 

42 

41 

42 

49 

43 

47 

48 

47 

46 

48 

98 

49 

48 

49 

48 

43 

43 

96 

99 

47 

49 

46.8 

SEABROOH    FARMS 

EVAP 

_ 

.21 

.22 

.21 

.21 

.21 

• 

.29 

.09 

.24 

.16 

.09 

.24 

ft 

•  23 

.09 

.18 

.1* 

.28 

.30 

ft 

.46 

.10 

.22 

.27 

.16 

ft 

.98 

.04 

.29 

6.01B 

KlNC 

• 

lOL 

40 

6« 

Tfc 

7# 

• 

211 

9a 

10( 

102 

99 

t 

102 

77 

99 

89 

119 

• 

117 

52 

103 

211 

199 

ft 

110 

79 

59 

2990B 

MAX 

'A 

:? 

s^ 

:? 

t? 

77 

• 

96 

67 

69 

99 

79 

_ 

69 

72 

6( 

71 

80 

81 

_ 

81 

67 

70 

60 

94 

• 

89 

99 

62 

70.9 

NIN 

4« 

• 

« 

44 

43 

46 

46 

- 

49 

48 

47 

4g 

96 

- 

48 

47 

44 

43 

42 

.  « 

- 

49 

90 

" 

46.9 
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:S^^S&^: 


STATION  INDEX 


^_^ 

U 

§ 

OBSERVATION 

d 

z 

U 

U 

TIME  AND 

as 

o 

S 

6 

P 

TABLES 

STATION 

K 

s 

COUNTY 

E 

3 

< 

OBSERVER 

if 

^ 

1 

1 

3 

g 

1 

^ 

i 

i 

^ 

^ 

@ 

t 

§9 

ALLENDALE 

0100 

~^ 

BERGEN 

8 

*I  02 

74  09 

270 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

0311 

02 

ATLANTIC 

1 

39  27 

74  35 

64 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ATLANTIC  CITY 

1 

39  23 

STATE  MARINA 

AUOUBON 

0346 

02 

CAMDEH 

40 

IIP 

UP 

IRVIN  J.  NYGREN 

BASS  BlveR  ST  FOREST 

052i 

BURLINGTON 

30 

9^ 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

0690 

02 

CAPE  MAY 

1 

39  15 

74  52 

5P 

sH 

BELLEPLAIN  STATE  FOREST 

8ELMAB  2    S« 

0T21 

03 

7* 

WALTER  J  SChANCK 

eCLVIDERE 

0729 

01 

WARREN 

275 

TA 

7A 

CLEMENT  MAUPT 

BEfiNAROSVlLLE  2  E 

079T 

01 

SOMERSET 

8 

40  43 

74  32 

240 

^^ 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

SLACKWELLS  MILLS 

09*7 

01 

SOMERSET 

10 

40  29 

74  35 

27 

7^ 

MENRT  M.  MILLEB 

BOONTON  1  SE 

0907 

01 

MORBIS 

40  54 

74  24 

280 

9A 

8A 

JERSEY  CITY  WATER  WORKS 

BOUND  BROOK  2  W 

0927 

01 

SOMERSET 

10 

40  33 

74  34 

BA 

AMERICAN  CYANAMID  CO. 

8RANCHVILLE 

SUSSEX 

5 

SBC 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211 

02 

BURLINGTON 

2 

40  05 

74  52 

12 

6P 

canistcaR  reservoir 

1327 

SUSSEX 

8 

41  07 

104£ 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 

CANOE  BROOK 

1335 

01 

ESSEX 

8 

40  45 

74  21 

8A 

8A 

9A 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 

CANTON 

SALEM 

2 

39  2  9 

7)  25 

GERTRUDE  S,  WILLIS 

1351 

03 

CAPE  MAY 

1 

38  57 

IC 

5(« 

N.WESI  MAGNESITE  CO. 

CEDAR  GROVE 

ESSEX 

8 

40  52 

J.  A.  PLUNKETT 

CENTERTON 

1512 

02 

SALEM 

6 

39  31 

75  10 

90 

C  W  THORNTHWAITE  ASSOC 

CMABLOTTeeUBC 

1582 

01 

PASSAIC 

6 

41  02 

74  26 

760 

7A 

7* 

H 

NEWARK  WATER  DEPT. 

CHATSWORTH 

1 599 

02 

BURLINGTON 

1 

39  49 

74  32 

100 

5n 

5P 

EAPL  M,  KEPCHnER 

CLINTON 

HUNTERDON 

10 

40  38 

200 

ANDREW  F  OPOPPf 

ELIZABETH 

26«<> 

1 

40  40 

40 

5P 

ESSEX  FELLS  SEBV  BLOC 

2768 

ESSEX 

g 

340 

9A 

9A 

BOROUGH  ESSEX  FELLS 

FLEMENGTON  1  NE 

3029 

01 

HUNTERDON 

10 

40  31 

74  51 

140 

7A, 

H 

DONALD  YOUNG 

FOBTESCUE 

3102 

02 

CUMBERLAND 

2 

7A 

JOHN  LOPER 

FBCEHOLO 

3181 

02 

MONMOUTH 

10 

40  15 

74  IT 

194 

6P 

6P 

;  H 

FRANK  J.  MOREAU 

GLASSaORO 

3291 

02 

GLOUCESTER 

9A 

9A 

GLASSBORO  STATE  COLLEGE 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

01 

PASSAIC 

8 

41  08 

74  20 

470 

7A 

GEORGE  T.  WIGGINS 

MAM-WNTON  2  NNE 

3662 

02 

ATLANTIC 

7 

39  39 

7*  48 

85 

SA 

8A 

W.  HUBBARD  PARKHURST 

HIGH  POINT  PARK 

3935 

01 

SUSSEX 

2 

41  la 

N.  J.  DEPT. OF  CONS. 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951 

02 

MERCER 

10 

40  IT 

74  31 

IOC 

6F 

:  H 

JAMES  R.  PICKERING 

INDIAN  MILLS  2    W 

'.229 

BURLINGTON 

7 

100 

EDWARD  ENTWISTLE 

JERSEY  CITY 

*339 

HUDSON 

1 

135 

MIC 

MID 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT, 

LAMBERTVILLE 

'•635 

01 

HUNTERDON 

2 

40  22 

74  57 

60 

H 

E.  E.  CASE 

LAYTON  2 

SUSSEX 

2 

41  15 

390 

7A 

CHARLES  KOONS 

LITTLE  FALLS 

'•887 

01 

a 

40  53 

74  14 

150 

9A 

9A 

C  M 

PASSAIC  VLY.  WTH.  COMM. 

LONG  BRANCH  2  N 

4987 

MONMOUTH 

40  20 

Id 

bP 

WILBUR  P.  LAFAYE 

LONG  VALLEY 

5003 

01 

MOBRIS 

10 

40  47 

74  47 

550 

7A 

7A 

M 

MRS.  ALICE  A.  MQlZ 

LUMBERTON 

5104 

" 

BURLINGTON 

2 
B 

39  58 
41  06 

74  10 

25 
253 

7A 

JAMES  LAWTON 
ROREHT  G.  GLASGOW 

01 

SOMERSET 

10 

40  33 

50 

8A 

JOHN  L.  BADCLIFFE 

MARLBORO  SCS 

1 

40  20 

120 

GEROW  BRILL 

MAPLTON  ]  W 

5252 

02 

BURLINGTON 

2 

39  54 

74  56 

90 

DAVID  D.  GRISCOM 

MAYS  LANDING  1  W 

5346 

ATLANTIC 

3 

39  27 

20 

9A 

COUNTY  EXTENSION  SVC. 

MIDLAND  PARK 

5503 

01 

BERGEN 

8 

40  59 

74  09 

210 

MIO 

RIOGEWOOO  WATER  CO. 

02 

CUMBERLAND 

L.  J.  GALLAMEB 

MILLVILLE  F**  AIRPORT 

5581 

CUMBERLAND 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

WILTON 

5597 

01 

MORRIS 

8 

'•1  01 

74  32 

950 

7A 

JERSEY  CITY  WATER  WKS. 

WB  I 


RPORT 


NEW  BRUNSWIl 

NEW  MILFORD 

NEW    MOMMOUTM 

NEwTON 

OAK    HIOGE    BESERVOIR 

OLDWICK 

PATERSON 

pemberton  3  e 

PENNSAUKEN 
PHILLIPSBURG 
PHlLLlPSauR''  e«lDGE 

plainfield 
princeton  water  work 

r i ngwooo 

RJTGEBS    MICaO-MET    STj 
ARMS 


SHILOH 
SOMERVILLE 
SPLIT    HOCK    POND 
SPRINGFIELD 
SUSSEX    1    SE 


TUCKERTON 

WANAOUE  BAYMOI 

WEBTSVILLE 
WEST  WHABTON 
WOODCLIFF  LAKI 
MOODS TOWN 


COUNTY 


BURLINGTON 

MORRIS 

ESSEX 

MIDDLESEX 
BERGEN 

MONMOUTH 

MORRIS 


CUMBERLAND 


CUMBERLA 
SOMERSET 
'  MORR I S 

UNION 
SUSSEX 
OCEAN 

MEBCER 


HUNTERDON 
MORRIS 
BERGEN 
SALEM 


40    29 
40    57 

40  25 

41  03 


I  OBSERVATION 
I       TIME  AND 


120      5P       51 


50       50      5f 


OBSERVER 


J      DRAINAGE  CODE:      1-CX)ASTAL    3-DELAWARB    3-CREAT  ECXJ  HARBOR    4-HACKEHSACK    5-HUDSON    6-UAURICE    T-UULLICA    8-PA8SAIC    »-RAHWAY    lO-RAIUTAK 

REFERENCE       NOTES 


J.    WILLARO 
JOSEPH   M.    GARRIS.    li: 
U.S.    WEATHER   BUREAU 
ARTHUR    H.    AHLOUIST 

hackensack  water  CO. 

ST.  MARYS  SCHOOL 
NEWTON  WTR.  •  SWR.COMM. 
NEWARK  WATER  DEPT. 
DAN  A.  COUGMLIN 
P.  J.  DEL  VECCMIO 

PMILIP  E.  MARUCCl 
CAMDEN  COUNTY  PLNG  BD. 
OWN  OF  PHILLIPSBURG 
OINT  TOLL  BRIDGE  COMM. 
IBS  VIVIAN  SCMERER 
RINCETON  WATER  CO. 
amwAt  vallet  sew  AUTH 
no,  jersey  wtr.  supply 

RUTGERS  UNIV 

seabrook  farms  CO. 

EVERETT    DICKINSON 
W.    E.    HA VCR 

JERSEY    CITY    D.    P.    W. 

UNION    COUNTY    ENGINEER 
RS.    WILOA    HILLARO 
OMS    RIVER    WATER    CO. 
.S.    WEATHER    BUREAU 
AWERENCE     FASANO,     JR. 
ATER    SUPPLT    COMM. 
NION    COUNTY    ENGINEER 

ROBERT    M.    MANNERS 

.    POWER    *    LIGHT    CO, 
HACKENSACK    WATER    CO. 
CREAM    VALLEY    OAIBY 


Additional  iDforution  regardlog  the  cliBBt« 
Depu-tB«Dt  of  HeteorolofT,  Coll«ca  of  kgrleu 
Bureau   Office   near   jou.      Additional    preclpit 

DIMKWSIOHAL  DWITS:  Dnleas  otherwlBe  Indlcat 
vlad   novemeDt    Id  mllei 


of   He*   Jersey   nay   be   obtained   bj   vrltlDg   to   the   EnYironaer.al    Scicttce   Services   AdalDlstratlon   Sta 
ture   and   KnvlroiiBental    Science,    Rutgers   -   The   State   Unlveraity,    Nev   Brunswick,    Re«   Jersey   08903, 
tloD   data   are   contained    In    "BOURLT   PRECIPITATION   DATA   irXW   JZRSET" . 


I   this   bullei 


of   decrees.      Result i 


<  In  °r.  precipitation  and  e 
Ij  temperatures  fron  6S°P. 
ions    and   speeds   divided   by 


aporatlon   In   iDcbes   j 
In    "Suppleaental    Dati 


OBSEHYATIOH   TIMZ:       The    St 


Index   shoTS   observation   tl 

Snow  on   ground   In   the   "Snowfall    and    Snow   oi 

iw   on   ground   values   are   at    7   00   a.s.,    E.    S.    T 

>ble,    and   sDowfall    In   the   "Ssowtall    and    Saow  < 


Lndard  tiae.  During  tbe  suaaer  aoaths  ac«e  observers  take  the  obs 
s  at  observation  tlae  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  statl 
:xtreHes"  table.  "Dally  Precipitation"  table,  "Daily  Teaperature" 
when   published,    are    for   the    24   hours   ending   at    tlMe   of   observatl 


type   pan   of   4-toot    dlaaeti 


rise   shown   by    f ootoi 


WATBB  EQDIYALEWT  valuee  published  in  th' 
obtaining  KeaeureHenta  are  taken  froa  d 
in   the   sDowpack   may   result    in   apparent    ' 


"Snowfall    and   Snow   < 


•wfall 


the   ■'Clli 


itologlcal    Dati 


table 


"Snowfall    and   Snow   i 


log    24    hours 
I   tbe    "Seasonal 


ground.      Saaplei 


1   sround   Include   i 

1I0R1IAL3   for   all   stations   are   cllnatoloclcal   standard   normals   based   on   the   period    1931-1960. 
DITISIOHB,    aa  narnl   in   this   publication,    becaae   effective   with   data   for   SepteatMr    19S6. 

STATIOM  MAICa:       Figures   and    letters   following   the   station   naae,    such   as    12   SSI,    Indicate   distance   in  Biles   and   direction   : 

■oaths   ending   wltb   tbe   preceding   June   i 


Hoathly   and   seasonal   saovfall    and  heatlag  decree   days   for    the    12   ■< 

December   Issues   of 


DELAYgP  DATA   AMD   CORRECTIOH3  will    be   carried 
IHTERPOLATKD    VALUES    for    sonthly    precipl tatioi 


in   the  June  i 
ale   Hay   be    found   : 


•  bulletin. 
Issue  of  this  publlcatli 


IH  THE  DATA  TABUS  THE  SYMBOLS  AMD  LETTERS  WHKM  DSED  IKDICATE  THE  rOLLOWlllG: 

Lta"  table,  "Dally  Precipitation"  table 


I  tbe  "Dally  Teaperatu: 


rlii 


datei 


•nili 


Highest  observed  one  alnute  wlndspeed. 
Aaount  Included  In  following  ■eaaureaeot,  tlse  distr 
Oags  Is  equipped  with  a  windshield. 
Adjusted  to  a  full  Bonth. 

Water  oquivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estlsa 
rage  value 


"Evaporation  and  wind"  table,  "Sni 
table  is  indicated  by  no  entry. 

tl  mn   Itutruaeat  to  aea«ure  fastest 


Amounts 
Data.) 


I   recording   gage 


ally   I 


ry   slightly    fr, 


•  be  published  later  : 


I  Hourly   Prectpltattoa 


Hourly  precipl tat 
lunts  are  published 
its   nay   differ    froa 


T     Trace,    an  saount  too  saall  to  ■easure. 

Y      Includes   totsl   for   previous  aonth . 

IH   THE    STATION    IMDHI    THE    SYMBOLS    AW)   LETTERS    WHEW    DSHD    IKDICATE   THE    FOLLOHHG: 

AR     Thle   entry    In   tiae   of   observation   column   in   Station    Index   aeans   after   rain 

C  Recording  Rain  Gage  Sta 
Data"  bulletin.  If  dai 
by   reference    'B' ,       Such 

G      "Soil   Teaperature"    table 

H      "Snowfall    and   Snow   on   Ground"    table        Caisslon   of   data    in   any   aonth    ind 

J      "Suppleaental   Data"    table. 

S8     m*  entry   In   tlae  of   observation  coluaa   la   Station   Index  aeans   observa 

VAR      Tills   entry   in   tlae   of   observation  colu>n   In   Station    ladex  aeaas  variable 

I  shelter    located   a   few   feet   sbovs  sod-covered   ground 


cessed   tor   special    purposes,    and   are   published    1, 
1   Data"    bulletin   they   are   froa   a   separate   i 
froa   tbe   recording   jage    In    the   "Hourly   Precipl 


snowfall    and/< 


Statl< 


I   appearing   I 


I   a   shelter 
I   tbe    Index, 


'    of    I 


but    for   which   dati 


not    listed   : 


In  tbe  "Hourly  Preclplt 
ng  gage,  except  ^ere  i 
.   Oats"    bulletln- 


I   that  the   then 


1   tbe   tables,    were   either  alsslng   < 


concerning  the  history  of 
r  tbta  State,  price  IS  cent 
19   cents.      These   pnblicatl 


;banges   in   locatli 


ions,  exposure,  etc  ,  of  substations  throt 
regular  Weather  Bureau  stations  aay  be  foi 
I   Superintendent    of   Documents   at    the   addrei 


igh  19SS  aay  be  : 
lad  in  the  lates' 
IS   shown   above . 


laforaatlon  concerning  tbe  h: 
History"  tor  tbis  State,  prli 
Data,    price   15   cents.      These   publlcatloi 


f   changes   in   lo- 

ate.      Siallar    i] 


.c  .  of  substations  through  19SS  aay  be  fouad  la  the  pnbllcatloa  "Snbstatloa 
ireau  stations  aay  be  found  In  the  latest  annual  Issue  of  Local  Cllaatologlcj 
!   Docuaenta   at    the   address   shown   above. 


>n  Price:  2i 
should  be  aade  payable 
of   Docuaents,    Ooveraaei 


hly  and  annual,  93. SO  per  year, 
ef  Docuaents.  Remittance  and  < 
sbington,    D.    C.    30403. 


I   should   be   I 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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UHlVERSiy  OFimNOIS 


Temperaturo 

Pr«cl| 

litation 

,  E 
"  1 
II 

< 

ll 
t  z 

n 

J 

X 

5 

1 

"* 

1 

5. 
o 

i 

No,  o 

Doy 

•5 

0 

o  ^ 

Z 
O 

o 

Snow,  Sl«,» 

No.  of  Do/« 

SMten 

Mom. 

M 

n. 

1 

S.  i 

It 

s 

1 

s 

o 

o 

i 
S 

i  ; 

S  I 

i   » 

hi 

0  j 

•    *    * 

NORTHERN            01 

BELVIDERE 
BOONTON  I  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

82.1 
81.8 
83.* 
80.0 
84.2 

56.7 
57.1 
58.3 
56.1 
60.5 

69.4 
69.5 
70.9 
68.1 
72.4 

-    1.2 
1.6 
2.9 
1.6 
1.6 

91 
91 
95 
88 
94 

17 

17 

17 

18, 

16 

42 
42 

40 
48 
49 

2* 

20 
16 
18 
19 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.20 
3.13 
3.82 
3.73 

4.03 

-  1.24 

-  .76 

-  .21 

-  .51 
.27 

1.73 
1.30 
1.74 
1.38 
1.97 

19 
19 
23 
19 
19 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

2 

3 
3 
3 

1 
I 

2 
I 
1 

ESSEX  FELLS  SERV  BLB6 
FLEMIN6T0N  1  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAMBERTVILLE 

83.0 
84.0 
78.8 

8S.e 

58. U 
54.3 
56.0 

59.1 

70.5 
69,2 
67,4 

72,5 

-  1.4 
2.4 

93 
97 
90 

96 

17« 

17 

13 

16 

41 
38 

44 

41 

\' 

17 
22 
52 

6 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

3,91 

4,77 
3,43 

2,79 

.97 
-  1.05 

1.56 
3.30 
1.54 

1.68 

19 
19 
19 

19 

.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

3 

2 
2 

2 

I 
1 

1 

1 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  I  N 

NEWARK  WB  AIRPORT        R 

82.2 
8S.1 
80.9 
81.8 
81.9 

54.4 
60.1 
54.7 
56.3 
62.1 

68,3 
72,6 
67.8 
69.1 

72.0 

2.9 

.7 

90 
95 
90 
95 
95 

13. 

17 

17 

17 

16 

36 
44 
38 
43 

49 

34 

9 

26 

18 

5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

4,10 
3,90 
2,25 
3,14 
3,31 

-  .35 

■  1,88 

-  ,13 

1.60 
1.80 
.61 
1.50 
1.17 

11 
19 
19 
19 
18 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
2 
2 

3 

1 
I 
0 

I 
1 

NEMTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELO 

SOMERVILLE 

83.7 

86.8 
84.2 
84.6 

55.3 

57.9 
58.9 
58.0 

69.5 

72.4 
71,6 
71,3 

2.1 

2.4 
1.7 
1.5 

93 

97 
96 
95 

13 

16 
16 
16 

36 

43 
45 

44 

27 

7 
4 
4 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

2.09 

3,92 
3,90 
5,32 

-  2.21 

-  .34 

-  .43 
1.44 

.85 

2.94 
1.78 
4.20 

19 

19 
19 
19 

.0 

.0 
,0 
.0 

0 

0 
0 
0 

1 

1 

3 
2 

0 

1 

2 

1 

SUSSEX  1  SE 

81. 9M 

52. IM 

67, OM 

-  1.5 

89 

17. 

35 

1 

44 

0 

0 

0 

0 

2,70 

-  1.39 

1.12 

19 

,0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

70,1 

.9 

3,55 

-   .46 

,0 

•    «    ft 
SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

81.8 
84.9 
83.3 
86.3* 
84. e» 

56.1 
60,3 
55,6 
60,  3M 
55. OM 

69,0 
72.6 

69.5 
73. 3M 
69. 9M 

-  1.0 
.5 

92 
95 
92 
97 
93 

16  + 

37 
43 
35 

44 
38 

23 
5 

17 
10 
13 

3 
7 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.37 
3.22 
1.88 
2.29 
2.28 

-  1.46 

-  1.51 

-  1.36 

1,02 
1,53 
1,28 
,90 
1,31 

19 
22 

,0 
,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 
I 
1 
0 

1 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOKN  I  N 
INDIAN  MILLS  2  W 

83.4 
83.9 
85.2 
83.9 
84.1 

58.3 
59.4 
58.5 
58.5 
55.2 

70.9 
71.7 
71.9 
71.2 
69.7 

.7 

.3 

1.3 
-   .5 

94 
94 
94 
94 
93 

17* 

41 
42 
40 
41 
36 

9 
13 
18 

I 

6 

8 
7 
6 
6 

I 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.62 
1.60 
2.43 
2.27 
2,31 

•  1.06 

-  1.52 

-  1.56 

-  1.59 

,90 
2.05 

.78 
1.22 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

I 

0 

1 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOMN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

82.7 
82.3 
83.3 
84.0 
84.4 

58,3 
59,0 
59,1 
59.5 
59.3 

70.5 
70.7 
71.2 
71,8 
71.9 

1.0 
1.7 

91 
91 
93 
99 
96 

IT* 
25* 

41 
40 
41 
47 
40 

10 
6 

10 

4 
4 
3 

7 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.63 
1.05 
1.70 
3,28 
2.29 

•  1.86 
-   ,35 

.92 

.49 

.61 

1.85 

1.54 

.0 
.0 
.0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

1 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY          R 

84,9 
82.7 
83.0 
83,3 
83.4 

56.4 
60.0 
57.7 
56.5 
63.2 

70.7 
71.4 
70,4 
69,9 
T3,3 

-  .3 

-  1.3 
2.3 

94 
92 
91 
95 
93 

16* 

39 
42 
40 
39 
51 

11 
15 

9 
23 

2 

8 

3 
3 
6 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.01 
3.13 
2.69 
1.73 
2.18 

-  1.69 

-  .72 

-  1.42 

1,16 
2,75 
1,98 
1.10 
,67 

.0 
,0 
.0 

,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
I 

0 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 

80.7 
84,7 

57,0 
58,7 

68,9 
Tl,7 

94 
94 

38 
42 

18 
10 

2 
7 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

1.37 
2.33 

.99 
1.06 

.0 
.0 

0 
0 

0 

1 

DIVISION 

71,0 

.3 

2.17 

-  1.45 

,0 

ft    •    ft 
COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 

CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH  2  N 

74.8 
78. 2* 
78.2 

62.4 

60. IM 
60,7 

68,6 
69, 2M 
69,5 

-   .4 
.4 

84 
89 

94 

25 
25 

16 

50 
43 
45 

1 

I 
1 

8 
10 

16 

0 
0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1.33 
7.15 
2.62 

.  1.71 
-   .79 

,93 
4,89 
1,21 

19 
19 

19 

,0 
,0 

0 
0 

3 

3 
4 

I 
2 
3 

0 

2 
I 

DIVISION 

69.1 

-   .3 

3.70 

.63 

,0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CAPE  MAY  3  W 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MILLVILLE  FAA  AIRPORT 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
CAPE  MAY  3  N 


99 

DATE 

17 

35 

DATE 

01 

7,15 

1,06 

4,89 

DATE 

19 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


NEW   JERSEY 
JUNE                 1967 

Day  of  Month 

1    1    2    1    3 

4    1    5         6 

7    1    8    1    9 

10    1   11    f  12 

13      14      15 

16  1 

17  1 

18 

19 

20  I   21 

22  1 

23 

24 

25 

26      27 

28      29      30 

31 

NOftTHERN                             01 

BELVIDERE 
BERNAROSVILLE    2    £ 
BLACKWELLS    MILLS 
BODNTON    1    SE 
BOUND    BROOK    2    M 

3.20 
2.61 

3.13 
<..29 

.06 

.27 
.19 
.02 
.22 

.11 

.33 

1.73 
.95 
1.80 
1.30 
3.15 

.25 
.32 

.27 

.40      T 
.10 

.07 
.27 
.80 
.39 
.69 

T 

.19 
.08 
.51 

T 

T 

.07 
.21 

.31 
.41 

.91 
.39 

BRANCHVILLE 
CANISTEAR    RESERVOIR 
CANOE    BROOK 
CEDAR    GROVE 
CHARL0TTEBUR6 

3.kl 
3.62 
3. 73 

.        .        . 

-         .         . 

.         -         . 

.25 

.04       T 

.84 

.03 

.78 
.20 
.12 

'.ii 

.03 
T 

. 

1.37 

1.05 
1.02 

1.38 

.23 

.29 
.32      T 

.32 

. 

.01 
.16 
1.74 

.27 

.18 
.03 

.18 

. 

.37 
.04 
.06 

.05 

.19 
.08 
.53 

.14 

CLINION 

ELIZABETH 

ESSEX    FELLS    SERV    BLDO 

FLEMINGTON    I    NE 

GREENWOOD   LAKE 

1.B3 
A. 03 
3.91 
4.77 
2.28 

.04 
T 

.17 

.39 

.01 
.08 

.46 
1.97 
1.56 
3.30 
1.10 

.16 

.53      .01 

.40      T 
.50 

.10 
.65 

.46 
.64 
.31 
.58 
.26 

T 

.13 

.02 

T 
.43 

.06 

.07 
.43 

.20 

.51 

.50 
.32 
.39 

.12 

MIGM   POINT    PARK 
JERSEY    CITY 
LAMBERTVILLE 
LAYTON    2 
LITTLE    FALLS 

3.»3 

2.79 
4.10 
3.90 

-        -        - 

T 

-         -         - 

.12 

1.60 

.01 

T 

.56 

.55 

.26 

.23 

.11 

.01 

.01 
.12 

1.54 

1.68 
.94 
1.80 

.16 

T 

.28 

.46 

- 

.08 

.70 
.31 
.75 

.21 

.01 
.27 

- 

.38 

T 
.02 

.19 

.41 
.18 
.39 

LONG    VALLEY 

MANVILLE 
MIDLAND    PARK 
MILTON 

2.25 

3.37 

4.41 
1.68 

-        -        - 

-           -           - 

-         -         - 

.           .           . 

.33 

.13 

.34 

.13 
.29 

.10 

.80 

.61 
1.38 

1.19 
.82 

.31 

•  49 

.02 
.45 

.95 

.39 
.69 

.38 

.07 
.05 

.04 

.16 
.25 

.07 

.58 

.12 

.97 

MORRIS    PLAINS    1    ■ 

NEWARK    WB    AIRPORT                     R 

NEW    MILFORD 

NEWTON 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

3.14 
3.31 
2.60 
2.09 
2.34 

.05 

.09 
.08 
.12 

.26 

.44 
.62 

.03 

1.17 
.42 

T 

1.50 
.58 
.98 
.85 

.86 

.39 

T 

.06 
.29 
.31 

.31 
.51 

.50 
.34 
.16 
.02 
.26 

T 
.05 

.30 

.14 

.14 

.07 

.99 
.92 

.99 

.20 
.12 

OLDWICK 
PATERSON 
PHILLIPSBURG 
PHILLIPSBURG   BRIDGE 

PLAINFIELD 

2.90 

3.92 
3.26 

3.90 

-        -        - 

-           -           - 

-         -         . 

.07 
.20 

.06 

.03 

.04 

- 

.12 

1.20 

2.94 
2.50 
1.78 

.21 

.50 

T 

.21 

.77 
.17 
1.23 

T 

T 

.20 
.27 

.92 

1*9 
T          .99 

RAHWAY 
RINGWOOD 
SOMERVILLE 
SPLIT    ROCK    POND 
SUSSEX    I    SE 

3.S7 
2.12 
6.32 
3.20 
2.70 

.58      .19 

.05                   .22 

.04 

.65 

.05 

1.84 

.61 
1.43 

4.20 
1.17 
1.12 

.05 

.31 
.20 

.25 

.31 

.37 
.25 
.18 
.35 

.01 

.41 

.08 

.05 

.90 
.99 
.69 
.91 

.19 

MANAOUE    RAYMOND    DAM 
WERTSVILLE 
WEST    WHARTON 
wOODCLIFF    LAKE 

2.26 
6.02 
3.17 
2.20 

I 

.04 
.24 

T 
T 

.40 

.96 
1.78 
1.89 

.85 

.33      T 
.22 

.46 
.01 

.15 

.45 

3.39 
.31 
.32 

.23 
.33 

.01 

.07 

T 

.18 
.90 
.26 

.47 

SOUTHERN                             02 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

AUDUBON 

BASS    RIVER    ST    FOREST 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

BURLINGTON 

1.37 
3.22 
1.16 
1.88 
2.29 

.13 
.23 

.07 

1.02 
.73 
.90 

1.28 

.90 

.21 

.03 

T 
1.53 

.05 

T 

.15 

.05 

.64 

.18 

T 
.10 

.22 

.22 
.48 

.99 
.49 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLA5SB0R0 

1.74 
2.28 
1.33 
2.62 
1.60 

.25 

1.10 
1.31 
.90 
.78 
.90 

.01 

T 
.14 

• 

.36 
.43 
.43 

1.05 
.21 

.05 
.03 

.02 

T 

.13 

.17 

.27 
.47 

.38 

HAMMONTON    2    NNE 
HIGHTSTOWN    1    N 
INDIAN    MILLS    2    w 
MAYS    LANDING    i    W 
MlLLVlLLE 

2.43 
2.27 
2.31 
1.28 
1.63 

.4* 
.29 

2.05 
.78 

1.22 
1.12 
.92 

.23 

T 
.14 

.09 
.48 

.06 

.06 

.41 

T 

.02 

.01 

T 

.14 
.03 

.06 
T 

.09 

T           .41 

.98 

.99 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 
MOORE STOWN 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 
NEW    MONMOUTH 
PEM6ERT0N    3    E 

i.o; 

1.70 
3.28 
2.29 
2.01 

.43 

.49 
.58 

1.85 

1.16 

.13 

.09 

.61 
.78 
1.54 
.27 

T 
T 

T 
.11 

.16 

T 

.04 

.27 

T           .65 

.75 

.42 

PENNSAUKEN 

PRINCETON    WATER    WORKS 

5EABR00K    FARMS 

SMILOH 

TOMS   RIVER 

2.43 
3.50 
3.13 
2.69 
1.73 

.70 

.70 
.85 

2.75 
1.98 
1.10 

.12 
.04 
.42 

.43 

1.30 
.54 
.29 
.35 

.06 

.03 

.13 

.04 

.18 
.98 
.01 
.96 
.12 

TRENTON    WB   CITY                        R 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 

2.18 
1.37 
2.33 

.40 

T 

1.06 

T 

.30 
.03 

.47 
.16 
.24 

.22 

.16 

T           .94 

.22 
.62 

•         •         • 

COASTAL                                03 

ATLANTIC    CITY                             R 
BELMAR    2    SW 
CAPE    MAY    3    w 
LONG    BRANCH    2    N 

1.33 

7. IS 
2.62 

-        -        - 

-           -           - 

.         .         . 

-           -           - 

-           -           - 

- 

- 

.24 

.01 

.93 

4.89 
1.21 

.12 

.01      T 

- 

.52 

- 

- 

.11 

.16 

2.19 

T           .77 

i 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed    -   B.p.h.) 

ReUhve    humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitatloo 

in 

e 
c 

s 

SUbon 

Si 

3  e 

CD   U 

&5 

c 

1 

• 

ll 

Direction 

of 
tastett  mile 

II 

EASTERN    STANOAPO    TIME 
1     AM          7    AM           1     PM          7    PM 

s 

il 

s 

1 
S 

01 

•* 

A 

IN    S 

1 

ATLANTIC     CITY    WP     AIOoneJT 
ATLANTIC     CITV     <;T.     MAPINA 
NFWAOK    WB    AIOPnPT 
TRFNTON    WB    CITY 

3.9 

3.M 

7.n 

9.fl 

?0  +  * 
38 

?4  +  + 
26 

IP 

NNE 

s 

?? 
19 
?0 
2? 

87 
7? 

82 

70 

52 

SO 

67 
6n 

3 
0 

1 
1 

0 
0 

1 

0 

2 

2 
3 
4 

0 

1 

2 
1 

1 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 

6 

3 
ft 
6 

71 
6* 

*.8 

5.5 
5.* 

.„OIMloUow.„gSl.i 

-   42    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Hex  jti>M» 

JUNE  l«»T 


Slalloa 

Day 

01  Monlh 

1 

1 

a 

s 

4 

s 

a 

T 

1 

( 

10 

11 

12 

19 

u 

IS 

1$ 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2t 

» 

27 

21 

u 

N 

11 

1 

•     •     ■ 
NORTHrRN           01 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

12 
*2 

77 
42 

84 
46 

85 

SO 

85 
50 

85 

54 

81 
53 

82 
53 

85 

59 

86 
59 

86 
65 

69 
62 

90 
62 

83 

60 

69 
60 

84 
62 

91 
65 

88 
65 

84 
64 

64 
53 

75 
53 

83 

57 

85 
67 

82 
64 

67 
64 

86 
56 

78 
52 

81 
52 

82 
53 

75       82.1 
55       56,7 

BOONTON  I  SE 

MAX 
MIN 

42 

78 
47 

85 
58 

85 
58 

86 
49 

84 
54 

80 
51 

79 
60 

83 
55 

84 

64 

88 
63 

89 
58 

90 
64 

77 
58 

72 

59 

81 
61 

91 

64 

89 
65 

86 
62 

63 

68 

72 
53 

85 

58 

85 
63 

81 
66 

85 
67 

66 
47 

80 
51 

82 
52 

61 
49 

76       81.8 
68       57.1 

C/tNOE  BROOK 

MAX 
MIN 

TO 

77 
45 

87 
56 

•  7 

51 

88 
52 

85 
54 

84 
53 

83 
58 

86 
56 

88 
63 

92 
68 

90 
60 

93 
65 

76 
59 

72 
58 

83 

63 

95 
66 

92 
68 

65 

64 

65 
57 

73 
58 

86 
60 

88 
66 

83 
66 

V. 

89 
58 

80 
52 

84 
54 

60 
52 

76       83.4 
59       58.3 

CHARLOTTEBUR& 

MAX 
MIN 

68 
*» 

76 

50 

81 
52 

84 
49 

84 
49 

84 

54 

80 

50 

79 
58 

83 
59 

64 
62 

88 
63 

86 
60 

88 
6) 

75 
56 

70 
58 

83 
61 

74 
63 

88 
63 

81 
54 

62 
66 

71 
54 

84 

57 

86 
61 

82 

60 

83 
61 

65 
55 

78 
49 

80 
52 

80 
49 

72       80.0 
57       56.1 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

78 
A9 

88 
50 

88 
58 

88 
55 

83 
55 

83 
56 

83 
55 

83 
59 

90 
58 

91 
64 

91 
69 

93 

62 

88 
65 

79 
59 

81 
58 

94 

67 

91 
72 

88 
70 

77 
60 

70 
60 

83 
60 

67 
64 

82 
68 

85 
67 

89 
68 

81 
58 

S3 
55 

81 
68 

78 
57 

69 
60 

84.2 
60.5 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOS 

MAX 
MIN 

TO 
41 

78 
46 

87 
54 

85 

52 

85 
52 

83 
56 

83 
54 

83 
59 

65 
58 

87 
62 

90 
65 

90 
62 

93 
65 

77 
58 

62 
56 

83 

58 

93 
66 

90 
68 

85 
63 

64 
57 

70 
58 

67 

60 

86 

67 

86 
66 

85 
64 

68 
55 

80 
54 

81 
65 

79 
53 

75 
58 

83.0 
98.0 

FLEMIN6T0N  I  NE 

MAX 
MIN 

70 
38 

76 
38 

87 
45 

85 

48 

85 
48 

86 
50 

83 
48 

83 
50 

86 
51 

87 
53 

92 

60 

91 
57 

93 
56 

76 
58 

74 
58 

64 
60 

97 
66 

93 
66 

87 
64 

66 
58 

77 
52 

87 
53 

67 
63 

84 
64 

90 
65 

89 
67 

82 

49 

85 

51 

82 
50 

77       84.0 
92       94.3 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

MIN 

71 

44 

78 

SO 

86 
56 

84 
57 

85 
56 

84 
55 

80 
55 

82 
56 

65 
57 

87 
61 

88 
62 

89 
64 

90 
63 

70 
51 

65 
52 

62 
58 

68 
58 

86 
62 

66 
54 

57 
51 

66 
47 

82 

58 

81 
61 

87 
60 

80 
66 

82 

49 

73 

50 

66 
57 

75 
66 

67     1  78.8 
53     1  96.0 

JERSEY  CITY 

MAX 

MIN 

i 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

77 
41 

86 
45 

85 
61 

87 
50 

86 
54 

84 
52 

85 
53 

85 
58 

86 
56 

91 

64 

92 
67 

93 

60 

91 
66 

73 
58 

83 
61 

96 

66 

92 

70 

90 
68 

64 
62 

77 
55 

87 
53 

68 
65 

85 
70 

90 
68 

69 
70 

68 
68 

84 
63 

84 
54 

60 
53 

75 
62 

85.8 
99.1 

LAYTON  2 

MAX 
MIN 

71 
36 

77 
41 

86 
45 

89 
48 

87 
49 

88 
51 

83 
48 

S3 
51 

87 
54 

86 
59 

88 
62 

90 
63 

90 
60 

79 
58 

71 
59 

86 
62 

87 
62 

89 
66 

75 
61 

62 

48 

72 

50 

86 
59 

86 
63 

82 
62 

86 
63 

86 
54 

78 
48 

80 

49 

61 
48 

73 

54 

82.2 

54.4 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

73 
44 

80 

51 

90 
58 

89 

55 

89 
55 

85 
57 

85 
56 

85 

63 

88 
62 

89 

66 

93 
68 

93 
64 

94 
65 

SO 
59 

74 
60 

85 
66 

95 
67 

94 
68 

64 
62 

65 
69 

73 
59 

88 
61 

89 
65 

82 
65 

67 
67 

91 
59 

83 
55 

84 
57 

63 
55 

83 

55 

85.1 
60.1 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

71 
38 

77 
42 

84 

50 

84 

48 

84 
49 

83 
51 

SO 
48 

80 
52 

83 
53 

85 
55 

87 
62 

88 
58 

89 
61 

76 
57 

69 
57 

62 
60 

90 
63 

88 
64 

62 
63 

64 
67 

73 

51 

83 
54 

84 
63 

82 

60 

65 

64 

85 
62 

79 
48 

81 
51 

78 
51 

71 
69 

80.9 
54.7 

MORRIS  PLAINS  1  « 

MAX 
MIN 

70 
43 

77 
51 

84 
54 

83 
50 

86 
50 

85 
53 

81 
50 

81 
55 

84 
56 

86 
60 

89 
64 

90 
59 

91 
65 

76 
57 

71 
5S 

85 
59 

95 
64 

92 

60 

84 
62 

63 
57 

73 
52 

86 
64 

81 
63 

81 
62 

86 
66 

86 
55 

77 
50 

79 
53 

78 
50 

74 
69 

81.8 
56.3 

NEWARK  UB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

74 
49 

86 
54 

83 
62 

84 
58 

S3 
60 

82 
60 

83 
60 

85 
62 

87 
61 

91 
65 

90 
71 

93 
65 

74 
60 

70 
59 

82 
60 

95 
68 

92 
72 

83 
68 

68 
61 

71 
60 

83 
61 

68 
64 

61 
66 

82 
68 

89 

64 

79 
60 

82 
60 

79 
62 

74 
62 

65 
61 

61. 9 
62.1 

NEWTON 

MAX 

MIN 

72 
it 

80 
43 

88 
50 

88 
45 

88 
48 

87 
53 

84 
48 

84 
59 

67 
56 

89 
63 

90 
63 

92 

60 

93 

64 

80 
57 

73 
59 

86 
63 

92 

61 

91 
62 

80 
59 

61 
54 

73 
49 

67 
61 

87 
67 

86 
56 

89 
65 

88 
56 

79 
46 

82 

48 

82 
48 

74     1  83.7 
99       95.3 

PATERSON 

MAX 
MIN 

PMILLIPSBUR6 

MAX 
MIN 

76 
43 

86 

45 

87 
56 

88 
49 

88 
52 

87 
54 

83 
52 

88 
57 

69 
55 

92 
63 

93 
61 

94 
60 

93 
65 

SI 

59 

84 
61 

97 
63 

96 
66 

91 
66 

90 
60 

73 
53 

86 

54 

86 
68 

87 
69 

89 
63 

89 
68 

89 
56 

83 
52 

84 
63 

62 
54 

74 
61 

86.8 
67.9 

PLAINFIELO 

MAX 
MIN 

80 
45 

88 
48 

87 
56 

88 
52 

86 
54 

84 
54 

84 
54 

86 
58 

67 
56 

92 
61 

92 
66 

93 
61 

74 
63 

71 
58 

63 
57 

96 
66 

93 
70 

86 
68 

75 
61 

76 
56 

87 
55 

8S 
63 

83 
68 

87 
66 

90 
68 

82 
58 

84 
54 

83 
56 

77 
55 

66 
60 

84.2 
58.9 

SOMERVILLE 

MAX 

MIN 

77 
44 

86 
46 

86 
58 

87 
52 

86 
53 

83 
53 

83 
52 

86 
56 

67 
54 

91 
56 

91 
65 

92 
56 

88 

64 

72 

58 

83 
59 

95 
65 

92 

67 

89 
67 

76 
61 

74 
57 

86 
53 

87 
63 

83 
69 

89 
65 

89 

70 

83 
56 

83 

82 
55 

78 
53 

72 
61 

84.6 
58.0 

SUSSEX  1  SE 

MAX 
MIN 

68 
35 

78 
41 

84 
46 

86 
46 

87 
48 

88 
50 

81 
45 

85 
53 

85 
58 

86 
59 

88 
58 

89 
60 

89 
56 

71 
56 

83 
60 

S9 
59 

68 
62 

76 
51 

61 
48 

77 
47 

85 
62 

86 
58 

84 
57 

86 
61 

86 
53 

77 
45 

79 
47 

81 
46 

73 
54 

81.9 
52.1 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 

MAX 

MIN 

70 
37 

88 
49 

88 
53 

84 
53 

81 
53 

81 
49 

84 
50 

84 
56 

63 
57 

88 
58 

90 

60 

88 

60 

84 
55 

69 
54 

84 
52 

92 
66 

83 
65 

84 
66 

66 
57 

74 
56 

87 
51 

81 
64 

86 
65 

86 
65 

92 

66 

77 
53 

79 
55 

80 
47 

75 
49 

65 
61 

81.8 
56.1 

AuoueoN 

MAX 
MIN 

76 
43 

86 

50 

86 
55 

81 
56 

86 
59 

85 
55 

84 
55 

85 
58 

88 
58 

91 

62 

93 
65 

93 
62 

87 
62 

77 
59 

85 
57 

95 
67 

92 

70 

68 
68 

69 
62 

78 
60 

86 
56 

88 
69 

87 
69 

92 
69 

91 

70 

82 
60 

85 
56 

S3 
67 

80 
66 

67 
63 

84.9 
60.3 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

73 
35 

83 
44 

85 
46 

82 
46 

81 
48 

80 
47 

82 
46 

84 
51 

85 

54 

89 
60 

89 
64 

91 
56 

69 
60 

74 
58 

84 
52 

90 
67 

89 
66 

84 
69 

75 
62 

78 
57 

84 

50 

85 
66 

85 

66 

86 
64 

92 
68 

86 
57 

80 

50 

80 
47 

78 

50 

75 
63 

83.3 
55.6 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

74 
44 

86 
52 

87 
62 

87 
55 

86 
59 

85 
56 

85 
57 

89 
58 

92 

63 

92 
64 

93 
62 

93 
63 

75 
58 

86 
58 

97 
66 

97 
70 

88 
68 

79 
62 

76 
60 

86 
60 

90 
66 

87 
67 

91 

67 

91 

69 

84 
60 

85 
57 

84 
69 

80 
57 

76 
47 

86.3 
60.3 

CHATSwORTh 

MAX 

MIN 

74 
38 

86 
47 

87 
43 

86 

47 

83 
51 

82 
46 

83 
47 

86 
52 

86 

47 

91 
56 

93 

59 

92 
56 

90 
58 

73 

57 

83 

51 

93 
64 

91 

86 
68 

80 
60 

74 
55 

87 
61 

86 
67 

65 
66 

85 
66 

91 
63 

89 
57 

77 
49 

72 
61 

84.8 
56.0 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

74 
41 

66 
48 

8! 
61 

85 
56 

83 
55 

82 
53 

85 
54 

83 
55 

87 
57 

90 
60 

91 
62 

91 
57 

66 
63 

72 

56 

83 
53 

94 
65 

91 

68 

85 

70 

72 

66 

72 
58 

66 
54 

89 
63 

87 
66 

85 
67 

90 
66 

84 
55 

61 
54 

79 
57 

76 
57 

68 
69 

83.4 
68.3 

OLASSBORO 

MAX 
MIN 

65 
42 

75 
52 

84 
55 

85 
52 

84 
57 

84 
53 

82 
56 

63 
56 

85 
56 

86 
64 

90 
63 

91 
61 

92 
61 

90 
58 

76 
57 

85 
64 

94 
67 

90 
68 

86 
64 

67 
60 

73 

56 

88 
69 

87 
68 

86 
68 

91 

70 

90 

59 

81 
55 

62 
55 

82 
53 

78 
62 

83.9 
59.4 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

72 

40 

72 
46 

88 
54 

88 
54 

86 
57 

85 

52 

84 
56 

e6 

56 

87 
64 

88 
61 

88 
60 

93 
61 

94 
65 

88 
57 

77 
56 

86 
62 

94 
67 

91 
69 

87 
64 

66 
58 

75 
56 

88 
68 

90 
67 

89 
69 

90 
70 

93 
56 

83 
53 

84 
55 

83 
52 

80 
61 

85.2 
58.5 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

76 
41 

85 

48 

85 
60 

87 
52 

85 
57 

84 
53 

84 
55 

65 
56 

87 
56 

90 
67 

91 

64 

92 
60 

87 
60 

75 
57 

63 
55 

94 
66 

92 

68 

84 
69 

69 

60 

74 
57 

86 

54 

69 
63 

85 
67 

87 
66 

90 
67 

81 
56 

83 
53 

62 

54 

78 
52 

67 
61 

83.9 
58.6 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

77 

36 

85 
49 

86 
52 

86 
46 

85 
52 

83 
46 

83 
47 

85 
53 

87 
49 

91 

58 

91 
59 

92 
56 

84 
61 

77 
56 

85 

51 

93 
64 

90 
65 

86 
66 

74 
59 

74 
56 

86 
49 

88 
66 

86 
66 

86 
65 

91 
66 

80 
56 

83 
4S 

82 
50 

80 
48 

69 
60 

84.1 
99.2 

MILLVILLE 

MAX 
HIN 

70 
41 

73 
48 

84 

49 

84 
49 

81 
53 

81 
50 

80 
51 

82 
56 

83 
57 

83 
59 

88 
62 

89 

60 

91 
64 

91 

57 

76 
67 

82 

64 

91 
65 

85 
69 

65 
64 

67 
59 

78 
56 

86 
66 

85 

67 

85 

66 

88 

70 

90 
59 

80 

56 

83 
55 

81 
54 

80       82.7 
62       56.3 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
40 

84 

50 

84 
48 

80 
51 

81 

54 

80 
50 

82 
52 

82 

56 

83 
59 

89 
61 

86 
64 

90 
59 

91 
58 

76 

56 

62 
58 

90 
66 

85 

67 

83 
69 

69 
61 

78 
60 

86 
57 

85 
69 

86 
69 

89 
70 

91 
69 

79 
59 

81 

59 

82 
54 

77 
65 

68 
64 

82.3 
59.0 

HOORESTOhN 

MAX 
MIN 

74 
41 

84 
52 

83 
58 

86 
53 

85 
57 

82 
52 

82 
55 

85 
59 

86 
57 

69 

63 

91 
65 

92 
61 

83 
68 

75 
58 

84 

56 

93 
64 

69 
68 

85 
67 

67 

59 

79 
58 

87 
53 

ea 

67 

66 
67 

69 

66 

87 
69 

81 
67 

83 
53 

82 
65 

79 
52 

65 
62 

83.3 

59.1 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

75 
47 

85 
49 

84 
58 

85 

54 

84 
56 

82 
55 

82 
56 

84 
58 

66 
58 

90 
62 

90 
66 

90 
62 

89 
58 

68 
57 

82 
56 

94 
69 

99 
70 

90 
69 

80 
60 

73 
58 

86 
55 

87 
62 

63 
68 

85 
68 

90 
68 

87 
58 

61 
55 

81 
57 

77 
56 

72 
60 

84.0 
69.5 

See  Reierence  Notes  FoUowing  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 
JUNE 


Station 

Day 

Ol  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

0 

NEW  MONMOUTH 

MAX 
MIN 

75 
40 

67 
52 

86 
62 

64 
52 

61 
53 

64 
52 

82 
58 

87 
60 

87 
57 

91 

64 

91 
67 

92 
61 

89 
56 

70 
56 

83 

56 

96 
69 

95 

70 

90 
66 

63 
66 

70 
58 

84 
60 

87 
61 

86 
66 

64 
65 

90 
69 

89 
60 

81 
56 

81 
55 

69 

60 

84.4 
59.3 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

7» 
39 

65 
*5 

65 
52 

85 

49 

64 
54 

83 
49 

62 
50 

86 

54 

86 
53 

90 
57 

92 
61 

92 
59 

90 
61 

74 
57 

85 
53 

94 
54 

92 
67 

66 

66 

76 
61 

76 
50 

86 
52 

86 
66 

68 
67 

90 
66 

92 
67 

87 
66 

83 
60 

82 
51 

72       84.9 
62       56.4 

SEABROOK  FARMS 

MAX 
MIN 

66 
♦  J 

73 
50 

63 
51 

83 

51 

60 
56 

81 
52 

60 
54 

82 

59 

83 
59 

65 
63 

69 
66 

69 
62 

91 

64 

91 
58 

76 
58 

64 
66 

92 

68 

66 
70 

85 
65 

66 
56 

76 
57 

85 

67 

87 
69 

84 
70 

68 
72 

89 
56 

79 
59 

61 
56 

76       62.7 
63        60.0 

SHILOH 

MAX 
MIN 

73 

AO 

61 

81 

50 

82 
49 

79 
65 

77 
51 

60 
53 

61 
56 

62 
55 

87 
56 

87 
62 

90 
60 

91 
63 

81 
55 

82 
56 

90 
65 

89 
65 

83 
66 

81 
63 

78 
62 

84 
56 

85 
69 

64 
68 

87 
68 

89 
66 

89 
52 

84 
56 

60 
56 

76       63.0 
61       57.7 

TOMS  RIVER 

MAX 

MIN 

67 
39 

73 

51 

87 
54 

86 
49 

86 
55 

83 
49 

63 
50 

67 
52 

63 
55 

87 
61 

92 
61 

92 
59 

91 
61 

85 
57 

72 
52 

86 
65 

95 
67 

90 
68 

85 
62 

65 

58 

73 
52 

79 
52 

68 
61 

67 
66 

85 
65 

92 
59 

79 
54 

81 

50 

63.3 
56.5 

TRENTON  we  CITY 

MAX 
MIN 

75 
51 

65 
55 

85 
65 

86 
62 

85 
61 

64 
61 

63 
61 

84 
63 

87 
61 

90 
66 

92 
69 

93 
66 

75 
61 

74 
59 

84 
60 

93 
70 

91 
71 

86 
67 

69 
62 

75 
60 

87 
60 

67 
71 

85 
69 

90 
70 

90 
66 

80 
61 

62 
63 

60 
62 

63.4 
63.2 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

70 

3e 

68 
49 

85 
52 

80 
54 

76 
53 

79 

48 

80 

46 

60 
57 

78 
59 

62 
58 

66 
62 

67 
61 

79 
61 

67 
57 

60 
52 

90 
66 

62 

65 

81 
66 

70 
59 

75 
57 

67 
54 

83 
64 

84 
65 

84 
66 

94 
66 

85 
58 

82 

53 

80 
46 

80.7 
57.0 

W0005T0WN 

#     •      » 

MAX 
MIN 

68 
*2 

8* 
47 

65 
51 

63 

50 

63 
56 

61 
50 

84 
53 

83 
56 

86 
56 

91 
60 

91 
64 

92 
61 

91 
63 

78 
58 

66 
56 

94 
66 

92 
67 

87 
66 

79 
62 

80 
59 

67 
55 

86 
71 

66 
69 

90 
68 

89 
69 

81 
57 

83 
55 

62 
54 

61 
54 

75 
63 

84.7 
58.7 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

65 

50 

81 
56 

75 
59 

74 
60 

71 
60 

73 
59 

73 
61 

75 
63 

72 
63 

74 
63 

73 
63 

77 
65 

78 
60 

68 
59 

73 

60 

77 
67 

74 
65 

75 
66 

66 
61 

74 
60 

SO 
59 

72 
66 

77 
66 

82 
69 

84 

70 

79 
63 

60 
65 

81 
63 

67       74.8 
65       62.4 

CAPE  MAY  1  W 

MAX 
MIN 

66 
♦3 

76 
54 

75 
56 

77 
61 

76 
56 

76 
67 

76 
54 

79 
51 

76 
61 

76 
62 

77 
62 

79 
62 

87 
65 

77 
60 

77 
56 

82 

64 

78 
63 

72 
65 

75 
60 

78 
65 

78 
65 

63 
65 

63 

68 

89 
68 

87 
65 

79 
62 

78 
56 

69       78.2 
62       60,1 

LONG  BRANCH  2  N 

MAX 
MIN 

69 
*5 

65 
54 

83 
64 

74 
56 

76 
56 

73 
57 

74 
58 

79 
61 

76 

60 

64 
64 

63 
66 

84 
63 

84 
56 

66 
56 

83 
56 

94 
69 

65 

70 

77 
62 

66 

59 

69 
59 

76 
62 

78 
62 

79 
64 

77 

65 

89 
65 

86 
62 

79 
61 

77 

60 

67 

60 

78.2 

60.7 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 


Dajr  Of  Month 


10      11      12      13      14      15      16      17      18      19     20     21      22      23      24     25     26      27      28     29     30     31 


RUTGERS    MICRO-MET    STA 
PLOT    «    1 

1  INCH 

2  INCHES 
4  INCHES 
8  INCHES 

16  INCHES 

32  INCHES 
PLOT  »  2 

1  INCH 

2  INCHES 
4  INCHES 
8  INCHES 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


69   71 
59   63 


76  I  76   84   64   60   78   691  76   76 

71   75   76   69   66{  66   70 


79   80 
72   73 


69   69 
66   66 


76   70 
68   69 


68   66 
68   66 


64   65!  65!  65 
64   64  1  65   65 


66   65   65 

65   66   65 


88  :  92   90'  91 
71  j  70'  66 1  61 


86  1  66 
61   62 


761  76   79 1  77 
72  1  72   73   70 


75      75| 
69]    68 


MAX   AND   MIN    TEMPERATURES   ARE    FOR    THE    24   HOUR    PERIOD   ENDING   AT   MIDNIGHT. 

KENTUCKY    BLUEGRASS. 


PLOT    »1    -   SLOPE    OF   GROUND ■      FLAT.      SOIL    TYPE i      LOAM.      GROUND   COVER ■ 
CONNECTED    TO  A   BROWN   ELECTRONIK   POTENTIOMETER. 


INSTRUMENTATION,       COPPER-CONSTANTAN    THERMOCOUPLES 


SLOPE    OF   GROUND  1      FLAT.      SOIL    TYPE i 
CONSTANTAN    THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER. 


INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


76.8 
74.5 
71.7 
69.2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


NCM  jtmti 

JUNE  196  7 


DiT 

0<  Month 

M 

Statton 

1 

t 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•             R            • 

NORTHERN                            01 

CANOE    BROOK 

EVAP 

.22 

.la 

.20 

.13 

.35 

.22 

.22 

.21 

.23 

.27 

.16 

.21 

.30 

.11 

.19 

.1! 

.24 

.24 

.od 

.09 

.11 

.22 

.21 

.03 

.24 

.23 

.25 

.18 

.22 

.22 

5.85 

■4IN0 

29 

21 

12 

19 

23 

32 

20 

33 

26 

20 

22 

22 

24 

35 

26 

1< 

le 

21 

43 

42 

39 

35 

11 

3 

20 

24 

27 

» 

19 

30 

723 

MAX 

T« 

»i 

90 

91 

90 

89 

88 

87 

93 

92 

95 

95 

98 

82 

76 

86 

9( 

9e 

86 

74 

70 

93 

87 

84 

82 

94 

90 

89 

83 

62 

67. 2 

MIN 

52 

5* 

61 

66 

60 

61 

62 

63 

63 

65 

68 

69 

TO 

62 

62 

6: 

6) 

72 

53 

57 

58 

5( 

68 

69 

68 

62 

61 

64 

60 

61 

62.5 

ft        tt         ■ 
SOUTHERN                            02 

PEMBERTON    J    E 

EVAP 

. 

.23 

.15 

.18 

.19 

.10 

.32 

.25 

.24 

.17 

.30 

.18 

.20 

.18 

.13 

.u 

.2^ 

.20 

. 

.17 

.19 

.23 

.14 

.18 

.18 

.29 

.29 

.17 

.25 

.08 

6. 06b 

HIND 

11 

i 

4 

6 

3 

2 

10 

12 

11 

11 

IS 

1 

40 

62 

18 

2( 

4i 

29 

5: 

36 

17 

43 

21 

19 

15 

26 

13 

17 

34 

29 

625 

RUT6ERS   MICRO-MET    ST* 

EVAP 

.20 

.29 

.36 

.32 

.31 

.30 

.32 

.25 

.31 

.30 

.26 

.38 

.23 

.28 

.15 

.J 

.31 

.36 

^ 

.33 

.15 

74 

.28 

.27 

.30 

.27 

.38 

.24 

.21 

.25 

.23 

6.  346 

MIND 

42 

S6 

77 

*2 

60 

58 

73 

100 

94 

101 

68 

70 

60 

103 

62 

74 

9< 

8! 

71 

85 

59 

89 

37 

63 

113 

43 

30 

43 

68 

2082 

MAX 

78 

es 

86 

87 

92;    91 

91|     86 

88 

93 

91 

94 

97 

82 

77 

83 

9< 

93 

9( 

66 

71 

91 

89 

80 

92 

91 

86 

84 

83 

84 

86.5 

MIN 

SI 

51 

56 

62 

6l!     60 

60i     60 

59 

60      661     64 

65 

53 

58 

61 

7( 

69 

66 

56 

57 

66 

68 

70 

71 

59 

60 

61 

61 

62 

61.4 

SEABROOK    FARMS 

EVAP 

.2* 

.25 

.31 

ft 

.63    .33 

.31 

.34 

.34 

.34 

ft 

.69 

.31    .34 

.16 

.29 

.37 

. 

. 

.11 

.23 

.25 

.28 

.17 

ft 

.65 

.30 

.22 

.28 

.17 

6. 436 

HIND 

43 

5» 

*T 

ft 

98 

59 

60 

75 

78 

87 

ft 

131 

47      79 

46 

69 

86 

ft 

14^ 

115 

59 

57 

84 

35 

ft 

140 

41 

25 

44 

sol 

1854 

MAX 

T8 

60 

87 

. 

89 

88 

85 

89 

87 

91 

. 

93 

95      90 

80 

88 

9< 

. 

9« 

71 

85 

91 

93 

91 

. 

95 

88 

84 

85 

83 

67.5 

MIN 

*« 

51 

55 

- 

58 

59 

60 

60 

60 

62 

- 

64 

65 

59 

57 

63 

6< 

- 

6C 

57 

59 

61 

70 

71 

* 

60 

59 

62 

58 

59 

60.5 

See  Reference  Notes  Following  Suiion  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 
DELAYED  DATA 
JUNE  1967 


Stollon 

Temperoture 

Precipitation 

.   1 

<  s 

.   1 

<  s 

< 

a  it 

J 
S 

X 

o 

1 

• 

1 

i 

s 

1 

No.  of  Days 

"B 

ll 
a  11. 

o 

1 
c5 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Doyi 

Mox. 

Min. 

1 

■£ -D 

e    3 
CI    o 

0    ^ 

1    o 

• 

1 

• 

1 

o 

o 

• 
1 

o 

• 

1 

1 

0    » 

°n^ 

°J 

ft        * 

ft 

SEPTEMBER 

1966 

PATERSON 

75.1 

57.2 

66.2 

-       .2 

94 

3 

44 

27* 

80 

2 

0 

0 

0 

11.25 

7.04 

5.54 

22 

.0 

0 

9 

*         « 

, 

OCTOBER 

1966 

PATERSON 

65.0 

".7.0 

56.0 

-       .1 

79 

10 

32 

30 

275 

0 

0 

1 

0 

4.90 

1.43 

2.34 

19 

.0 

0 

4 

tt         tt 

, 

NOVEMBER 

1966 

PATERSON 

56.0 

-.l.O 

iS.S 

3.4 

72 

11 

28 

20 

491 

0 

0 

5 

0 

4.27 

.23 

1.61 

3 

.0 

0 

7 

»         « 

, 

DECEMBER 

1966 

PATERSON 

'.2.1 

26.6 

35.* 

1.3 

67 

10 

12 

4 

910 

0 

6 

24 

0 

3.89 

.06 

1.31 

29 

15.5 

4 

•          • 

, 

MARCH 

1967 

HAMMONTON 

2    NNE 

48.3 

29.8 

39.1 

-    2.8 

77 

12 

9 

19 

795 

0 

3 

19 

0 

4.36 

.10 

I.IO 

7 

8 

«          « 

ft 

APRIL 

1967 

HAMMONTON 

2    NNE 

6'..2N 

39. 3^ 

51. 8C 

-       .5 

87 

16* 

28 

12 

394 

0 

0 

° 

3.40 

-       .20 

1.03 

27 

.0 

0 

7 

ft          ft 

, 

MAY 

1967 

SHILOH 

6t.'. 

•.s.o 

56.7 

-    6.3 

79 

26. 

3«^ 

13 

256 

0 

° 

0 

0 

2.87 

-    1.09 

1.52 

7 

.0 

0 

8 

Sm  Belerance  Nolea  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


JUNE 

KIT 

Station 

J 

Day  of  MonDi 

1     1 

H 

3 

HH 

6 

^1 

8    1    9 

10  1 

11  I  12 

13  1   14   1   IS 

16  1   17   1 

18 

19  [m| 

21 

22    I 

23 

24 

:•■,      v<.      r 

•11 

III 

iCPTCnaCII         \Ht 

l>«TCI<>ON 

11. 2> 

1.0» 

.92       .61 

T            .36    2.19 

T 

.96 

9.96 

.19 

T 

T 

.07 

.16 

.         .         . 

OCTOBtn             n»» 

PATER&ON 

•.to 

.06 

1.19 

T 

.03 

.30      T 

2.36    1.02 

.         .         . 

NOVtHBCR             1966 

P4IER50N 

6.27 

.03 

1.61 

.22 

T 

.01 

.22 

.01 

.30 

.09 

.31 

.12 

.32 

.         .         . 

DCCEHBER            l<66 

BELMM    2    SH 
PITER SON 

1.70 

T 

.09 

T 

.90 

T 

.02 

.10 

.89 

.30 

.91 

1 

.:S? 

.31 

.         .         . 

FEB"U«Rr            1967 

BELMAR    2    Sa 

32.12 

T 

T 

3  .eo 

0.12 

0    .20 

0.60 

D 

.60 

.         .         . 

H«RCM                   l«»7 

BELNAR    2    SH 
HAHMONTON    2    NNE 

6.99 

6.36 

1.10 

.60 
.22 

•  90 
1.10 

.67 

.02       .96 

1.15       .10 
.32       T 

.90 
.73 

.10 
.01 

.06 

:l? 

.         .         . 

APRIL                   1967 

BELNAR    2    SM 
HAMHONTON    2    NNE 

2.60 
3.60 

.30 
.19 

.09 

.90 
.77 

.01       .67 

.03 

1.10 

.10 
.91 

.01 

.90 

.18 

.01 

1 

.03 

.10 
.16 

MUTON 

SPLIT    ROCK    POND 

2.79 
2.63 

.09 
.03 

.96 

.91 

.09 

.09 

.0« 
.02 

.oa 

.07 

.09 

.le 

.07 
.02 

.63 
.62 

.02 
.03 

.15 
.17 

.26 
.77 

.10 
.16 

.«6 

.21 

.         .         . 

MAY                        1967 

BELMAR    2    SH 

SHILON 

i.ao 

2.17 

T 
.21 

.11 

1.92 

.20 
.07 

.12 

.20      .10 
.10      .09 

.20 

.50 

.26 

.10 

.70 
.13      .08 

S«e  Relerence  Holes  Following  Slallon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


SEPTEMBER  1966 
PATERSON 


OCTOBER    1966 
PATERSON 


NOVEMBER   1966 
PATERSON 


DECEMBER   1966 
PATERSON 


MARCH      1967 
HAMMONTON  2  NNE 


APRIL      1967 
HAMMONTON  2  NNE 


MAY        1967 

SHILOH 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


NEM  JERSEY 

DELAYED  DATA 
JUNE  1967 


Da7  Of  Month 


93   89   9*   85   78   84 
67   68   65   63   6«   6S 


70   57   64 
<>8   'lO   <>0 


56   70 
**   55 


68   74 
*7   52 


59   43 
30   33 


83   78   78 
57   62   61 


58   70   77 
39   47   51 


44   45 
33   37 


48   32   49 
U   15   23 


61   77   87 
38   49   55 


26   28   38 
J2   17   24 


67   43 
37   32 


80   85   83   73   75   70 
60   61   57   61   61   63 


76   70   77 
44   51   57 


79   71   68 
59   50   50 


50   47   62   67   72   66 
38   42   47   55   57   52 


60   66   66l  67   75   55 
45   52   62  56   48   40 


60   50 
38   30 


51 

42   50 


38   49 
25   BO 


85   54 
29   33 


73   43   60 
39   38   33 


67   61 
54   55 


58   70   77 
33   43   46 


52   74 
44   33 


52   62 

38   48 


80   76   60 
61   60   52 


56   65   56 
44   48   43 


60   48   44 
40   28   30 


42   37   37  40 
29   32   32l  25 


52   50   68 
29   37   39 


55   57   74 

30   40   49 


T,t        !o  11      ''t      V      "   "■'  "   '^   "I  '°   *'   *'   *'   *'   ■'2  "   »*   "  ,  ^»   ^'   ■"  ;  »"   *'   "   »7   43   T6   79   74   71   70   68.4 
MIN    40   52   47   38   41   41}  40   43   42   43   40   50   36   46   48  *'   '^   *'  !  54   58   42   45   44   42   48   46   42  I  55   48   49   51  I  45!o 


58 

34 

35 

25 

22 

28 

28 

37 

42 

9 

22 

30 

62 

52 

67 

45 

38 

42 

79 

79 

75  ' 

54 

58 

42 

61   70   TO 
54   53   48 


61   64   69 
46   51   57 


47   48 
35   32 


36   37   31 
25   24   24 


37   35 

30   29 


65   7(   63 
50   45   38 


62   63   i« 
56   47   42 


66   65 
44   52 


32   32 

20   24 


48   58 

29  37 


5*   65   63 
52   54   56 


60   70   72   47 
46   48   32   37 


55   56   46 

46   36   34 


34   44   47 
IS   21   28 


T5.1 
ST.2 


65.0 
47,0 


56.0 
41,0 


42.1 
28.6 


45   60   53   62   48,3 
37   40   33   32   29.8 


54   J7   58  I  52 
36   30   39  ;  34 


64.2 
39,3 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day  ofmontli 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DECEMBER         1966 
PATERSON 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

T 

^'J 

':* 

9.1 

.« 

See  Reterence  Notes  Following  Slatioo  Index 


STATION  INDEX 


Ts-rnj? 


I 

„ 

e 

s 

OBSERVATION 

^1 

u 

o 

TIME  AND 

IJ 

R 

3 

p 

TABUS 

STATION 

M      « 

COUNTY 

< 

OBSCRVEB 

E 

1 



1 

a 

i 

i 

i 

1 

61 

ALirifOAtt 

0100 

BfROCN 

*l    02 

74   OB 

270 

: 

etHOCN   COUNTY    fNOINrill! 

tUMMC    CItV   M    A» 

0>U 

01 

ATLANTIC 

14    2  T 

74    55 

MIO 

MID 

:  Hj 

U.S.   WEATMTH    BUREAU 

AUANMC    CItV 

OitS 

0» 

>*    21 

74     2* 

11 

MID 

MIO 

HUCOBOIH 

OtA* 

Of 

CAMDEN 

75    05 

40 

IIP 

IIP 

IRVIN    J.    NYGREN 

•»N%  mvm  n  foitfST 

0**t 

BURLINGTON 

74    2B 

50 

N.J.    roRlSTKY    SERVICE 

niiiifniN  s»    roittiT 

^9  i» 

74    52 

10 

BELLtPLAIN    STATE    rORfST 

BIltAR     J     Mt 

OT'l 

0* 

MONMOUTH 

•  0   0« 

74     04 

40 

T* 

MAlTIR    J     SCMANCIL 

BllVIPlRt 

0729 

WARREN 

75    04 

275 

7* 

7A 

CLfMINT     MAUPI 

RIRIAROSVUlt     7    ( 

0»»7 

SOMERSET 

74    52 

240 

TA 

BERNARDS    WATER    COMPANY 

9l.*CH((l.L4    HILLS 

0B4T 

01 

SOMERSET 

10 

»0   2» 

T4    55 

2T 

TA 

HENRY    M.    MILLER 

B0OHTON    I    St 

0»0T 

01 

MORRIS 

40    44 

T4    24 

280 

SA 

BA 

JERSEY    CITY    WATER    WORKS 

aODND    SKOOK    I    M 

0»|T 

SOMERSET 

40    >S 

T4    34 

50 

AMERICAN    CYANAMIO    CO. 

B»*NCKVILLC 

0«T« 

01 

SUSSEX 

41     0» 

T4    45 

58C 

7A 

ALBERT   N.    DAVENPORT 

euRLINCTOM 

1711 

0] 

«LlftLINCTON 

40    0* 

T4    42 

12 

PUBLIC    SVC.   t.    •   G.    CO. 

CMNllTrAR    ffESetVOIIt 

1>|T 

SUiSEl 

41    07 

74    50 

8A 

NEWARK   WATER   DEPARTMENT 

CAMOf    BWK« 

ESSE" 

40    A-* 

74    21 

180 

BA 

BA 

9A 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 

CANTON 

llAl 

01 

SALEM 

>•    28 

75    25 

20 

9A 

GERTRUDE    S.    WILLIS 

CAPf     HAY     >    M 

l)»l 

01 

)R    ST 

74    58 

10 

5P 

5P 

N.wESf    MAQNCSITE    CO. 

ceoAR  nKove 

lATJ 

01 

ESSEK 

40    »2 

74    13 

400 

BA 

J.    A.    PLUNKETT 

CtNTfRTON 

1)12 

02 

SALEM 

5«   51 

75    10 

80 

C    W    THOHNTMWAITE    ASSOC 

CHARlOTlEBUHG 

14B3 

01 

PASSAIC 

41    02 

74    26 

760 

7A 

TA 

H 

NEWARK    WATER    OEPT. 

CHATSWOKTM 

i%9a 

02 

BURLINGTON 

J«    4« 

7A    52 

5P 

5P 

EARL    N,    KfflCHNER 

10 

200 

BA 

ANpREW    F     nROPPf 

EL IfAREIN 

26** 

01 

UNION 

•  0    40 

74    14 

if 

UNION    CO.     PARK    COW . 

1  bSEK    FELLS    SE«tV    aLOO 

iTae 

ESSE* 

540 

t 

BOROUGH    ESSEX    FELLS 

fLf«IN&ION    1    N£ 

jo;» 

01 

HUNTERDON 

10 

•0    >1 

74    51 

140 

7A 

7A 

DONALD    YOUNC 

FOBTESCDE 

iJOJ 

02 

CUMBERLAND 

1«    14 

75    10 

7A 

JOHN    LOPER 

IlSl 

MONMOUTH 

40     1* 

74    17 

hf 

CLA5SBOR0 

J?9l 

GLOUCESTER 

2 

39    42 

75    07 

135 

BA 

«A 

GLASSBORO    STATE    COLLEGE 

&»tCN«0O0    LAK 

i*l* 

01 

41     OS 

74    20 

7A 

GEORGE    T.    WIGGINS 

HAWMONION    2    NNf 

3**; 

021   ATLANTIC 

3«    59 

74    48 

8^ 

BA 

BA 

W.    HUBBAHO   PARKHURST 

MIGM    POINT     PARK 

I4SS 

Ot 

SUSSEX 

2 

41     18 

74    40 

1570 

SA 

BA 

N.    J.    OEPT.OF    CONS. 

MICHTSTOMN     1     H 

M»l 

10 

40    IT 

74    31 

100 

JAMES    R.    PICKERING 

INDIAN    NILLS     2    m 

•  ?J9 

01 

BURLINGTON 

59    48 

7P 

7P 

H 

EDWARD    ENTWISILE 

J£RSE»    CITV 

•  >J9 

01 

HUDSON 

1 

74    03 

135 

MIO 

MIO 

JERSEY    CITY    WATER    DEPT, 

LAHBEBTVILLE 

HUNTERDON 

40   22 

74    57 

60 

E.    E.    CASE 

LATTON    2 

ATJ* 

01 

SUSSEX 

41     IS 

74    52 

590 

7A 

7A 

CHARLES    KOONS 

LITTLE    FALLS 

AB9T 

PASSAIC 

40    53 

150 

PASSAIC     VLY.     WIR.     COMH. 

LONG    BRANCH    t    H 

A9PT 

0) 

MONMOI'Th 

40    20 

74    00 

10 

6P 

6P 

H 

WILBUR    P.    LAFAYE 

LONO    VALLEY 

500J 

oil  HORRIS 

10 

40    47 

74    47 

550 

7» 

T* 

H 

MRS.    ALICE    A.    HOL? 

LUM8ERT0N 

«^5    Oi.  BURLINGTON 

iq   56 

74    AS 

25 

JAMES    LAWTON 

»I0« 

Oil  BERGEN 

41    06 

74    10 

255 

TA 

ROBERT    C.    GLASGOW 

HANVILLE 

10 

74    34 

8A, 

JOHN    L.    RAOCLIFFE 

NARLBOBO    SCS 

5;»A 

02,   MONMOUTH 

40    20 

74     14 

120 

c 

GE90W    BRILL 

HABLTON    1     M 

i25r 

02    BURLINGTON 

74     ^6 

90 

DAvlD    0.    GRISCOM 

O;    ATLANTIC 

39    27 

74    45 

20 

•^ 

COUNTY    EXTENSION    SVC. 

MIOLANO    PARK 

SS03 

01    BEftGEN 

40    59 

74     09 

210 

Ml5 

RI06EW00P    WATER    CO. 

NILLVILLE 

5%T6 

8A 

MID 

C    M 

L.     J.    GALLAHER 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

SS81 

02    CUMBERLAND         1      6 

MILTON 

i^ll 

oi|morpis                I     8 

41    01 

T4     3? 

950 

TAi 

_ 



JEOSev     CITT    WATEO    WK-^. 

i 

f4 
0 

^u. 

5 

OBSERVATION 

' 

TIME  AND 

P 

6 

P 

1^ 

TAILE8 

STATION 

j 

1 

COUNTY 

p 

s 

? 

OBSERVER 

1 

3 

^ 

1 

JE 

1 

i 

R 

i 

M 

O 

B 

i 

t 

MOORCSTOMN 

5T2B 

02 

BURLINGTON 

2 

19   58 

74    5B 

55 

Min 

8A 

„ 

H,     J,    WIILABO 

MMRIS    PLAINS    1    W 

5761 

01 

MORRIS 

1 

40    50 

74    30 

M 

nchark  m8  airport 

6026 

01 

ESSEX 

11 

M|( 

M|( 

U.S.    WEATME"   BUREAU 

NCM   BRUNSWICK   rxP   STA 

6061 

02 

MIDDLESEX 

IC 

40    28 

5( 

H 

01 

BEROEN 

< 

NEW   MONMOUTH 

6154 

01 

MONMOUTH 

1 

40   25 

It 

41^ 

4t 

SUSSEX 

i 

ni 

6460 

MORRIS 

1 

BBC 

8' 

654A 

01 

HUNIEHOON 

l( 

26e 

DAN    A.    COUOMLIN 

PATERSON 

6775 

01 

PASSAIC 

8 

40    54 

BA 

BA 

P.     J.     OIL     VFCCHJO 

PCHBERTON    1    E 

6843 

02 

BURLINGTON 

2 

39    58 

BO 

5P 

5P 

5P 

„ 

PHILIP    E.    MABUCCI 

PENNSAUKEN 

6861 

02 

CAMDEN 

i 

59    57 

9< 

WARREN 

i 

40    41 

31 

01 

WARREN 

i 

20C 

JOINT    TOIL    BRIDGE    COfW, 

PLAINEIELD 

7079 

01 

UNION 

IC 

40    36 

9C 

B( 

H 

PRINCETON  WATER   WORKS 

7128 

02 

MERCER 

IC 

6C 

MIC 

PRINCETON    WATER    CO. 

RAHHAY 

7391 

01 

UNION 

1 

40    3* 

2( 

HI! 

;    M 

RAHWAY    VALLEY    SEW    AUTH 

RINOWOOO 

75B7 

PASSAIC 

1 

RUTGERS   MICRO-MET    STA 

7831 

02 

MIDDLESEX 

1( 

40   29 

12' 

BiCG 

BUTCERS   UNIV 

SEABROOK    FARMS 

7916 

02 

2 

39    30 

»t 

BA 

BJ 

•? 

" 

SEAOROOK    FARMS   CO. 

SMILOH 

B051 

02 

CUMBERLAND 

2 

39    28 

120 

5W 

5P' 

EVERETT    DICKINSON 

SOMERVILLE 

8194 

01 

SOMERSET 

K 

40    35 

90 

*.ti 

f,t 

^ 

W.    E.    HAVER 

SPLIT    ROCK    POND 

6402 

01 

MORRIS 

« 

40    58 

800 

9( 

UNION    COUNTY    ENGINEER 

SUSSEX  1  se 

8644 

01 

SUSSEX 

: 

41     12 

39( 

TA 

MRS.    WILDA    HILLARO 

TOMS    RIVER 

8BI6 

01 

OCEAN 

IC 

« 

W 

TOMS    RIVER    WATER    CO. 

ITRCNTON    WB    CITY 

8883 

0^ 

i 

40   13 

56 

Mir 

Mir 

:    MJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

TUCKERTON 

OCEAN 

K 

LAWERENCE    FA5AN0,    JR. 

WANAQUE    RAYMOND    DAM 

( 

32t 

WATER    SUPPLY    COHM. 

WATCHUNG 

9271 

01 

UNION 

10 

40    40 

260 

UNION    COUNTY    ENGINEER 

WERTSVILLE 

9361 

01 

HUNTERDON 

10 

40   2T 

160 

7A 

ROBERT    M.    MANNERS 

WEST    WHARTON 

9608 

01 

MORRIS 

I 

40   54 

681 

It 

N.J.    POWER   *   LIGHT   CO. 

WOODCLIFF    LAKE 

9832 

eERGEN 

* 

103 

MIC 

MACKENSACr.   WATER   CO. 

WOOOSTCMN 

9910 

SALEM 

2 

50 

5P 

5P 

CREAM    VALLEY    DAIRY 

DRADJAGE  CODE:      1-COASTAL    2-DEa.AWARE    3-GREAT  EGG  HARBOR    4-HACKENSACK    5-HUDSON    6-MAURICE    7-MULUCA    8-PASSAIC    9-RAHWAY    lO-RARTTAN 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Ton 

iperatura 

Prscipilatjon 

,  E 

*  i 

•<  i 

n 

<  i 

< 

t  z 
a  it 

J 

X 

i 

{ 
I 

1 
1 

No,  of  Day. 

1 

•o 
!  1 

si 

1 

6 

Snow.  StMl 

No.  of  Doy. 

Station 

Man. 

M 

in. 

•o 
o 

II 

It 

i 

1 

i 

o 

i 

>  t 

t  1 

tt    •     • 
NORTHERN            01 

BELVIOERE 

BOONTON  1  SE 

81.9 

61.7 

71.8 

-  1.0 

89 

11 

52 

8 

4 

0 

0 

0 

0 

7.11 

2.87 

1.81 

30 

.0 

0 

u 

5 

1 

CANOE  BROOK 

82.) 

63.1 

72.7 

-   ,3 

90 

25. 

53 

6« 

4 

2 

0 

0 

0 

7.38 

2.83 

1,51 

19 

.0 

0 

13 

5 

3 

CHARLOTTEBURG 

SO. 3 

59.6 

70.0 

-   .9 

88 

11 

51 

9. 

11 

0 

0 

0 

0 

6.85 

2.12 

2.30 

5 

.0 

0 

11 

5 

1 

ELIZABETH 

82. S 

65. 7M 

74. IM 

-  1.7 

91 

9 

59 

9 

0 

2 

0 

0 

0 

7.00 

2.49 

2,00 

3 

.0 

0 

10 

5 

3 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

81.3 

62.1 

71.7 

89 

u 

53 

6 

5 

0 

0 

0 

0 

9,53 

1.62 

11 

.0 

0 

13 

7 

4 

FLEMINGTON  1  NE 

83. S 

61.2 

72.4 

-  3.0 

91 

28. 

52 

6 

3 

3 

0 

0 

0 

5.62 

1.10 

.89 

3 

.0 

0 

11 

7 

0 

HIGH  POINT  PARK 

76.6 

58.1 

67.4 

86 

31 

47 

6 

24 

0 

0 

0 

0 

4.75 

1.45 

3 

,0 

0 

9 

3 

1 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

85.0 

64.6 

74.8 

.0 

91 

27* 

54 

6 

0 

6 

0 

0 

0 

5.17 

,66 

.90 

28 

,0 

0 

12 

3 

0 

LAYTON  2 

81.1 

59.6 

70.4 

87 

a 

49 

7. 

9 

0 

0 

0 

0 

5.33 

1.19 

3 

,0 

0 

12 

3 

2 

LITTLE  FALLS 

85.3 

63.5 

74.4 

•   ,4 

92 

25. 

56 

6. 

0 

6 

0 

0 

0 

5.56 

1,02 

1.15 

30 

,0 

0 

13 

5 

I 

LONG  VALLEY 

80.0 

60.6 

70.3 

86 

25. 

51 

6 

7 

0 

0 

0 

0 

8.73 

3.53 

1.84 

U 

,0 

0 

10 

6 

5 

MORRIS  PLAINS  I  W 

80.8 

61.2 

71.0 

89 

25 

51 

6 

10 

0 

0 

0 

0 

7.59 

1.22 

12 

.0 

0 

12 

7 

1 

NEWARK  W6  AIRPORT        R 

81. S 

66.8 

74.2 

-  2.1 

90 

24 

59 

5 

0 

1 

0 

0 

0 

7.53 

3.86 

1.68 

3 

.0 

0 

12 

5 

3 

NEWTON 

83.2 

59.7 

71.5 

-   .7 

90 

28. 

48 

6 

7 

2 

0 

0 

0 

4.38 

-   .49 

1.22 

12 

.0 

0 

7 

3 

2 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

85.3 

62.3 

73.8 

-   .5 

92 

9 

50 

6 

1 

3 

0 

0 

0 

6.29 

1.00 

1.90 

25 

.0 

0 

10 

5 

I 

PLAINFIELD 

84.3 

64.3 

74.3 

-   .6 

91 

24 

54 

6 

0 

2 

0 

0 

0 

5.33 

.72 

1,60 

3 

.0 

0 

13 

4 

1 

SOMERVILLE 

83.9 

63.8 

73.9 

-   .7 

90 

27. 

54 

6 

0 

2 

0 

0 

0 

6,76 

2.02 

3,00 

11 

.0 

0 

10 

3 

2 

SUSSEX  I  SE 

81.0 

56.5 

68.8 

-  4.1 

86 

28. 

42 

6 

18 

0 

0 

0 

0 

5,27 

.20 

1,29 

22 

,0 

0 

10 

4 

1 

DIVISION 

72.1 

-  1.9 

6,45 

1,80 

,0 

«    tt    • 
SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

82.5 

64.3 

73.4 

-  1.7 

91 

12 

53 

7. 

0 

0 

0 

0 

4.19 

,47 

,71 

11 

,0 

0 

9 

0 

AUDUBON 

85.8 

66.2 

76,0 

92 

24. 

57 

5 

0 

0 

0 

0 

7.56 

1.84 

3 

,0 

0 

12 

2 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

84.1 

63.8 

74.0 

91 

24. 

51 

6 

0 

0 

0 

0 

3,80 

-  1.04 

1.49 

15 

,0 

0 

6 

1 

BURLINGTON 

86.4 

66.2 

76.3 

-   .9 

93 

24 

57 

5 

0 

0 

0 

8,18 

3.94 

1.80 

30 

.0 

0 

11 

2 

CHATSWORTH 

83. IM 

63. 2M 

73. 2M 

90 

24 

53 

6 

0 

0 

0 

5,64 

1.38 

11 

.0 

0 

10 

2 

FREEHOLD 

82.8 

63.6 

73.2 

-  1.7 

90 

24 

55 

6. 

0 

0 

0 

8,81 

4,57 

2.31 

30 

.0 

0 

9 

3 

OLASSBORO 

83.7 

65.2 

74.5 

90 

28. 

56 

6. 

0 

0 

0 

7,56 

1.29 

10 

.0 

0 

14 

2 

HAMMONTON  2  NNE 

84.5 

64.6 

74.6 

-  U5 

91 

25 

55 

5 

0 

0 

0 

7,45 

2.89 

2,15 

11 

.0 

0 

10 

2 

HIGHTSTOWN  I  N 

84. 3K 

64. 2M 

74. 3M 

-   .5 

91 

24 

54 

6 

0 

0 

0 

9,06 

4.60 

1,74 

3 

.0 

0 

13 

4 

INDIAN  MILLS  2  W 

64.0 

62.2 

73.1 

-  1.6 

91 

24 

50 

6 

0 

0 

0 

5.52 

1.25 

1,43 

10 

.0 

0 

11 

1 

MILLVILLE 

83.3 

64.7 

74.0 

90 

25. 

54 

6 

0 

0 

0 

3.29 

,90 

4 

.0 

0 

8 

0 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

83.2 

65.7 

74,5 

91 

24. 

55 

6 

0 

0 

0 

0 

4,11 

.82 

21 

.0 

0 

8 

0 

MOORESTOWN 

83.9 

64.5 

74.2 

-   .9 

91 

10 

54 

6 

0 

0 

0 

0 

6,81 

2,64 

2.10 

3 

.0 

0 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

83.6 

64.8 

74.2 

-   .8 

90 

24 

56 

8. 

0 

0 

0 

0 

7,11 

2,58 

1.91 

3 

.0 

0 

13 

2 

NEW  MONMOUTH 

84.3 

64.2 

74.3 

90 

26. 

54 

6 

0 

0 

0 

0 

4,47 

1.56 

30 

.0 

0 

8 

1 

PEMBERTON  3  E 

84.7 

63.7 

74.2 

•  1.3 

91 

10 

52 

6 

0 

0 

0 

0 

5,74 

1,09 

1.14 

3 

.0 

0 

11 

2 

SEABROOK  FARMS 

82.5 

66.1 

74.3 

90 

25 

55 

5 

0 

0 

0 

0 

3,95 

.97 

16 

.0 

0 

10 

0 

SHILOH 

83.6 

64.5 

74.1 

-  2.3 

90 

24 

54 

5 

0 

0 

0 

0 

3,91 

-   ,38 

1.16 

16 

.0 

0 

9 

1 

TOMS  RIVER 

82.8 

63.4 

73.1 

92 

25 

50 

6 

2 

0 

0 

0 

6,00 

1.50 

15 

.0 

0 

10 

2 

TRENTON  WB  CITY          R 

83.9 

67.0 

75.5 

-   .5 

91 

25. 

58 

5 

0 

0 

0 

0 

8,96 

4.78 

2,28 

21 

.0 

0 

13 

3 

TUCKERTON 

82.8 

64.9 

73.9 

91 

24. 

54 

7. 

0 

0 

0 

0 

4,92 

1.29 

15 

.0 

0 

11 

1 

WOODSTOWN 

85.1 

65.2 

75.2 

91 

27. 

55 

5 

0 

0 

0 

0 

6.72 

1.61 

11 

.0 

0 

8 

3 

DIVISION 

74.3 

-  1,1 

6.08 

1.71 

.0 

•    tt    ft 
COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY           R 

80.5 

70.0 

75.3 

l.l 

91 

12 

59 

5 

0 

1 

0 

0 

0 

2.62 

-  1.24 

1.13 

15 

6 

1 

1 

CAPE  MAY  3  W 

82.0»< 

67. OM 

74. 5M 

90 

13. 

52 

14 

0 

2 

0 

0 

0 

4.16 

1.02 

15 

.0 

0 

7 

4 

1 

LONG  BRANCH  2  N 

80.3 

67.2 

73.8 

-   ,6 

90 

24 

59 

6. 

0 

I 

0 

0 

0 

4.39 

.14 

1.10 

28 

.0 

0 

10 

3 

1 

DIVISION 

74.5 

-   .1 

3.72 

-   .16 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
BURLINGTON 


LOWEST  TEMPERATURE 
SUSSEX  1  SE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
WEST  WHARTON 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
ATLANTIC  CITY  R 


GREATEST  I  DAY  PRECIPITATION 
CANTON 


93 

DATE 

24 

42 

DATE 

06 

10.23 

2.62 

3.92 

DATE 

11 

THE  LIBriARV  Of  THt 


£P  U  1SG/ 


ow 


UNIVERSITY  OF  ILLI^^QIS 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    ON    PAGE    57 


DAILY  PRECIPITATION 


NORTHERN  01 

eELVIDERE 
BERNAROSVILLE  2  E 
BLACKWELLS  MILLS 
eOONTON  I  SE 
BOUND  BROOK  2  w 

BRANCHVILLE 
CANI5TEAR  RESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CEDAR  OROVE 
CHARLOTTEBURG 

CLINTON 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDO 

FLEnlN&TON  1  NE 

GREENWOOD  LAKE 

HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAHBERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 
MAHMAH 
MANVILLE 
MIDLAND  PARK 
MILTON 

'  MORRIS  PLAINS  1  H 
NEWARK  WB  AIRPORT 
NEW  HILFORO 
NEWTON 
OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLDWICK 

PATERSON 

PHILLIPSBURG 

PHILLtPSBURG  BRIDGE 

PLAINFIELD 

RAHWAY 
RINGWOOO 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 
SUSSEX  1  SE 

WANAOUE  RAYMOND  DAM 
WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 


SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 
HI6HTST0WN  I  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  1  w 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 

PENNSAUKEN 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SEABROOK  FARMS 

5HIL0H 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 

WOODSTOWN 


COASTAL 

ATLANTIC  CITY 
BELHAR  2  SW 
CAPE  MAY  3  w 
LONG  BRANCH  2  N 


Day  of  Month 


B.7« 
7.00 
«.53 


6.T7 
10.23 
5.07 


5.65 
3.80 
6.1B 

5.tt 
3.82 
8.81 

7.56 

7.*5 


2.00 
.50 
.89 


2.05 
.55 

1.03 


1.31 
.23 

l.<>8 


10   U   12   13   14   15 


.15  1.20 
.05  1.50 
•  22 


.06  1.8<.   .35 


.80  .07  .23 
.03  .08  1.22 
.OS   .09   .37 

.15  2.69  ,',i 


.5". 

.".3 

.09 

I 

.11 

.21 

.95 

.9* 

3 

.92 

.29 

.36 

1 

.38 

1 

.08 

.K 

.03 

.15 

.7C 

1.29 

.63 

.93 

.28 

2 

.15 

.68 

.38  1.61   .08 


.01   .15   .09 


1.13 
1.02 


IE   17   18 


.28 
.45 

.80 


T     T 
.04   .15 


252627282930      31 


.07 
.05 
1.18 


.19 

.33 

1.57 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.b.) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  vrith  precipitation 

1 

3 

SUtion 

3    0 

m  u 

O  -H 

K  a 

c 
« 

K 

1     . 

s 

0     a 

EASTERN    STANDARD    TIME 
I    AM         7    AM         1    PM         7    PM 

5 

8 
1 
s 

? 

A 

s 

A 

I 

ll 

1 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 
ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 
NEWARK    WB    AIRPORT 
TRENTON    WB    CITY 

20 
21 

3.9 

7.7 
8.2 

23++ 

35++ 
34 

29 

25 

N 

04 

23 
21 

93 

80 

92 

79 

62 

60 

79 

67 

5 

0 
4 
1 

4 

4 

5 
2 

5 

6 
7 
6 

4 
0 
2 
4 

0 

1 

3 
2 

0 
0 
0 

1 

18 
10 
21 
16 

42 
39 

7.9 

7.8 
T.T 

TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON 

JF  1966  -  1967 

NEW  JERSEY 

StaUon 

JULY 

AUG 

SE3>T 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAB 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

ft    tt    * 

NOHTHLKn            01 

BLLVlDtKE 

SNOWFALL 
1  IN  On  GD 

T 

29.5 
16 

l.O 
24 

20.0 
24 

26.0 
16 

2,5 

78,0 
82 

BtWi-^AKDiVILLt  2  E 

S'^lOwFALL 
1  IN  ON  GO 

17.0 

1.0 
22 

19.5 

16.0 
17 

- 

75 

<3LACK.*tLLb  "ilLLb 

SNUk"F  ALL 
1  IN  ON  GD 

1<..0 

- 

- 

- 

- 

• 

BOONTON  1  St 

S'40*JhALL 
1  IN  ON  GD 

2<..0 

8.0 

25.5 

b 

23.0 

1,3 

81,8 

BOU.Nt)  BkOOK  2  W 

SNOxf ALL 
1  IN  OU    GD 

17.0 
12 

T 
8 

19.5 
16 

9.b 
6 

- 

44 

BRAhCHVlLLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GU 

23.0 
lb 

1.0 
24 

29.0 
26 

28.5 
22 

2,5 

1 

84,0 
91 

CANlSlthR  RtSEHVOIR 

SNOWF  ALL 
1  IN  ON  GD 

2<..0 
18 

2.5 
29 

30.0 
28 

26.0 
31 

1,0 

1 

83.5 
107 

CANOfc  UKOOK 

SNOhFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

.5 
22 

27.0 
21 

18.5 
12 

T 

. 

CtOAk  ijKOVt 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

CmAKLUI ItbUKG 

SUO«FALL 
1  IN  ON  GD 

26.7 

18 

2.3 
26 

28.6 
21 

23,5 
23 

1.0 
1 

82.1 
89 

CLINTON 

SNOWhALL 
I    IN  Cm  GD 

- 

- 

15.1 

- 

T 

- 

ELUAbtTH 

SNOWFALL 
I  IN  On  GD 

9 

2 

17.6 
10 

15.5 

- 

ESSEX  EtLLS  SERV  BLDO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

31.5 

- 

FLEMING  ION  1  Nt 

SNOWFALL 
I     IN  ON  GD 

T 

31.5 
15 

1.5 
15 

32.5 
19 

19.5 
12 

1,0 
1 

86.0 
62 

6kEtN«0UD  LAKE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

T 

18 

2.5 
23 

20.5 
23 

32.4 
22 

5,0 
2 

82,8 
88 

HIGH  POINT  PARK. 

S>JOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

16 

26 

27.0 
28 

29 

4,5 

T 

- 

JERSEY  CITY 

SNOwFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

LAMbERTVILLt 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

24.0 

- 

20.5 
14 

12.0 

7 

T 

- 

LAYTQN  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

33.1 

1.2 
31 

25.6 
28 

36,2 
28 

2.1 

1 

T 

96.2 
102 

LITTLE  EALLS 

SNOwf ALL 
1  IN  ON  GD 

13.8 
17 

1.8 
16 

19.7 

20 

16,6 
19 

T 

51,9 
72 

LONG  VALLEY 

S'JOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

2.0 

26.0 

25,0 

1,0 

- 

MAHwAh 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

19.0 

6 

- 

. 

MANVlLLt 

SNOWFALL 
1  IN  Oi>.  GD 

14.0 

.3 

- 

- 

- 

. 

- 

. 

MIDLANU  PARK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

15.5 

T 

27.5 

28,3 

- 

. 

MILTON 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

. 

MORRIS  PLAINS  1  w 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

25.0 
16 

1.0 

8 

29,0 
18 

23,0 
16 

2,0 

80,0 
58 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   53    - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

SEASON  OF  1966  -  1967 

NEW  JERSEY 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

12.6 
11 

1.3 

2 

25.'. 

18.0 
11 

T 

57.3 
38 

NtW  KlLfORD 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

T 

. 

. 

T 

- 

NEWTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

16 

1.0 
2-; 

30.9 
23 

27.3 
21 

1.5 
2 

7'..7 
88 

OAK  RIUfciE  RtSEWVOIH 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

27.0 
lb 

3.5 
30 

28.5 
26 

29.5 
25 

2.0 

2 

90.5 
101 

OLDWICK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

PATERSON 

SNOWFALL 

15.5 

_ 

_ 

_ 

_ 

^ 

_ 

_ 

1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PHILLlPbBURCj 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

27.0 
13 

T 
7 

15.0 
8 

7.0 
2 

49.0 
30 

PHILLIPbBURt.  BRIDGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

25.7 

- 

- 

. 

- 

PLAINFULD 

SNOWFALL 
1  IN  OiM  GD 

15.6 
16 

.9 
8 

29.1 
23 

21.5 
12 

T 

67.1 
59 

RAHWAY 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

9.6 
12 

.6 

2<t.3 
15 

18.3 
U 

52.6 
38 

RINGWOOD 

SNOWFALL 
1  IN  Oi>l  GD 

20.0 
17 

1.5 
23 

- 

21.0 
18 

. 

SOMERVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

22.0 
15 

l.O 
Z2 

25.0 
23 

17.5 
12 

T 

65.5 
72 

SPLIT  ROCK.  POND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

SUSSEX  I  SE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

16 

T 
2'. 

28.2 
2<. 

36.0 
21 

3.5 

T 

- 

WANAtjUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

20.0 
16 

.5 
5 

26.6 
19 

20.5 
16 

- 

56 

WERTSVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WEST  WHARTON 

SNOWFALL 
1  IN  On  GD 

3*.. 7 
IP 

.6 
12 

17.8 
17 

29.0 

1.0 

1 

83.1 

62 

WOODCLIFF  LAKE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

»     «     » 

SOUTHERN             01 

ATLANTIC  CIIY  Wb  AP 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

8.5 
5 

1.1 

1 

35.2 

l*. 

2.1 

T 

46.9 
20 

AUDUbUN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

17.5 
12 

.5 

3 

23.0 
12 

3.5 

1 

T 

44.5 
28 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  OD 

- 

- 

- 

- 

- 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

5.5 
5 

1.5 

1 

32.0 

1.0 

40.0 
20 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

.5 

15.8 
10 

- 

T 

- 

CANTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.8 

.5 

20.5 

- 

T 

- 

CHATSwOKTH 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

FORTESCUE 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

I 

- 

- 

- 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

SEASON 

3f  1966  -  1967 

NEW  JERSEY 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

FHEthOLU 

SNO«FALL 
1  IN  Or^  CjD 

7.6 

7 

5.3 

1 

25.3 
11 

I'-.O 
11 

T 

52.2 
30 

GLASSbOKO 

SNOWFALL 
1  IN  Ou  GD 

T 

- 

T 

- 

- 

T 

. 

HAMM0^4^0N  2  NNt 

SNOwf ALL 
1  IN  OtM  GD 

- 

T 

18.0 

- 

- 

HlCjHTbTOnN  1  ^^ 

S^'0WFALL 
1  IN  ON  GD 

IS.* 
11 

.7 
2 

27.0 
13 

19.0 
9 

T 

60.1 
35 

INDIA.N.  MILLS  2  K 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

10.3 
7 

.6 

20.9 
11 

5.3 

2 

T 

37.1 
20 

MAYb  LAf^DINti  1  >. 

SNOWF  ALL 
I  IN  ON  GD 

8.8 
7 

.3 

28.1 

.6 
I 

37.8 
22 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

T 

I'-.O 

- 

- 

MULVILLE  FAA  AIHPORI 

SNQWh  ALL 
1  IN  ON  GD 

T 

8.0 
7 

.5 
1 

13 

.2 

T 

21 

MOOWLSTOkN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

e 

- 

'..I 

T 

- 

Ntw  bkUiMSwKK  E)IP  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

.5 

27.5 
13 

8 

T 

- 

NtW  MU'^tl'10UTH 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

. 

T 

U.3 

- 

- 

PtMBERTUN  3  E 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

.7 

20.3 
12 

6.3 

2 

T 

. 

PENUSAUK.EN 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

I'.. 5 
10 

.5 

17.8 

I'. 

5 

T 

36.8 
29 

PRIilCtTON  WATER  woRKb 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

. 

- 

. 

SEAbRuOK.  FAKMS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

T 

- 

- 

- 

SMILGH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

TOMS  klVEk 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

5.7 

.2 

17.8 

8.0 

T 

31,7 

TKENTUiM  wb  CITY 

SNOwFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

15.5 
10 

6 

2'.. 3 

13.3 
8 

.5 

54.0 
38 

TUCK.LKTUM 

SNOWFALL 
I  IN  OK  GD 

T 

9.6 

1.1 

1 

36.6 
17 

<•.! 

.1 

51.5 
26 

WOODSTOwh 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

20.5 
11 

.1 

21.1 
13 

3.5 
2 

^.5.2 
26 

*     •     « 

COASTAL             03 

ATLANTIL  CITY 

SNOWFALL 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BEL^AR  d    SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

8.0 

11. 1 

21.2 

- 

- 

CAPE  MAY  3  w 

SNOWFALL 
1  IN  O.M  GD 

- 

- 

19.2 
5 

T 

. 

LONG  bKANCH  2  N 

SNCk.FALL 
1  IN  ON  GD 

7.9 
5 

1 

25.7 

18 

19.5 
9 

T 

33 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW    JERSEY 

JUL*  1967 


Day  O'  Month 

1 

StaHon 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

4 

»     »     • 
NORTHERN            01 

BELVIDERE 

MAX 
MIN 

BOONTON  1  SE 

MAX 
MIN 

65 
58 

80 
59 

83 
64 

84 
56 

79 

57 

73 
54 

78 
53 

77 
52 

83 
61 

84 
69 

89 
66 

84 
66 

88 
64 

83 
63 

83 
66 

80 
63 

81 
56 

84! 
62 

82 
62 

81 
62 

82 
65 

82 

60 

62 
62 

86 
67 

87 

67 

64 
66 

64 

59 

66 
64 

76 
62 

83 
66 

81 
61 

81.9 
61.7 

CANOE  BROOK 

MAX 
MIN 

65 
60 

SI 
62 

82 
65 

85 
53 

81 
55 

72 
S3 

77 
56 

78 
67 

83 
58 

65 
68 

90 
60 

85 
67 

88 
65 

84 
64 

83 
68 

80 
64 

80 
59 

82! 
64 

85 
65 

81 
63 

81 
67 

84 
61 

81 
64 

86 
66 

90 
66 

88 
65 

85 
64  < 

81 
68 

80 
64 

84 
67 

"i 

82.3 
63.1 

CH«RL0TTEBUR6 

MAX 
MIN 

63 
57 

79 
63 

84 
64 

82 
56 

77 
55 

70 
51 

75 
51 

76 
53 

81 
51 

82 
67 

88 
64 

82 
65 

65 
62 

82 
61 

81 

64 

7B 
61 

78 
55 

82 

60 

82 
60 

79 
59 

80 
62 

80 
59 

80 
61 

85 
63 

86 
66 

84 
61 

82 

57 

85 
58 

76 

61 

e3 

62 

83 
59 

1 

80.3 
59.6 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

80 
63 

82 
64 

84 
65 

82 

78 

76 

79 
60 

83 

91 
59 

90 
69 

85 
69 

88 
66 

85 
68 

82 
66 

80 
68' 

79 
64 

84 
60 

88 
65 

78 
66 

82 
66 

77 
67 

78 
63 

85 
66 

86 
72 

84 
69 

81 
66 

83 

67 

87 
70 

60 
65 

78 
67 

82  1 
65 

82.5 
65.7 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDO 

MAX 

MIN 

6« 
59 

79 
62 

82 
64 

84 

57 

80 
56 

73 
53 

76 
55 

77 
56 

80 
57 

85 

70 

89 

67 

80 
66 

87 
59 

83 
64 

81 
61 

80 
69 

80 
59 

80 
59 

79 
60 

80 
63 

80 
67 

86 
64 

82 
60 

86 
65 

83 
69 

81 
61 

85 
61 

87 
67 

66 
70 

64 
63 

SO 
62 

61.3 
62.1 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 

MIN 

66 
60 

83 
61 

85 
64 

85 
55 

80 
54 

75 
52 

78 
53 

78 
53 

81 
57 

88 
68 

91 
67 

86 
67 

89 
65 

85 
65 

83 
65 

81 
63 

81 
56 

86 
57 

86 
61 

83 
63 

83 
64 

82 
62 

83 
63 

69 
65 

91 
64 

88 
66 

86 
58 

91 
62 

79 
62 

83 

63 

84 
62 

63.5 
61,2 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

62 
55 

82 
61 

75 
58 

77 
51 

83 
52 

64 

47 

72 
54 

74 
56 

76 
62 

81 
61 

78 
62 

74 
62 

79 

60 

77 

57 

78 
57 

66 
54 

72 
55 

75 
60 

76 
61 

76 
60 

78 

61 

77 
56 

76 
61 

81 

64 

80 
62 

80 
55 

76 
61 

83 
63 

80 
57 

76 
58 

86 
59 

76.6 
58.1 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

LAMBERTVILLE 

MAX 

MIN 

83 

66 

87 
6» 

86 
66 

85 

56 

76 
55 

78 
54 

80 
56 

84 
56 

87 
70 

90 
68 

85 
68 

90 
67 

90 
69 

82 
66 

80 
68 

81 
63 

85 
59 

83 
65 

82 
63 

84 
63 

84 
68 

84 
64 

90 
67 

91 
72 

88 
71 

87 
69 

91 

64 

89 

70 

83 
64 

64 
68 

86 
65 

85.0 
64.6 

LAYTON  2 

MAX 
MIN 

66 
60 

83 
64 

84 
63 

83 
52 

78 
55 

70 
49 

76 
49 

79 
54 

80 
58 

84 
66 

87 
66 

84 
66 

85 
60 

83 
60 

81 

64 

74 
60 

77 
57 

80 
58 

82 
56 

85 
60 

85 
62 

80 
58 

80 
58 

86 
63 

86 
65 

85 
62 

82 
58 

86 
60 

77 
61 

83 
63 

83 
60 

81.1 
59.6 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

82 

S6 

83 
65 

82 

56 

88 
60 

83 
57 

75 
56 

80 
57 

80 
58 

85 
69 

87 
69 

92 
69 

92 
68 

91 
62 

86 
68 

85 
58 

83 

60 

84 
60 

86 
65 

83 
66 

85 
64 

84 
67 

85 
62 

84 
64 

90 
70 

92 
68 

89 
65 

87 
63 

90 
70 

62 
65 

85 
68 

85 
64 

85.3 
63.5 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

66 
S9 

80 
64 

82 
63 

83 
56 

76 
54 

72 
51 

74 
53 

76 
53 

81 
60 

83 
67 

85 
65 

83 
66 

86 
63 

82 
63 

79 
65 

79 
61 

79 
54 

81 
61 

79 
60 

79 
59 

79 
65 

80 
60 

79 
63 

85 
65 

86 
67 

82 
62 

83 
58 

85 
60 

76 
62 

80 
64 

81 
57 

80.0 
60.6 

MORRIS  PLAINS  I  W 

MAX 
MIN 

63 
59 

80 
57 

81 
62 

83 
59 

78 
54 

71 

51 

75 
53 

75 
53 

81 
59 

84 
68 

88 
65 

88 
66 

87 
64 

82 
64 

82 
65 

79 
62 

79 
56 

83 

61 

80 
62 

80 
62 

80 
67 

81 
61 

80 
62 

86 
65 

89 
67 

84 
63 

82 

60 

86 
63 

76 
63 

82 

64 

79 
60 

60.8 
61.2 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
63 

78 
65 

84 
65 

78 
62 

74 
59 

75 
60 

78 
63 

78 
62 

85 
68 

89 
69 

83 
69 

89 
70 

83 

80 
68 

79 
69 

79 
65 

80 
64 

79 
68 

79 

69 

79 
68 

80 
66 

78 
66 

88 
69 

90 
73 

87 
70 

83 
68 

84 
67 

80 
70 

82 
67 

82 
69 

85 
68 

61.5 
66.8 

NEWTON 

MAX 
MIN 

67 
59 

89 
65 

86 
66 

84 
53 

80 
56 

73 
48 

78 
50 

79 
51 

84 
63 

87 
67 

87 
64 

85 
67 

88 
63 

85 
61 

82 
64 

80 
60 

80 
54 

83 

60 

83 

60 

84 
58 

82 
63 

85 
58 

83 

60 

89 

60 

90 
67 

88 
58 

85 
56 

90 
64 

79 
60 

82 

60 

85 
57 

83.2 

59.7 

PATERSON 

MAX 

MIN 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

83 
63 

85 
66 

85 
65 

85 
56 

77 
56 

77 
50 

79 
55 

83 
56 

92 
68 

89 
63 

86 
65 

90 
63 

89 
65 

86 
62 

84 
67 

87 

61 

84 
58 

84 
64 

85 
62 

84 
61 

84 
68 

82 
60 

88 
65 

90 
67 

89 
66 

86 
63 

89 
61 

89 
67 

64 
61 

85 
67 

85 

60 

85.3 
62.3 

PLAINFIELO 

MAX 
MIN 

82 
62 

85 
63 

86 
66 

81 
59 

76 
56 

78 
54 

80 
58 

84 
55 

86 
69 

90 
68 

86 
69 

89 
67 

85 
68 

82 
65 

82 
67 

82 
64 

86 
58 

83 
64 

83 
64 

80 
64 

85 
67 

84 
62 

89 
66 

91 
73 

89 
69 

67 
66 

88 
64 

80 
69 

85 
64 

84 
68 

86 
64 

64.3 
64.3 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

82 
63 

84 
63 

85 
65 

82 
57 

75 
55 

77 
54 

78 
56 

83 
55 

86 
69 

89 
67 

85 
65 

89 

67 

84 
67 

80 
66 

82 
67 

81 
63 

85 
58 

84 
65 

81 
63 

81 
64 

83 
67 

83 
63 

89 
66 

?S 

88 
68 

86 
66 

90 
62 

87 
70 

83 

64 

83 
68 

85 

63 

83.9 
63.6 

SUSSEX  1  SE 

•     «     » 

MAX 
MtN 

66 
53 

82 
57 

84 
60 

84 
52 

80 
52 

72 

42 

76 
47 

76 
51 

82 
55 

84 
64 

81 
63 

84 

63 

86 
60 

84 
59 

74 
61 

76 
58 

76 
52 

84 
53 

82 
59 

82 
52 

82 
58 

83 

57 

81 
57 

85 
61 

86 
64 

86 
56 

84 
54 

86 
58 

77 
57 

82 
59 

83 
58 

61.0 
56.5 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 

MIN 

78 
63 

84 

60 

86 
67 

80 

57 

76 
55 

77 
53 

77 
53 

78 
56 

86 

67 

90 
69 

87 
68 

91 
70 

83 
68 

78 
68 

77 
67 

81 
62 

82 
57 

79 
60 

80 
6! 

80 
65 

80 
64 

82 
63 

88 
69 

90 
71 

90 

73 

81 
66 

84 
66 

81 
69 

80 
64 

81 
69 

84 
66 

62.5 
64.3 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

81> 
6* 

89 
65 

87 
68 

81 
60 

78 
57 

80 
58 

80 
60 

82 
59 

88 
70 

92 
70 

87 
70 

90 
69 

87 
71 

82 
69 

82 
67 

83 
64 

81 
61 

86 
65 

84 
64 

83 
61 

87 
68 

8! 
62 

90 
66 

92 
73 

9C 
71 

85 
7S 

91 
68 

84 
71 

86 
66 

84 
66 

89 
67 

65,8 
66.2 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

80 
62 

85 
59 

85 

59 

85 
57 

77 
54 

79 
51 

78 
56 

76 
56 

87 
68 

91 

69 

90 
69 

91 
69 

90 
72 

87 

66 

80 
65 

82 

64 

82 
55 

82 
59 

80 
64 

78 
65 

82 
64 

84 
60 

86 
66 

91 
73 

9C 

74 

85 
7C 

67 
66 

65 

70 

81 
64 

80 
69 

86 
63 

64.1 
63.8 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

83 
63 

88 
64 

87 
64 

85 
63 

80 
57 

79 
58 

79 

60 

82 
63 

88 

68 

90 
68 

90 
69 

91 
70 

87 
68 

84 
67 

82 
66 

83 
67 

88 
62 

88 
65 

81 
61 

84 
66 

67 
66 

84 
66 

91 

66 

93 

72 

92 
74 

85 
7! 

90 
69 

89 
69 

81 
61 

84 
66 

87 
66 

66.4 
66.2 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

81 
61 

86 
61 

85 
65 

85 
58 

74 
55 

77 
53 

78 
54 

80 
58 

86 
69 

87 
67 

87 
67 

88 
68 

85 

70 

80 
62 

79 
65 

8C 
63 

84 
56 

83 
60 

82 
64 

82 
64 

82 
67 

83 

60 

90 

66 

81 
66 

88 
65 

82 

70 

83 
62 

ec 

61 

86 
64 

83.1 
63.2 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

81 
60 

81 
62 

85 
64 

83 
59 

73 
55 

77 
55 

78 
57 

80 
58 

87 
65 

89 
67 

82 
69 

89 
47 

85 
69 

81 
63 

81 
65 

8C 
62 

81 

6C 

81 
63 

81 
6S 

81 

65 

81 
63 

82 

60 

86 
65 

90 
70 

V, 

8! 
66 

87 
65 

82 

66 

S3 
6« 

8C 
65 

86 
65 

82.8 
63.6 

GLASSBORO 

MAX 
MIN 

67 
62 

83 
6S 

87 
65 

85 

61 

80 
56 

77 
56 

78 
60 

80 
58 

81 
66 

86 
69 

89 
69 

85 
69 

90 
72 

86 
67 

80 
65 

81 

81 
6C 

85 
60 

8« 
63 

82 
61 

83 
66 

8i 

62 

86 
66 

89 
72 

90   88   88 
70   70   68 

9G 
71 

84 
6i 

63 
61 

81 
67 

83.7 
65.2 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

67 
61 

84 
62 

88 
66 

87 
61 

81 
55 

78 
57 

81 
58 

81 
58 

80 
64 

88 
68 

90 
67 

88 
67 

90 
72 

86 
67 

80 
61 

7<l 
62 

8< 
6< 

88 
62 

8! 
6! 

83 
65 

83 
67 

84 
61 

89 

6! 

89 
72 

91   86   90 
70   70   67 

90 
71 

8! 
6! 

85 
6! 

62 

68 

64.5 
64.6 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

83 
62 

85 
64 

85 
67 

80 
57 

75 
55 

78 
54 

80 
57 

82 
55 

87 
68 

90 
68 

85 
67 

90 
67 

86 
69 

81 
63 

82 
65 

8! 
55 

83 
63 

81 
6C 

82 
65 

85 
63 

8« 

62 

8? 
61 

91 
72 

85 

7C 

8« 
6E 

89 
65 

83 
7C 

8! 
6« 

82 
6« 

67 
66 

84.3 
64.2 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

S3 
61 

86 
62 

85 
65 

80 
54 

74 
54 

77 
50 

79 
53 

80 
55 

86 
68 

89 
67 

85 
67 

89 
66 

85 
69 

80 
62 

80 
60 

8C 
61 

8! 
5! 

83 
60 

83   8« 
60   62 

85 
65 

83 
6C 

85 
6! 

91 
70 

89   87   90 
69   66   63 

8! 
65 

S3 
62 

SC 
6! 

88 
63 

84.0 
62.2 

MILLVILLE 

MAX 

MIN 

67 
61 

80 
61 

81 
65 

85 
61 

79 
55 

76 
54 

79 
58 

79 
59 

87 
65 

85 
68 

90 
68 

87 
70 

90 
72 

84 
67 

80 
65 

8C 
63 

8: 

55 

85 
63 

83 
6! 

81 
66 

82 
65 

8< 
61 

8< 
6< 

88 
71 

90   87   89 
74   71   67 

85 
7C 

6! 
6! 

83 

61 

81 
65 

63.3 
64.7 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

78 

85 
62 

88 
68 

78 
58 

76 
56 

79 
55 

78 
57 

76 
60 

86 
69 

89 
71 

85 
70 

91 

70 

83 
70 

79 
68 

80 
67 

81 
6! 

83   82 
59   65 

80   8C 
66   6e 

84 
67 

83 
61 

90   91 
68   73 

87   88   89 
76   70   68 

83 
65 

SI 
6« 

8C 
6t 

87 
66 

83.2 
65.7 

MOORESTOWN 

MAX 
MIN 

80 
65 

86 
67 

83 
66 

78 
56 

76 
55 

79 
54 

78 
57 

80 
56 

85 
63 

91 
69 

85 
70 

89 
70 

86 
71 

79 
67 

80 
64 

8i 
6: 

84   86 
59   64 

83   83   86 
62   66   67 

83   88   90 
59   67   72 

89   8e 
71   72 

90 
61 

82 
71 

8< 
6« 

82 
6< 

87 
67 

83.9 
64.5 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

81 
62 

B2 
64 

85 
66 

85 
56 

77 
56 

76 
57 

78 
58 

82 
56 

85 
69 

89 
68 

en 

68 

89 

68 

88 

70 

82 
65 

80 
66 

8C 
63 

85   84 

60   64 

79   80   83 
64   65   67 

82 

88   90 
69   73 

8E 

86   86 
67   66 

8« 
7C 

83 
7C 

83 
64 

85 

65 

83.6 
64.6 

See  Reference  Nolee  Following  Station  Index 


Contlnuad 

DAILY  TEMPERATURES 

D.y 

01  Month 

Slalton 

rn 

•1 

s 

4 

i 

t 

7 

1 

t 

10 

11 

11 

13 

u 

15 

17, 

IB 

19 

1 

20 

21 

22 

23   i 

NEM  HONWOUTH 

MAX 
MIN 

80 
60 

80 
64 

79 

80 

88 

69 

89 
69 

87 
62 

89 
62 

89 

62 

82 

64 

80 
60 

83 

61 

89 
69 

89 

67 

89 

70 

85 

69 

PCMBCRT9N  1  E 

MAX 
MIN 

83 

96 

91 
68 

87 
68 

90 
68 

88 
68 

83 
64 

81 
66 

89 
59 

82 
64 

83 

64 

84 

61 

90 
65 

SE*BROO<  FARMS 

MAX 
MIN 

»7 
62 

86 

62 

86 
70 

87 

70 

85 
69 

89 

72 

84 
67 

79 
67 

81 
62 

63 

69 

82 

67 

83 

63 

83 
66 

SHILOH 

M«X 
MIN 

$0 
60 

86 
61 

89 
69 

87 
68 

89 
68 

88 
70 

83 

66 

81 
69 

80 

89 

60 

82 
63 

84 
66 

64 

83 

61 

87 
67 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

T3 
59 

S2 

89 

97 

88 
69 

88 
68 

8« 
67 

89 
65 

86 
64 

80 
67 

80 
98 

83 
66 

80 
61 

■  n 
68 

81 
61 

80 
66 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

(1 
6« 

80 
62 

91 
69 

70 

90 
70 

85 
72 

79 
69 

81 
67 

86 
64 

81 
66 

82 
67 

83 

64 

89 

70 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

77 
62 

80 
59 

8* 
69 

89 
69 

91 
68 

89 
72 

79 
66 

75 

67 

81 
98 

84 
62 

78 
66 

82 
66 

83 
62 

87 
68 

MO0DST0i«N 

•     •     ft 

MAX 
MIN 

83 
63 

83 

60 

80 
56 

SO 
56 

81 
59 

90 
69 

86 
69 

89 
69 

87 
72 

80 
67 

83 
66 

86 
99 

89 
69 

83 
64 

84 
62 

89 

62 

90 
67 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

88 
70 

77 
63 

79 
63 

76 
69 

75 
70 

82 
71 

83 
73 

85 
7* 

91 
73 

85 
74 

76 
72 

74 
70 

66 

81 
65 

81 
69 

76 
73 

80 
70 

78 
71 

81 

70 

83 

74 

CAPE  MAY  J  W 

MAX 
MIN 

79 
6* 

86 
69 

77 
62 

80 
72 

76 
66 

8* 
68 

87 
70 

86 
72 

90 
72 

90 
72 

78 
92 

75 
67 

83 
68 

82 
69 

80 
69 

78 
69 

LONG  BRANCH  2  N 

MAX 
MIN 

6S 

83 
66 

78 
59 

77 
62 

76 
61 

81 
69 

82 
71 

79 
69 

88 
69 

87 
73 

84 
68 

78 
68 

79 
69 

78 
66 

78 
69 

76 
69 

77 
69 

76 
65 

84 
69 

NED  jtmti 

JULY  1*67 


\ 

24 

2S 

26 

27 

u 

84 

70 

29 

82 
63 

30 

31 

1 

90 
71 

90 
75 

90 
69 

80 
62 

86 

62 

84.3 

64.2 

90 
69 

66 

69 

84 

70 

85 

64 

81 
67 

66 

64 

84.7 
63.7 

90 
79 

87 
70 

88 
71 

84 
69 

82 
68 

80 
67 

82.9 
66.1 

89 
72 

87 
69 

86 

68 

SI 
64 

81 
66 

89 

69 

83.6 

64,5 

92 

69 

89 

70 

87 
65 

86 
69 

83 

66 

83 

69 

82.8 
63.4 

91 

73 

87 
72 

82 
70 

84 
68 

82 
68 

86 

70 

83.9 
67.0 

90 

89 
70 

80 
72 

SO 
69 

80 
68 

83 

67 

82.8 

64.9 

89 

70 

89 
69 

84 
71 

84 
69 

83 
68 

87 
71 

89.1 
69.2 

83 

75 

87 
73 

84 
75 

82 

70 

79 
72 

80 
69 

81 
73 

79 
70 

80.9 
70.0 

85 
68 

85 
72 

85 

68 

87 
64 

89 

68 

82.0 
67.0 

90 
73 

87 
73 

85 
71 

83 
69 

81 
69 

80 
69 

79 
67 

84 
69 

80.3 
67.2 

SPECIAL    WEATHER    SUMlvLARY 


The  heavy  rains  over  the  interior  of  the  State 
during  July  marked  the  end  of  drought  conditions 
which  have  been  persistent  throughout  New  Jersey 
for  nearly  6  years.  Northern  New  Jersey,  the  area 
north  of  Mercer  and  Middlesex  Counties,  has 
been  in  a  drought  condition  since  September  1961. 
Other  areas  of  the  State  have  had  occasional  brief 
respite  from  drought  conditions,  but  at  times  the 
meteorological  drought  In  Southern  New  Jersey 
has    been   more    severe   than   in   Northern  New 


Jersey. 

Thunderstorms  were  numerous  during  July,  and 
lightning  caused  one  death  and  two  injuries.  An 
off-duty  lifeguard  was  killed  when  a  lightning 
bolt  struck  in  the  area  in  which  he  was  surfing 
at  North  Wildwood,  on  the  28th.  Two  persons 
were  injured  at  Swedesboro  when  struck  by 
lightning  on  the  10th. 


Donald  V.  Dunlap 

ESSA- Weather  Bureau  State  Climatologist 
Department  of  Meteorology 
College  of  Agriculture  and 
Environmental  Science 
Rutgers  -  The  State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey     08903 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON    OF     1966    -    1967  NEW    JERSEY 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAB 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULYJtJNE 

•    *    « 

NORTHERN             01 

BELVIDEKE 

't 

3 

188 

513 

682 

1058 

1066 

1136 

940 

492 

365 

20 

6487 

5466 

BOONTON  1  SE 

2 

1 

15^. 

'.75 

638 

1030 

1028 

1119 

968 

524 

404 

16 

6359 

5866 

CANOE  bKOOK 

0 

0 

121 

409 

598 

1003 

1013 

1078 

939 

513 

365 

18 

6077 

5847 

CHARLOTTEBUKG 

2 

<> 

173 

455 

660 

1078 

1059 

1153 

1015 

566 

451 

19 

6635 

6063 

ELIZABETH 

0 

0 

8<. 

304 

521 

911 

890 

938 

261 

1 

4986 

ESSEX  f-tULS  SERV  BLDG 

0 

0 

133 

409 

596 

988 

1017 

949 

521 

400 

17 

FLEMINGTON  1  NE 

0 

1 

149 

446 

641 

1029 

1028 

1126 

943 

517 

*21 

22 

6323 

5254 

HIGH  POINT  I^ARK 

9 

21 

235 

529 

749 

1146 

1155 

1271 

1136 

646 

516 

52 

7469 

JERSEY  CITY 

0 

0 

78 

287 

502 

892 

849 

5116 

LAMBERTVILLE 

0 

0 

90 

341 

556 

957 

950 

1002 

624 

404 

315 

6 

5445 

5246 

LAYTON  2 

12 

l* 

200 

491 

714 

1122 

1132 

1201 

1022 

536 

456 

34 

6936 

LITTLE  FALLS 

0 

0 

101 

343 

525 

939 

932 

1005 

873 

467 

326 

9 

5522 

5337 

LONG  VALLEY 

3 

i 

190 

474 

667 

1053 

1063 

1146 

969 

513 

419 

26 

6528 

MORRIS  PLAINS  1  W 

0 

2 

1^.2 

448 

646 

1051 

1042 

1144 

978 

546 

429 

18 

6448 

NEWARK  WB  AIRPOHT 

0 

0 

63 

286 

480 

876 

864 

991 

842 

425 

331 

5 

5163 

4659 

NEWTON 

7 

6 

178 

495 

681 

1106 

1097 

1194 

1006 

510 

421 

27 

6728 

6163 

PATEHSON 

0 

0 

80 

275 

491 

910 

5203 

PHILLIPSBURG 

0 

0 

115 

366 

535 

95b 

948 

989 

814 

384 

310 

7 

5426 

5457 

PLAINFIELD 

0 

0 

106 

368 

567 

945 

939 

1004 

644 

433 

320 

4 

5530 

5219 

SOMERVILLE 

0 

0 

106 

378 

568 

979 

969 

1044 

667 

455 

326 

4 

5696 

5357 

SUSSEX  1  SE 

»     »     » 
SOUTHERN             02 

8 

1*. 

231 

556 

710 

1151 

1137 

1267 

1094 

579 

502 

44 

7293 

5984 

ATLANTIC  CITY  Wb  AP 

0 

0 

85 

373 

513 

888 

801 

996 

813 

411 

341 

23 

5244 

4612 

AUDUBON 

0 

0 

68 

291 

497 

862 

830 

945 

768 

373 

259 

5 

4698 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

0 

0 

82 

315 

519 

856 

823 

929 

767 

365 

268 

17 

4943 

BURLINGTON 

0 

0 

57 

272 

509 

855 

824 

769 

363 

254 

10 

4663 

CHATSWOkTH 

0 

10 

105 

347 

543 

912 

831 

969 

787 

419 

313 

13 

5249 

FREEHOLD 

0 

0 

97 

333 

516 

913 

864 

971 

860 

441 

323 

9 

5327 

5103 

GLA5SB0R0 

0 

0 

82 

347 

532 

903 

861 

999 

608 

412 

306 

13 

5263 

HAMMONTON  2  NNE 

0 

0 

85 

304 

514 

889 

835 

983 

795 

394 

269 

16 

5086 

4724 

HIGHTSTOwN  1  N 

0 

0 

101 

356 

549 

918 

894 

989 

836 

439 

316 

7 

5409 

5163 

INDIAN  MILLS  2    W 

2 

0 

122 

385 

575 

936 

891 

998 

836 

429 

332 

9 

5515 

5035 

MILLVILLE 

0 

0 

86 

333 

533 

898 

878 

966 

820 

416 

294 

15 

5259 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

0 

0 

76 

355 

541 

912 

857 

993 

797 

400 

300 

10 

5241 

MOORESTOWN 

0 

0 

95 

369 

537 

914 

870 

956 

835 

439 

322 

10 

5347 

5070 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

0 

0 

93 

306 

502 

901 

881 

960 

804 

426 

6 

5136 

NEW  MONMOUTH 

0 

0 

89 

317 

498 

883 

854 

931 

846 

437 

269 

10 

5156 

PEMBERTUN  3  E 

0 

0 

88 

339 

523 

917 

865 

966 

810 

422 

328 

U 

5269 

4835 

SEABROOK  FARMS 

0 

0 

81 

342 

532 

916 

864 

1017 

809 

412 

266 

15 

5274 

SHILOH 

0 

0 

7<. 

309 

517 

902 

848 

963 

774 

370 

256 

9 

5022 

4729 

TOMS  RIVER 

2 

3 

lU 

397 

528 

908 

881 

946 

638 

476 

359 

23 

5475 

TRENTON  WB  CITY 

0 

0 

79 

305 

494 

876 

836 

966 

600 

403 

266 

2 

5027 

4960 

TUCKERTON 

0 

0 

82 

319 

527 

890 

850 

955 

837 

439 

354 

18 

5271 

WOODSTOwN 

»     •     « 
COASTAL              03 

0 

0 

68 

309 

526 

897 

855 

957 

754 

355 

255 

10 

4966 

ATLANTIC  CITY 

0 

0 

<t7 

263 

463 

835 

800 

903 

796 

405 

293 

8 

4813 

4684 

CAPE  MAY  3  w 

0 

0 

1* 

155 

423 

807 

783 

860 

749 

382 

249 

10 

4432 

LONG  BRANCH  2  N 

0 

0 

70 

293 

480 

876 

843 

937 

840 

455 

319 

16 

5129 

5162 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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t' 

/A 

f«^ 

'ni 

\1J 

UJ 

N  . 

'\IH 

u 

vv 

Li>l 

if 

NEW  JERSEY 

jutr 

1967 

DtjOtVloath 

M 

Sttlloa 

1 

t 

3 

4 

i 

e 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

le 

17 

IS 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

2t 

27 

21 

■ 
29 

90 

91 

NORTHERN           01 

CANOE  BROOK 

EVA; 

.0* 

.09 

.Z» 

.0^ 

.28 

.19 

.IT 

.13 

.17 

.07 

.14 

.23 

.08 

.24 

.08 

.12 

.14 

.11 

. 

.18 

.20 

.13 

.14 

.11 

.32 

.10 

.21 

.19 

.07 

.1* 

.13 

4.699 

MINE 

11 

( 

ii 

! 

1! 

2i 

t 

20 

« 

6 

10 

8 

5 

12 

1 

8 

4 

1 

! 

( 

14 

1 

2 

U 

12 

7 

T 

T 

T 

4 

4 

288 

MAX 

61 

6( 

92 

9C 

81 

81 

83 

74 

88 

8G 

93 

86 

94 

88 

85 

84 

87 

87 

8( 

89 

8i 

83 

89 

9! 

97 

93 

9} 

92 

91 

92 

89  86.5 

MIN 

63 

64 

63 

66 

♦0 

61 

62 

62 

62 

72 

73 

71 

72 

70 

71 

70 

69 

70 

70 

68 

70 

68 

68 

70 

74 

72 

TO 

T2 

69 

T2 

69  67.5 

1 

•    •    • 
SOUTHERN           02 

PEMBERTON  3  E 

EVAf 

.11 

.1« 

.21 

.1« 

.20 

.16 

.18 

.12 

.15 

.21 

.20 

.06 

.14 

.16 

.11 

.IS 

.19 

.17 

.19 

.19 

.11 

.19 

.22 

.19 

.21 

.24 

.18 

.10 

.10 

.09 

.18 

4.83 

KiNa 

12 

31 

iM 

15 

28 

9 

11 

29 

16 

11 

8 

33 

6 

17 

24 

21 

12 

13 

19 

22 

23 

23 

39 

11 

33 

20 

10 

20 

19 

14 

11 

986 

RUTGERS  MICRO-MET  ST* 

EVAB 

.Oi 

.03 

, 

.27 

.13j 

51 

.36 

.19 

.19 

.19 

.17 

.22 

.27 

.29 

ft 

ft 

.44 

.20 

.29 

.09 

.07 

.23 

.08 

.34 

.26 

.29 

.49 

.2T 

.15 

.15 

.21 

.16  6.15B 

NlNC 

5( 

it 

53 

6C 

69 

33 

52 

46 

57 

45 

51 

57 

42 

31 

5« 

27 

32 

21 

37 

39 

38 

47 

7) 

78 

67 

43 

31 

36 

40  1464 

MAX 

S( 

f. 

92 

86 

86 

7S 

83 

82 

87 

87 

96 

91 

90 

85 

82 

81 

88 

92 

85 

841 

83 

89 

92 

92 

93 

90 

91 

93 

86  87.9 

MIN 

64 

.0! 

t''i 

6a 

"i 

61 

61 

64 

61 

63 

71 

71 

70 

71 

69 

68 

66 

67 

69 

68 

69 

69 

66 

- 

72 

72 

70 

TO 

68 

69  67.5 

SEABROOK  FARMS 

EVAd 

« 

.66 

.ii 

•'5 

.16] 

.171 

.25 

.08 

.18 

.23 

.18 

.33 

.15 

.10 

.U 

.18 

.26 

.18 

.23 

.19 

.27 

• 

.51 

.31 

.22 

.31 

.16 

.23 

6.35 

WINC 
MAX^ 

♦  1 

• 

in 

3E 

3< 

24 

44 

51 

42 

50 

48 

59 

26 

50 

6! 

11 

2« 

31 

t^ 

36 

34 

ft 

114 

80 

64 

36 

40 

56 

1345 

6S 

• 

93 

9C 

81 

83 

83 

81 

90 

92 

90 

94 

87 

79 

83 

91 

9< 

8; 

92 

93 

• 

95 

95 

90 

96 

8T 

85 

87.8 

MIN 

63 

" 

63 

66 

'1 

62 

1 

63 

63 

71 

71 

70 

71 

TO 

68 

6( 

66 

1 

1 

1 

1 

67 

• 

1 

73 

71 

Tl 

68 

67 

67.3 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Day  CM  Month 

3m» 

.S"Ji 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUT6ERS  MICRO-MEI  STA 
PLOT  *  1 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

76 
54 

82 

70 

80 
71 

81 
69 

77 
59 

77 
68 

74 
59 

78 
67 

79 
T2 

83 
73 

82 

74 

82 
74 

80 
74 

78 
71 

78 

73 

81 
72 

83 

71 

80 
73 

79 

73 

79 
73 

80 
74 

84 
72 

83 
75 

84 
74 

84 
75 

85 
75 

83 

75 

79 

74 

82 

74 

81 
76 

82 

74 

80.5 
72.2 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

74 
68 

79 

70 

78 

71 

78 
70 

75 
69 

75 
58 

T3 
69 

76 
68 

77 
72 

81 
73 

80 

74 

80 
74 

78 
74 

77 
73 

76 
73 

77 
72 

81 
72 

75 
73 

78 
73 

78 
73 

79 
74 

61 

72 

81 
75 

82 
75 

82 
76 

83 

75 

81 

77 

78 
75 

81 
74 

78 
75 

81 

75 

78.5 
72.7 

4 

INCHtS 

MAX 

MIN 

72 
68 

75 

70 

75 
71 

75 
59 

73 
70 

73 
69 

72 
70 

73 
69 

75 
71 

T8 
72 

77 
74 

78 
73 

76 
T4 

75 
73 

74 
73 

75 
72 

81 
72 

75 

73 

75 
73 

75 
73 

77 
74 

78 

73 

79 
74 

82 
75 

80 
75 

80 
75 

78 
75 

77 
76 

78 
74 

78 
75 

78 
75 

75.5 
72.7 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

70 
68 

72 

70 

73 
71 

72 

71 

72 

70 

71 
59 

71 
70 

71 
69 

73 
71 

75 
72 

75 
73 

75 
73 

75 
73 

73 

73 

73 
73 

74 
72 

75 
72 

75 
73 

74 
73 

74 
73 

]l 

75 

73 

77 
74 

77 
75 

78 
76 

77 
75 

77 
75 

76 
76 

76 
75 

77 

75 

77 
75 

74.4 
72.7 

16 

INCHES 

MAX 
MIN 

68 
57 

69 
68 

59 
69 

70 
59 

70 
59 

59 
68 

59 
59 

59 
59 

59 
69 

70 
59 

71 
70 

72 
71 

72 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

72 

71 

72 

71 

72 

71 

72 
71 

72 
72 

72 
72 

73 
72 

73 
73 

74 
73 

74 
74 

74 
72 

74 
74 

74 
74 

74 
74 

74 

74 

71.5 
70.9 

32 

PLOT  » 

INCHES 
2 

MAX 
MIN 

65 
65 

65 
65 

66 
65 

56 
66 

65 
66 

56 
56 

tt 

65 
56 

55 
65 

57 
66 

67 
65 

58 
67 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

58 
58 

69 
68 

69 
58 

59 
59 

69 
69 

59 
59 

69 
59 

69 
59 

70 
59 

70 
70 

71 
70 

71 
70 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
70 

68.2 
57.9 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

84 
66 

93 
68 

86 
Tl 

91 
63 

83 
63 

85 
62 

80 
54 

91 
62 

89 
71 

96 

71 

93 
73 

92 

71 

85 
T2 

86 
69 

83 
71 

89 

70 

92 
56 

89 

70 

88 
59 

85 
70 

89 
71 

96 
58 

92 

71 

93 

74 

91 

73 

82 
72 

90 

70 

84 
74 

91 

70 

85 
73 

88 

70 

88.5 
69.3 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

I 

- 

I 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

_ 

- 

_ 

- 

- 

_ 

- 

- 

. 

I 

- 

_ 

- 

- 

- 

. 

- 

.0 
.0 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

I 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

; 

_ 

.0 
.0 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

74 
67 

79 
70 

77 
73 

76 

70 

74 
59 

75 
67 

73 
69 

76 
67 

77 
72 

81 
73 

80 
T5 

80 
74 

78 
74 

77 
73 

76 
73 

77 
72 

80 
71 

77 
73 

78 
72 

77 
73 

78 
73 

80 
72 

80 
74 

81 
75 

00 
75 

81 
75 

78 
75 

77 
75 

79 
74 

79 
75 

79 
74 

77.9 
72.5 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

KENTUCKY  6LUEGRASS 


PLOT  *l  -  SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE i   LOAM.   GROUND  COVER 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


PLOT  *2  -  SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE. 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER i 


INSTRUMENTATION]   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
NSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 


See  Reference  Notes  FoUowtng  Station  Index 
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STATION  INDEX 


^ 

M 

g 

OBSERVATION 

d 

2 

M 

M 

TIME  AND 

z 

0 

O 

6 

p 

TABLES 

STATION 

Q 

3 

COUNTY 

S 

p 

O 

< 

OBSERVER 

o 

Q 

3 

i 

i 

i 

1 

ALLENDALE 

0100 

0 

BERGEN 

*1  02 

74  08 

270 

. 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CtTY  WB  AP 

0311 

02 

ATLANTIC 

39  27 

74  35 

64 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

lATLANTIC  CITY 

7*  26 

II 

MID 

MID 

OJ 

CAMDEN 

39  53 

75  05 

IRVIN  J.  NYGREN 

BASS  niVER  ST  FOREST 

0528 

02 

BURLINGTON 

39  37 

74  26 

3{ 

9A 

^ 

N.J.  FORESTRY  SERVICE 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

39  15 

74  52 

3C 

5P 

5P 

BELLEPLAIN  STATE  FOREST 

BELMAR  2    SW 

0721 

03 

HON MOUTH 

40  09 

T*  04 

7A 

WALTER  J  SCHANCK 

BELVIOEHE 

0729 

0 

WARREN 

40  50 

75  05 

27- 

CLEMENT  HAUPT 

BERNAROSVILLE  2    E 

079T 

01 

SOMERSET 

40  43 

7A 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

BLACKWELLS  MILLS 

08*7 

0 

SOMERSET 

10 

60  29 

74  35 

27 

7A 

HENRY  M.  MILLER 

600NT0N  I  SE 

090T 

0 

MORRIS 

40  54 

74  24 

280 

8A 

JERSEY  CITY  WATER  WORK! 

BOUND  BROOK  I    W 

092T 

0 

SOHERSET 

10 

40  3  3 

74  3* 

50 

8A 

AMERICAN  CYANAMID  CO. 

BRANCMVILLE 

SUSSEX 

41  09 

74  45 

580 

7A 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211 

02 

74  52 

12 

CANISTEAR  RESERVOIR 

74  30 

8A 

NEWARK  WATER  DEPARTMENT 

CANOe  BROOK 

133! 

o: 

ESSEK 

40  45 

7*  21 

180 

BA 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 

CANTON 

13«3 

02 

SALEH 

39  28 

75  25 

20 

9A 

GERTRUDE  S.  WILLIS 

I3S1 

CAPE  MAT 

38  57 

74  58 

5P 

50 

N.wESI  MAGNESITE  CO, 

CEDAR  GROVE 

ESSEX 

74  13 

8A 

J.  A,  PLUNKETT 

CENTERTON 

1512 

02 

SALEM 

39  31 

75  10 

80 

C  W  THORNTHWAITE  ASSOC 

CHARL0TTE6UHG 

1592 

01 

OASSAIC 

41  02 

7*  26 

760 

TA 

H 

NEWARK  WATER  DEPT. 

CHATSWORTH 

1598 

o; 

BURLINGTON 

39  49 

74  32 

100 

5F 

EARL  M.  KEffCHNER 

CLINTON 

17*9 

o: 

HUNTERDON 

10 

40  38 

74  55 

200 

8A 

ANDREW  F  DROPPE 

ELIZABETH 

40 

5P 

5P 

UNION  CO.  PARK  COMM. 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOC 

2768 

01 

ESSEK 

40  50 

74  17 

340 

8A 

8A 

FLE«flNCTON  1  NE 

3029 

o; 

MUNTEftOON 

10 

40  31 

74  51 

H 

DONALD  YOmNG 

FORTESCUE 

75  10 

5 

JOHN  LOPER 

FREEHOLD 

3161 

MONMOUTH 

40  15 

74  17 

194 

6P 

6P 

FRANK  J,  MOREAU 

GLASSBORO 

3291 

02 

GLOUCESTER 

39  42 

75  07 

GLASSBORO  STATE  COLLEGE 

GREENWOOD  LAKE 

3516 

01 

PASSAIC 

41  08 

7*  20 

470 

TA 

GEORGE  T.  WIGGINS 

MAMMONTON  2  NNE 

3662 

02 

ATLANTIC 

39  39 

7*  AS 

B5 

BA 

8A 

w.  HUBBARD  PARKHURST 

HIGH  POINT  PARK 

41  18 

74  40 

N.  J.  DEPT. OF  CONS. 

HIGHTSTOWN  1  N 

3951 

02 

MERCER 

10 

7*  31 

100 

6P 

C  H 

JAMES  R.  flCKERING 

INDIAN  MILLS  2    W 

'.229 

BURLINGTON 

74  It? 

100 

EDWAPO  ENTWISTLE 

JERSEY  CITY 

HUDSON 

74  03 

MID 

MID 

JERSEY  CITY  WATER  DEPT, 

LAHBERTVILLE 

(•635 

01 

HUNTERDON 

40  22 

74  57 

60 

6R 

H 

E.  E.  CASF 

LAYTON  2 

4736 

SUSSEX 

41  15 

7*  52 

390 

7A 

CHARLES  KOONS 

LITTLE  FALLS 

4867 

PASSAIC 

74  14 

150 

9A 

9A 

PASSAIC  VLY,  WTR,  COMM, 

LONG  BRANCH  2    N 

T*  00 

10 

WILBUR  P.  LAFAYE 

LONG  VALLEY 

5003 

01 

MORRIS 

10 

40  47 

74  4T 

7A 

7A 

H 

MRS.  ALICE  A.  H0L2 

LUMBERTON 

5055 

02 

BURLINGTON 

39  58 

74  48 

25 

c 

JAMES  LAwTON 

MAHWAH 

510<> 

01 

BERGEN 

41  06 

74  10 

253 

TA 

ROBERT  C.  GLASGOW 

HANVILLE 

40  3  3 

74  34 

50 

0A 

JOHN  L.  RAOCLIFFE 

MARLBORO  SCS 

524<. 

02 

MONHOUTH 

40  20 

74  14 

120 

GEROW  BRILL 

MAPLTON  1  W 

90 

OAVlD  0.  i^RISCOM 

MAYS  LANDING  1  H 

53<.6 

39  27 

20 

9A 

COUNtT  EXTENSION  SVC. 

MIDLAND  PARK 

5503 

01 

BERGEN 

40  59 

7«,  09 

210 

MID 

RIDGEWOOO  WATER  CO. 

MILLVILLE 

75  03 

L.  J.  GALLAHER 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

5581 

39  22 

75  04 

68 

FED.  AVIATION  AGENCY 

HILTON 

5597 

01 

MORRIS 

4]  01 

74  32 

950 

TA 

^_^ 

1 

OBSERVATION 

0 

35 

III 

M 

P 

TIME  AND 

9 

0 

E 

p 

STATION 

a 

|9 

CX>UNTY 

E 

O 

OBSERVER 

ii 

° 

Q 

3 

a 

1 

1 

1 

MOORE S TOWN 

5728 

02 

BURLINGTON 

2 

39  58 

Min 

„ 

MORRIS 

40  50 

6A 

8A 

JOSEPH  H.  GARRIS.  Ill 

6026 

01 

ESSEX 

] 

40  42 

74  10 

Mir 

MIDDLESEX 

IC 

40  28 

66 

NEW  MILFOBO 

6146 

01 

BERGEN 

74  02 

NEW  MONHOUTH 

615* 

02 

MONMOUTH 

I 

40  25 

74  06 

4P 

ST   MARYS  SCHOOL 

SUSSEX 

2 

41  03 

:  M 

MORRIS 

( 

41  02 

66< 

8' 

6544 

01 

HUNTERDON 

10 

»0  40 

74  45 

26C 

DAN  A.  COUGHLIN 

01 

PASSAIC 

8 

40  5* 

74  09 

100 

8A 

BA 

M 

PEMBERTON  3  E 

6B43 

02 

BURLINGTON 

2 

39  56 

74  36 

80 

^^ 

6863 

02 

CAMDEN 

2 

39  57 

75  0* 

60 

2 

let 

3( 

40  42 

75  12 

20C 

71 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COMM, 

tc 

9< 

nt 

nc 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7328 

02 

MERCER 

IC 

40  20 

7*  40 

1 

40  36 

MID 

f   " 

RAMWAT  VALLEY  SEw  AUTM 

R 1 NGHOOD 

7587 

01 

PASSAIC 

t 

41  08 

74  16 

305 

iC 

40  29 

12* 

Si  :g 

RUTGERS  UNIV 

SEA8R00<  FARMS 

7936 

02 

CUMBERLAND 

2 

39  30 

75  14 

90 

BA 

6A 

BA 

H 

SEABROOK  FARMS  CO. 

SHILOH 

8051 

02 

CUMBERLAND 

2 

39  26 

75  18 

120 

»P 

5P 

EVERETT  DICKINSON 

SOMERVILLE 

8194 

01 

SOMERSET 

It 

40  35 

7*  37 

^ 

MORRIS 

F 

1 

9( 

SUSSEX 

! 

•  1  12 

39( 

TA 

7* 

MRS.  WILDA  HILLARD 

8816 

02 

OCEAN 

IC 

« 

V 

TOMS  RIVER  WAT^R  CO. 

'TRENTON  WB  CITY 

8883 

02 

MERCER 

i 

40  13 

74  *6 

561 

TUCKER TON 

8899 

02 

OCEAN 

] 

39  36 

T*  21 

2C 

7» 

( 

41  03 

9271 

01 

UNION 

10 

*0  *P 

74  25 

26^ 

c 

WERTSVILLE 

9363 

01 

HUNTERDON 

10 

40  27 

7*  46 

160 

7A 

ROBERT  M.  MANNERS 

9606 

01 

MORRIS 

I 

40  ** 

74  36 

68( 

7/ 

N.J,  POWER  *  LIGHT  CO. 

WOODCLIFF  LAKE 

9832 

01 

BERGEN 

t 

41  01 

74  03 

151 

Hrr 

■ 

WOODSTOWN 

9910 

SALEM 

2 

»0 

5(1 

5P 

CREAM  VALLEY  DAIRY 

1 

I      DRAINACE  CODE:      1-COASTAL    3-DELAWARE    3 -GREAT  EGG  HARBOR    *-HACKENSACK    5-HUDSON    6-MAUIUCE    7-MUl-UCA    8-PASSAlC    9-RAHWAY    lO-RARTTAN 


REFERENCE   NOTES 


Additional  iDformmti 
Departaeat  of  Hsteor 
Bureau  Office  near  ; 


>a  regardinc  the  cllaate  of  Re*  Jeraey  m^y  be  obtalo' 
•lo(r>  College  of  Agriculture  and  Eovt ronaeotal  Scle 
lu .   Additional  precipitation  data  are  contained  Id 


DIHENSIONAL 

IffllTS: 

table  dlrec 

OBSKHVATIQN 

TIME: 

nd  values 
snowfall 


WATER  EQUIVALEWT  vali 
obtalolDg  neasuremeo 
Id   the   BDowpack   mar   resul 


Indicated,    dlBeneli 
ire    tens   of   degrees 

Snowfall  and  Snow  ■ 
e  at  7  00  a.a..  E.  S.  ' 
the    "Soowtall    and   Snow 

andard   Veat 


the 


table 


r.      Data    in 
OD  Ground" 

rpe   pan   of 


J  writing    to   the   EDvlronaeotal    Science   Servlc 
Rutgera    -    The    State    Unlversltj,     New    BruD«wl< 
mLY    PRKCIPITATIOK    DATA    IfEW    JKBSET' . 

la  bulletin  are  Teaperature  In  "F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  u 
Ive  departures  of  average  dally  tenperatures  froo  65'r.  In  "Suppleaental  Data' 
tbe   vector   sub   of   wind   directions    and   speeds   divided   by   the   nuaber   of   observati 

xd    tlMe.      During   the   suxaer   Booths   soae   observers   take    the   observations   on   day! 
t    observation   tiae    for   all   except    Weather   Bureau   and   TKA  stations.      For   these 
eaes"    table,    "Daily    Precipitation"    table,    "Oally   Teaperature"    table,    "Evaporati 
en   publiabed,    are    for    tbe   24   hours   ending   at    tlae   of   observation. 


the 


ill    and   Snow   ■ 


in   a, 
FWfall 


-Clli 


MORMAL3  for  al 
Divisions,  ae  1 
STAT low  WAMKS: 


IS  are  cllaatologic 
bis  publication,  b 
I   and    letters   folio 


"Snowfall   I 


I  Ground"    table,    and    in    the   "Seasonal    Snowfall"    table. 


HoDthly   and   seaaoi 


il    standard   ■ 
>wfall    and  b< 


log  de^ee  dayi 


tbe  parlod  1931-1960. 

Septeaber  1956. 
s  12  SSW,  indicate  distance  ii 
e  12  Bonths  ending  wl' 


the  post  office. 


'  preceding  June  1 


DELATED  DATA  AMD  CORR8CTIOWS  will  be  caj-rled  only  in 
IHTgRPOLJTgD  VALUES  for  Bonthly  precipitation  totals 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AHD  LglTKRS  WHEN  DSKD 


.  in  the  "CllBBtologlcal  Data' 
rller  date  or  dates. 


tbe  June  and  Deceaber  ii 
■ay  be  found  in  tbe  anni 
THE  FtaXOWIHG 


lues  of  tbia  bulletin. 

kl  Issue  of  this  pabllcat: 

i,    "Evaporation  and  Wind" 
>"  table  Is  Indicated  by  1 


Blghest  observed  one  ainute  windspeed. 
Aaount  included  In  following  aeasureaei 
Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
Adjusted  to  a  full  aonth . 
Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or 


B  Station  la  no' 
:lae  dlstrlbntloi 


equipped  with  1 
unkDowD. 


"Snowfall  and  1 


irouad"  table. 


ord. 


ling; 


if  : 


troa  recording  gage.   (These  ; 


•  of  1  inch  water  equl' 


lay  vary  slightly  froa  < 


I  every  10  inches  of  new  aDOvfall. 


to  be  published 


V   Includes  total  for  previous  aonth. 
IM  THE  STATION  IMDEX  THE  3TMB0LS  AHD  LETTERS  WHEN  DSSD  INDK 


'.   THE  FOLLOWING: 


AR  This  entry  in  time  of  observation  column  : 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  prec: 
Data"  bulletin.  If  daily  aaounts  are  pub 
by  reference  'R'.   Such  aaounts  may  dlffei 

G  "Sol 1  Teaperature"  table . 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Oali 

J  "Suppleaental  Data"  table 

SS  This  entry  In  tlae  of  observation  coluan  : 

VAR  Ttals  entry  in  tlae  of  observation  coIubd  : 


'   exposed  : 
appearing  : 


gem 


aluea  are  procesaed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  tbe  "Hourly  Precipitation 
Cllaatologlcal  Data"  bulletin  they  are  froa  a  separate  non-recording  gage,  except  where  ladicatAd 
nts  published  from  tbe  recording  gage  In  tbe  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


Index  Beans  observatl< 
Index  aeana  variable 
ated  a  few  feet  above  1 


elt< 


concerning  the  history  • 


or  which  data  are  no 

listed  in  the  tables,  were  either  aisslng  or  received  too  late  t 

tained  froa  the  Supe 

described  In  the  publications  KWTHLT  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLI 
Intendent  of  Docuaents.  Governaent  Printing  Office,  Washington,  D 

changes  in  locations 
ons  aay  be  obtained 

elevations,  exposure,  etc  ,  of  substations  through  1955  aay  be  f 
on  for  regular  Weather  Bureau  stations  aay  be  found  In  tbe  latent 
roa  the  Superintendent  of  Docuaents  at  tbe  address  shown  above . 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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Tftmperaturii 

J 

Prftcipilotion 

.  1 

< 

.1 

J 
.? 

I 

1 

1 

f 

No,  o(  Doy» 

1 

f  1 
i   z 

1 
o 

a 

Sno 

«.  SI..I 

No.  of  Day, 

Slolion 

Max. 

Min. 

1 

I 

o 

o 

1 

t 

8 

■11 

t  > 

.  s 
Si 

Xi 

•1 
■„i 

*    •    • 
NORTHERN           01 

BELVIDERE 
BOONTON  I  SE 
CANOE  BROOK 
CHARLOTTEBURG 
ELIZABETH 

78.7 
80.1 
61.0 
78. OM 
79.3 

59.9 
60.4 
62.3 
58. 5M 
63.5 

69.3 
70.3 
71.7 
68, 3M 
71.* 

-  3.6 

-  .5 

.6 

-  .9 

-  2.7 

86 
88 
69 
66 
88 

6 
17 
19 
19. 
20 

55 

53 

5* 
52 
57 

2*. 

15 

2* 

2*. 

29. 

15 
11 

9 
16 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10. '6 
6.06 
5.38 
7.59 
7,*5 

5,*9 
1.13 
.15 
2.63 
2.*6 

3,*2 
1,75 
1,1* 
2.75 

1.8* 

* 
* 
* 
* 
6 

.0 
.0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
10 
9 
9 
10 

6 

5 
* 
* 
6 

* 
2 
3 

2 

3 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 
FLEMINCTON  I  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAHBERTVILLE 

79.3 
81.3 
Tii.O 

82.2 

62.9 
59.1 
55.9 

62.8 

71,1 
70,2 
65,0 

72,5 

-  3.2 

-  .5 

67 
69 
66 

89 

19. 

19 

19 

18 

55 
52 
*7 

55 

15 

7 

23 

2* 

3 

12 
63 

6 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

6.*3 
8.31 
5.16 

6,03 

3.29 
.69 

1.20 
3,60 
1,39 

1,66 

5 

* 

10 

,0 
.0 
,0 

.0 

0 
0 
0 

0 

9 
9 
6 

7 

6 
5 
5 

5 

I 
2 

2 

2 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  I  W 

NEWARK  WB  AIRPORT       R 

78.4 

82.8 
77.9 
78. • 
80.5 

57.* 
63.0 
59.2 
59.9 
66.* 

67,9 
72,9 
68,6 
69,2 
73,5 

.1 
-   .9 

85 

90 
8* 
86 
90 

19 

19. 
19 
19 
18 

*e 

56 
52 
51 
59 

2* 
26 
15 
12 

31 

21 

* 
1* 
17 

1 

0 
2 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.61 
7.2* 
7.63 
5.77 
5.53 

2.15 
2.57 

I.IO 

1,8* 
1,*8 
2,*6 
1,*5 
1,*3 

3 

5. 
* 
* 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
9 

8 
8 

7 

5 

6 
6 
6 

5 

3 

3 
3 

1 
1 

NEWTON 

paterson 
phillipsburg 
plainfielo 
somerville 

60.6 

82.5 
81.6 
81.8 

57,8 

60.9 
62.8 
62.1 

69,2 

71,7 
72,2 

72,0 

-  .9 

-  .7 

-  .9 

-  .8 

86 

88 
89 
86 

19 

19. 
19. 
19. 

50 

5* 
56 
56 

15 

15 

25. 

29. 

15 

6 

5 
5 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

10.29 

5.62 

6.5* 
7.0* 

5.75 

.78 
1,35 
2.03 

2,*1 

1,92 
2.28 
3.20 

26 

3 
3 

3 

.0 

.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 

10 

7 
11 
10 

6 

5 
5 

* 

5 

3 

I 

1 

SUSSEX  1  SE 

78.9 

5*, 9 

66,9 

-  3.9 

87 

23 

*7 

25 

32 

0 

0 

0 

0 

9.5* 

*.50 

1.9* 

* 

.0 

0 

10 

6 

* 

DIVISION 

70,2 

-  1.9 

7.11 

2.20 

.0 

*    tt    tt 
SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSWORTH 

80.3 
83.* 
81.3 
83.7 
81, 9M 

62.6 
65.3 

63.3 

65,0 
62, 5M 

71,5 
7*,* 
72,3 
7*,* 
72, 2M 

-  2.2 

•  1.1 

90 
90 
86 
91 
89 

19 

19. 

19. 

19 

18 

55 

56 
5* 
56 
52 

16 

16 

16. 

2* 

16 

I 
0 
0 
2 

1 

1 

2 

0 

2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11.96 
9.31 

10. *T 
6.62 

9.06 

7.08 

*.72 
3.76 

*,96 
1,57 
3,97 
2,00 
*,13 

3 

10 

* 

3 

10 

.0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
13 

10 
9 
10 

* 
* 
3 

3 
* 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  I  N 
INDIAN  WILLS  2  W 

81.3 
82.0 
83.5 
81.3 
81.6 

63.5 
6*. 3 
6*.l 
63.2 
61.3 

72,* 
73,2 
73.8 
72.3 
71.5 

-  .7 

•   .* 

-  .6 

-  1.* 

89 
89 
91 
89 
89 

19. 

19 

20 

19 

19. 

58 
58 
56 
56 
52 

I* 
I* 
16 
15 
1! 

0 

2 
1 

1 
* 

0 
0 
3 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.16 
15.37 
9.98 
8.18 
11.15 

2.*0 

*.3* 
3.66 
5.69 

1,1* 
*,90 
2,*5 
2.59 
5.06 

10 
10 

* 

27 
10 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
12 
13 
12 
13 

2 
6 
* 
3 

* 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

M00RE5T0WN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

81.7 
81.3 
81.3 
81.5 
80. 7M 

63.1 
65.0 
63.0 
63.5 
62. 7M 

72.* 
73.2 
72.2 
72.5 
71.7M 

-  .9 

-  .7 

69 
88 
88 
88 
88 

20 

19. 

16 

19 

19 

56 
56 
55 
55 
52 

16 
15 
15 
13 
8 

2 
0 
1 

2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

11.19 
11.38 
10.17 
9.00 
9.31 

5.*2 
*.30 

5.50 
7.21 
2.77 
2.20 
1.97 

* 
3 
28 
3 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
9 
8 
12 
10 

2 

2 
* 
* 
* 

PEMBERTON  3  E 

SEABROOK  FARMS 

SHILOH 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY         R 

82.5 
80.8 
81.5 
81.1 
81.2 

62.7 
6*. 7 
63.5 
63.* 
66,0 

72.6 
72.6 
72.5 
72.3 
73.6 

-  1.2 

-  2.1 

-  .3 

90 
88 
86 
90 
88 

19. 

20 

15. 

20. 

19. 

5* 
57 
58 
55 
59 

15 

1* 

15 

16. 

31 

0 
3 

0 
0 

1 

2 

0 
0 
2 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

10.22 
12.99 
10.87 
10.52 
6.65 

5.17 
5.92 
1.88 

3,51 
5.72 
2.65 
*.37 
1.72 

10 

* 

25 

* 
3 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

U 
12 
13 
13 
12 

2 

* 
* 
3 
2 

TUCKERTON 
WOOOSTOWN 

60. '• 
82.8 

6*, 3 
6*.* 

72.* 
73.6 

88 
69 

19. 
19. 

56 
57 

16 
15. 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

9.03 
11.38 

1.77 
3.55 

* 
10 

.0 
.0 

0 
0 

13 
11 

* 
3 

DIVISION 

72.7 

-   .9 

10.16 

5,12 

.0 

ft    ft    « 
COASTAL            03 

, 

ATLANTIC  CITY           R 
CAPE  MAY  3  W 
LONG  BRANCH  2  N 

78.5 
80.6 
79.* 

68,* 
66. 6M 
66.5 

73.5 

73, 6M 
73,0 

-   .2 
.2 

85 
88 
87 

20 
2 
18 

63 
60 
62 

15. 
11. 
29. 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1*.77 
11.62 
6,6* 

9,63 
1,39 

6.95 
*.60 
l.*l 

3 

* 
10 

.0 
.0 

0 
0 

12 
9 
U 

6 
9 
6 

3 
* 
2 

DIVISION 

73,* 

-   .2 

11.01 

6,07 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
GLASSBORO 


least  total  precipitation 
woodcliff  lake 


GREATEST    1    DAY    PRECIPITATION 
FORTESCUE 


91 

DATE 

20. 

*7 

DATE 

25. 

15.37 

*.73 

6.00 

DATE 

0* 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL    WEATHER    SUMMARY    ON    PAGE       66 


DAILY  PRECIPITATION 


NEK    JERSEY 

lUGUST 

1967 

Station 

•a 

Day  of  Month 

1    1    2        3 

4    1 

5 

6 

7        8        9 

10    I    11       12 

13  1 

14   1   15 

le     17  I  18 

19 

20  { 

21 

22   1 

23   1 

24 

25  1 

26] 

27 

28   I  29   1  30 

31 

NORTHERN                                01 

bELvIOEOE 

10,48 

.16 

2,00 

3.42 

.70 

,12 

1.07 

T 

T 

.04 

1,20 

.80 

.49 

.46 

BERNARD5V1LLE    2    E 

^,^^ 

.14 

1.75 

.39 

,35 

.51 

.12 

.01 

.01 

•  01 

,46 

.35 

1.60 

.55 

BLACKWELLS    MILLS 

BOONTON    1    5E 

6.06 

.14 

T 

1.75 

.70 

,30 

.49 

.12 

T 

T 

1,02 

.75 

•  24 

.93      .02 

BOUND    6R0OR    2    W 

6.e<, 

.04 

2.95 

.10 

T 

.92 

.13 

.01 

T 

T 

•  03 

.22 

•  16 

1.99 

branchvIlle 

7.16 

.11 

.32 

2.15 

.29 

,03 

.06      .03 

1.20 

,02 

.05 

1.19 

•  03 

.73 

CANISTEAR    RESERVOIR 

i.ie 

.05 

2.81 

.51 

2.11 

I 

,14 

.16 

1.49 

•  04 

1.17      T 

CANOE    bfiOOK 

S.3B 

.05 

1.14 

.40 

,12 

.40 

.17 

.03 

,03 

.02 

T 

.32 

1,04 

1.00      T 

CEDAR    GROVE 

CHAHLOTTEBURG 

7.59 

.02 

2.75 

,48 

,48 

1.42 

.04 

,23 

.02 

.73 

.11 

.44 

CLINTON 

e.32 

.50 

T 

2.82 

,16 

,15 

,92 

1,15 

.23 

1.00 

1.39 

ELIZABETH 

7.45 

1.51 

.17 

T         1 

,84 

,69 

.14 

T 

.19 

T 

•  06 

.08 

.66 

1,27 

•  14 

ESSEX    FELLS    SERv    BLDG 

6.43 

.87 

.40 

.08 

1.20 

,75 

.03      ,34 

.14 

.01 

.86 

,80 

•  95 

FLEMINGTON    I    NE 

8.31 

,37 

T 

3.60 

.30    1 

,20 

,95 

.03 

.01 

.09 

•  04 

.13 

.17 

•69      .03 

GREENWOOD   LAKE 

7.46 

.04 

.07 

2.00 

.25 

1,72 

.06 

.17 

.03 

1.72 

.07 

.50 

HIGH    POINT    PARK 

5.16 

.14 

.90 

.55 

,03 

,03 

,62 

.05 

1,39 

.10 

1.13 

.22 

JERSEY    CITY 

LAMBERTVILLE 

6.03 

.14 

1.24 

.50 

,01 

1,86 

.01 

.08 

.05 

•  06 

.04 

.07 

•  32 

.67 

LAYTON    2 

6.81 

.25 

1.84 

.61 

,2B 

,12 

.67 

T 

T 

.06 

1,73 

1.01 

•  10 

.14 

LITTLE    FALLS 

7.24 

1.48 

1,18 

1.48 

,27 

,02 

.34 

.09 

T 

•  01 

.44 

•  60 

.60 

LONG    VALLEY 

7.63 

.53 

2,46 

1.10 

,03 

.71 

T 

•  02 

1,17 

.46 

,20 

.99      T 

MAHWAH 

6.77 

.12 

2,18 

.49 

.05 

.71 

.16 

.06 

1.19 

,08 

1.00      .02 

manvIlle 

7.09 

.05 

2.56 

,14 

,15 

.01 

.90 

,12 

T 

T 

•  04 

•  09 

.39 

•  19 

1.62 

MIDLAND    PARK 

6.13 

.09 

.12    1.67 

.92 

.07 

,42 

.06 

.10 

.10 

.01 

•  02 

.02 

U43 

.17 

•  92 

.01 

MiLTON 

6.63 

2.90 

.73 

.67 

.04 

1.10 

.14 

•  15 

1.02 

•  19 

.61 

MORRIS    PLAINS    1    W 

5.77 

.36 

1.45 

.69 

T 

.41 

,08 

T 

•  01 

T 

T 

.63 

•  69 

.70      T 

NEWARK    WB    AIHPOHT                     H 

5.53 

T 

.89 

.07 

,95 

.53 

.03 

.07 

.08 

.07 

•  02 

•  02 

•  11 

.49 

U43 

T 

T        I 

NE»*    MILFORD 

5.92 

.06 

1.10 

1.40 

,86 

.22 

.08 

.06 

1.10 

.72 

•  32 

NEwTON 

10.29 

.02 

2.00 

1.53 

,31 

.04 

1.31 

■  28 

•  20 

1.11 

.98 

•  10 

2.41 

OAK    RIDGE    RESERVOIR 

8.71 

.36 

4.06 

,38 

.06 

.94 

,05 

.18 

•  17 

.74 

•  12 

.96 

OLDmICK 

7.59 

.33 

T 

2.16 

.53 

1.46 

T 

.27 

•  19 

1.66 

* 

PATERSON 

- 

. 

. 

« 

. 

-              -              • 

•           •           « 

. 

_           ^ 

>           .           > 

^ 

_ 

^ 

_ 

^ 

PHILLIPS8URG 

5.82 

1.92 

.13 

.05 

1.05 

1.92 

.93 

•  10 

•  92 

PHILLIP5BUB6    BRIDGE 

6.28 

.34 

1.44 

.30 

.54 

.12 

.89 

.02 

1.19 

•  T6 

•  13 

•  90 

PLAINFIELD 

6.54 

.03 

r         2.28 

.22 

.82 

T 

.77 

.14 

T 

.10 

T 

•  04 

•  19 

.47 

.61 

.13 

RAHmAy 

7.93 

2.43 

.15 

.13 

.69 

.20 

.08 

.02 

.25 

•  04 

•  09 

•  12 

.99 

2^99 

RINGMOOD 

6.39 

.05 

2.18 

.20 

T 

1.57 

,06 

•  03 

1.70 

.17 

•  03 

.40 

somervIllE 

7.04 

.09 

3.20 

.30 

.11 

.80 

.11 

.05 

.02 

•  10 

.12 

•  95 

.44 

SPLIT    ROCK    POND 

7.13 

.23 

2.58 

.77 

.09 

1.00 

.07 

•  13 

•  11 

1.19 

.39 

•  06 

.55 

SUSSEX    1    SE 

9.54 

.74 

.17 

1.94 

.30 

.03 

.09 

1.42 

.36 

•  1* 

1.64 

•  06 

1.53 

WANAOUE    RAYMOND    DAm 

6.14 

.04 

T 

2.50 

.50 

.02 

.80 

.09 

•  06 

•  01 

.79 

.03 

.44 

fcERTSVlLLE 

5.59 

.18 

2.07 

.14 

1.25      .02 

I 

.05 

1.68      T 

MEST    WHARTOn 

7.92 

.04 

T 

2.70 

.73 

T 

1.38 

T 

•  58 

T 

.69 

.13 

•  82 

hOODCLlFF    LAKE 

4.73 

.05 

.25    1.25 

.65 

.40 

.05 

.07 

1.23 

.28 

.90 

SOUTHERN                             02 

ATLANTIC    CITY    WB    AP 

11.98 

.24 

4.96 

1.67 

.23 

.02 

.82      T            I 

.11 

.01 

.09 

•  14 

•  39 

.06 

U31 

1.02 

.03 

.40 

.92   . 

AUDUBON 

9.31 

.26 

.20 

.64 

.34 

T 

.95 

1.57 

T 

.48 

.30 

T 

.17 

•  43 

1.09 

.34 

1.69 

•  0« 

BASS   RIVER    ST    FOREST 

8.84 

.51 

2.27 

.37 

.31     1,12 

.23 

•  08 

.38 

.19 

•  07 

1.91 

.11 

1.16 

•  IT 

BELLEPLAIN    ST    FOREST 

10.47 

.78 

.03 

3.97 

.00 

.08 

,32                   T 

•  15 

.20 

2.01 

•  64 

.89 

•  06 

•  12 

BURLINGTON 

8.62 

.07 

2.00 

.82 

.05 

.50 

.05 

1.47 

.06 

.40 

.80 

.71 

•  40 

1.20 

•  00 

CANTON 

6.70 

.45       .15 

1.33 

.08    1 

.35 

.01     1.42 

.18 

.11 

.03 

•  29 

•  79 

.49 

.09      .01 

CHATSWORTH 

9.06 

.20 

1.00 

1.26 

,03 

4.13 

.12 

•  92 

.10 

•  28 

1.26 

.16 

FORTESCUE 

12.91 

.35 

8.00 

.05 

.65 

.50 

.25 

•  60 

1.00 

.39 

.12 

FREEHOLD 

7.16 

.09 

.08    1.03 

.72 

I 

.45 

1.14 

.11 

.15 

•  10 

T 

.55 

•  09 

.81 

•  73 

•  69 

.39 

.03    . 

GLASSBORO 

15.37 

.13 

.02 

1.24 

.18    3 

.56 

4.90      .09 

.04 

1^28 

.10 

T 

•  20 

1.64 

U47 

.20 

.30 

HAMMONTON    2    NNE 

9,98 

.22 

2.45 

.06 

.01 

1.66      .40 

.06 

,11 

.96 

•  02 

.15 

.27 

•  21 

1.67 

•  63 

.02 

•  26 

HIGHTSTOWN    1    N 

8.18 

.04 

T            .81 

.46 

.17 

1.01 

.13 

.16 

.15 

•  01 

.18 

•  16 

1.55 

•  69 

2.99 

.01 

INDIAN    MILLS    2    x 

11.15 

.24 

,24 

1.22 

T 

.31 

5.06 

.15 

1.22 

.14 

T 

.03 

.36 

1.09 

•  62 

.30 

•  IT 

MAYS    LANDING    I    f> 

10.34 

.57 

,05 

5.11 

.38 

T 

.06      .72 

.05 

.09 

.03 

.03 

.07 

.09 

•  32 

2.20 

•  04 

T 

•  93 

MILLVILLE 

11.19 

.14 

5.50 

.36 

.15 

.54 

.08 

.75 

.51 

.32 

.20 

•  76 

.62 

.26 

MILLVILLE    FAA    AIRPORT 

11.38 

.04 

7,21 

1.22 

.03 

T 

.36                   T 

.09 

.59 

T 

•  13 

.09 

.16 

.72 

.93 

•  03 

.16 

T 

T        . 

M00RE5T0WN 

10.17 

.46 

.81 

2 

.20 

1.60 

.08 

•  80 

.49 

T 

uoo 

2^77 

NEW    BRUNSWICK    ExP    5TA 

9.00 

I         2,20 

,38 

1 

,05 

1.31 

.10 

.28 

.12 

•  13 

•  73 

•  79 

1.50 

•  49 

NEw    MOnMOuTh 

9.31 

.01 

1,97 

,61 

1 

,40 

1.10 

.05 

.3* 

.10 

•  02 

.68 

1.78 

.36 

•86      .01 

PEMBERTON    3    E 

10.22 

.16 

,52 

,99 

.02    2 

.09 

3.51 

.15 

.92 

.07 

•  20 

.66 

.62 

.31 

PENNSAUKEN 

10.18 

.42 

T 

1.15 

.20    1 

,65 

1.55      T 

.05 

.48 

.48 

1.10 

T 

1.19 

.90 

.29 

1.20 

' 

PRINCETON    WATER    wORKS 

7.66 

T 

1,49 

.17 

.89 

.99 

1.15 

.12 

.08 

.14 

T 

•  29 

•  69 

.96 

1.19 

SEABROOK    FARMS 

12.99 

.46 

T 

5.T2 

.25 

.13 

T 

1.61       .25 

.03 

.72 

•  06 

.11 

.01 

.40 

U93 

1.96 

T 

.13                   T 

SHILOH 

10.87 

.11 

1.91 

2.56 

.23 

.54 

.23 

1.20                   .03 

.23 

.09 

.10 

.02 

•  41 

2^69 

.44 

.12 

TOMS    RIvEfi 

10.52 

.20 

.40 

4.37 

.06 

.66 

1.97      .15 

.03 

.14 

.71 

•  06 

.10 

1^09 

•  26 

•  16 

.20 

TRENTON    W6    CITY                          R 

6.65 

.02 

I         1. 72 

.14 

.62 

.29 

.82 

.12 

.05 

.13 

•  13 

T 

•  34 

•  73 

•  37 

1^17 

t 

TUCKERTON 

9.03 

.37 

.77 

1.77 

.41 

.11 

T 

1.22      T           T 

.16 

T 

.03 

T 

.11 

•  09 

.97 

T 

U23 

1.13 

•  68 

•  09 

.03 

.34    . 

WOODSTOWN 

11.38 

.33 

.02 

1,80 

,30 

.02 

3.55 

.03 

T 

.28 

•  01 

•  07 

T 

.29 

3.17 

.64 

.51 

,18 

.22    . 

COASTAL                                   03 

ATLANTIC    CITY                                R 

14.77 

.45 

6.95 

2.19 

,11 

.08 

.67                   .03 

.11 

.15 

•  33 

.93 

.25 

1.85 

.54 

.02 

.06 

.04 

.01    . 

bEUMAR    2    Sv. 

, 

. 

_ 

_ 

. 

-           -           . 

-           -           « 

_ 

*           .           * 

. 

. 

, 

_ 

>           -           > 

CAPE    MAY     3    W 

11.62 

1.20 

4.60 

,13 

.01 

.09      .04       .05 

.04 

.80 

,03 

.90 

.80 

.74 

1.09 

.90 

. 

LONG    BRANCH    2    N 

6.64 

,05 

1.00 

.97 

.75 

1.41                   T 

.10 

.02 

.47 

.99 

T 

•  13 

.67 

.33 

.06 

.11 

T 

' 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  ■,p,h.) 

ReUtive    huiaidity  •▼•rage*  - 
pnomt 

Numb«r  of  day*  vrlth  pradplUtion 

1    •• 

j 

SUtion 

a! 

♦*  ♦* 

rH    U 

n  h 
tua 

B 
OS 

r 

> 
< 

Jl 

■-I 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1    Am         7    am         1    PM        7    PM 

3 
s 

s 

I 

il 

1 

Hi 

ATLANTIC    CITY    WJ    AIRPORT 

20 

2.9 

8.8 

21+-^ 

18 

03 

95 

91 

66 

84 

2 

5 

6 

2 

3 

1 

19 

44 

7.3 

ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 

- 

- 

- 

30 

S 

27+ 

- 

- 

- 

- 

0 

6 

6 

3 

1 

2 

18 

- 

- 

NEWARK    WB    AIRPORT 

23 

i.e 

9.1 

21++ 

32 

31  + 

91 

81 

62 

69 

3 

7 

2 

4 

1 

0 

17 

- 

7.1 

TRENTON    WB    CITY 

- 

- 

- 

30 

S 

27 

- 

- 

- 

- 

3 

2 

7 

3 

2 

0 

17 

47 

6.8 

>&  toUowing  Sution     Index. 
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I 


DAILY  TEMPERATURES 


Nfx  JlOilt 

*U(rtJST     1467 


NORTHERN  01 

BELVIOERC 

eOONTON  1  SE 

CANOE  BROOK 

CHAHLOTTEBURO 

ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLOG 

FLEMINOTON  1  NE 

HIGH  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

LAM8ERTVILLE 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONS  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  « 

NEMARK  HB    AIRPORT 

NEnTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURO 

PLAINFIELO 

SOMERVILLE 

SUSSEX  I  SE 

•      •      » 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  NB  AP 
AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
BURLINGTON 
CHATSHORTH 
FREEHOLB 
GLASSBORO 
HAMM0NT3N  2    NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  XILLS  2  w 
MILLVILLE 

HILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 
NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  01  Monlh 


66 

60 


87  se 

6S   62 


■6   82 
61   57 


88   88   86 
6«   63   70 


83 
62 


87   8* 
6*   62 


8S 
62 


86   87 
6S   62 


87   87 
6S   66 


88   87 
6S   6S 


85  87  87 

67  66  68 

85  87  80 

65  64  69 


81   86 
6*   61 


80   83 
6«   62 


80   80   86 


83   81 

5«   59 


S3   8* 
58   62 


8«   85 
59   66 


10   11   12   13   l«   IS   IS   17   IS   19 


80   SI   80 
I   56 


80   82   8« 
66   6*   62 


79 
62 


83   85 

65   65 


83   83   85 
66   66   64 


79 
63 


84 
63 


84   84 
67   67 


S6   86 
65   63 


79   81   81 
63   61   57 


S3 
61 


79  !  80   80 
60   62   56 


79   82 
63   70 


86   87   85 
60   64   62 

82   82   79 


85 
60 


86   84   86 
60   67   62 


83   85 
66   64 


79   85 
64   64 


66   64   66 


80   80 
66   65 


80  86  85 

66  65  64 

80  79  84 
66  63  62 

87  80  78 

66  65  64 j 

82  79  85 j 

67  67  66 

81  83  85 
67  65  65 

80  84  84 

66  66  63 


82   83 
53   53 


81   81 
59   61 


88   85 
63   66 


82   82 
59   64 


86   84 
66   67 


86   79 

60   60 


70   79 
57   55 


70   83 
56   53 


69   83 
58   57 


70   SO 
55   52 


85   88   84 


21   22   23  [24  I  2S  r2S  I  27  '  U  I  2<  j  30   31   | 


85   84 
66   67 


87   85 
63   67 


81  84 
60   59 


82!  86 

551  58 


83'  87 

54  I  54 


651  65 
57i  57 


87  88 
56  I  58 


87 
61 


86   86   84 


86   88   83 
71   69   66 


88   86   89   88 


60  I  65   68 


82   78 
54   54 


82 
56 


85   79 
69   59 


85 
57 


61   62   67 


SOI  81 
52  54 


80  83 
53  55 


83'  85 
63I  66 


81  85 
50  52 


75   83   86 
62   57   56 


81 
53 


81   85   72 
58   67   60 


87  I  84 
63   69 


85  I  85   81 
59   70   63 


88  1  85   83 
63   70   66 


83   81 
65   69 


84   85 
63   66 


88   87 
67   65 


86   82 
61   63 


85   83 
57   61 


84   85 
61   64 


84   83 
62   66 


85   86 
60   66 


85   82 
61   66 


85  I  84 
57   68 


78   85 
60   58 


79 
62 


82   68 
60   55  I 


68   59 
56   58 


70   67 
55   54 


67   80 
58   64 


72   81 
63   64 


75   83 
58   57 


76   83 
60   58 


77   80   69 
59   57   52 


70   61 
55   55 


77   70  :  65   70 
63   61  '  58   62 


78   76   75 
67   66   68 


80 
63 


79   81   84   80 
66   57   60   65 


82   83   69   68   64   73 


62   60   56 


85   88 
62  I  66 


84 

68 

77 
57 

75 
58 

89 
70 

80 
63 

83 
65 

82 
67 

76 
58 

76 
62 

85 
68 

76 
63 

79 
64 

81 
71 

82 
69 

83 

66 

S3   SI   68 
66   61   55 


55   55 

68   57 


67   76 
56   63 


70   61 
51   54 


77 
56 


63  .  71 
57   57 


71   68   77 
62   56   64 


80   67  ,  67 


81   67  '  67 
60   57  I  55 


72   71   68   73   82 
65   61  I  60   64   70 


83   85 
58   57 


75   81 
54   56 


80 
61 


87   77  I 
65   56  j 


86   86   88 


88   86   89 
58   62   67 


86   87   88 
58   61   60 


SO   S3'  83 
57   54  54 


83   86  87 
60   59   61 


82   81 
58   56 


84   83   78 

59 '  68   60 


75  I  68 
60   62 


87   83 
65   61 


87   85 
64   60 


84   78 
69   59 


82   78 
68   58 


84   83 
63   62 


84  1  83   78 
62.  69   63 


86   B4   77 
60   64   61 


85  1  64 

62!  69 


82  1  86 
59  60 


70   82   85 
62   58   56 


81   87 
55   52 


85  86 

59  j  60 


83   88 
57   67 


87   90 
67   68 


87   88 
55   66 


86   90 
64   69 


88   89 
56   63 


85   89 
62   64 


87   86 
62   66 


89   90 
61   65 


86   88 
60   66 


86   89 
57   64 


86   87 
59   64 


84   88 
62   70 


86   88 
61   67 


85   87 
63   68 


67   69   60 


90   84 
69   68 


90   80   84 
71   69   67 


88   81 
69   69 


80 
68 


85   79 
68   69 


89   83 
68   68 


89   88 
70   69 


90   91 
70   68 


89   SO 
70   68 


77   84   76   70   61 
59   58   51   53   54 


84   84   71 


70   81 
56   64 


76   82 

55   54 


78.7 
59,9 


81.0 
62.3 


78.0 
58.5 


79.3 
63.5 


79.3 
62.9 


81.3 
59.1 


74.0 
55.9 


82.2 
62.8 


78.4 
57.4 


82.8 
63.0 


78.4 
59.9 


80.5 
66.4 


80.6 
57.8 


66   60   56 


83   71   69 
65   62   57 


83   79   69 
66   62   57 


75   87   67 
52   54   48 


70   66 
63   63 


68 

68 

81 

81 

83 

84 

83 

62.5 

56 

58 

65 

64 

58 

55 

61 

60.9 

67 

72 

86 

81 

86 

80 

81.6 

56 

62 

68 

66 

58 

63 

62.8 

67 

73 

83 

78 

85 

80 

81.8 

56 

62 

67 

66 

57 

64 

62.1 

68 

60 

70 

81 

SO 

81 

78.9 

47 

50 

57 

62 

52 

53 

54.9 

73   69 
64   62 


69   64   65   65 


87   82   68  I  76 


83   82 
70   69 


82   88 
67   70 


61   84 
68   70 


78   67 
64   70 


67  66  58 

80  78  67   76  80  85 

67  65  60   61  69  70 

62  78  69   74  76  86 

66  63  60  I  60  64  68   66 


83   72 
65   61 


67  89   81 

68  66   65 


79 
69 


87   77   83 
66   67   65 


72   68   64 


65   60   71   68 


68   65   61 


76   68 
62   59 


73   67 
63   59 


82 
66 

81   78   69 
67   64   61 


77 
61 


70 
62 


77   71   69   61 
69   64   63  i  66 


62   71   68 
66   64   61 


75 

60 


61   80   70  !  69 
66   64   62  I  57 


76   81 
66   67 


80   83   88 
67   68   67 


73   86  '  78 
63   69  i  67 


81   87 
65   68 


79   84  I  85 
63   69   68 


82   83 
71   71 


78   83 
59   60 


72   84  '  78 
62   67  I    66 


81   84 
58   57 


84   86 
62   65 


82   83 
57   57 


82   86 
63   62 


82   84 
59   57 


81   85 
59   60 


79   82 
61   62 


62   85 
60   61 


81   84 
59   59 


SI   85 
57   56 


79   82 
60   59 


83   84 
63   61 


82   84 
62   62 


82   84 
59   59 


80.3 
62.6 


81.3 
63.3 


81.9 
62.5 


81.3 
63.5 


83.5 
64.1 


81   81.3 
65  I  63.2 


81.6 
61.3 


81.7 
63.1 


83   81.3 
61  I  65.0 


83   81.3 
66  !  63.0 


82  '    SI. 5 
66  ;  63,5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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ConUnued 

DAILY  temper; 

^TUR 

Day  Of  M 

ES 

NEW  JERSEY 
AUGUST 

1967 

SlaUon 

onlh 

? 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

ID 

11 

12 

13 

14 

15  1  16 

17 

19 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

NEW  MONifOUTH 

MAX 

MIN 

85 
62 

85 
62 

78 
67 

78 
65 

84 
66 

84 
65 

78 
60 

83 
52 

8* 
56 

84 
55 

77 
63 

75 
58 

74 
57 

81 
63 

83!  85 
57  57 

88 
71 

84 
70 

82 
69 

81 
67 

81 
66 

69 
63 

71 
61 

72 
65 

84 
70 

79 

63 

81 
61 

86 

66 

80.7 
62.7 

PEMBERTON  3  E 

MAX 
MIN 

6« 

86 
64 

82 
69 

79 
66 

80 
64 

85 
63 

86 
59 

81 
65 

84 

60 

84 
68 

80 
58 

77 
58 

72 
60 

82 
58 

86!  87 
54;  55 

88 
60 

90 
64 

90 
69 

80 
68 

84 
66 

65 
67 

79 
64 

66 
61 

79 
61 

61 
66 

85 
69 

80 
66 

83 
56 

85 
56 

82.5 

62.7 

SEABROOK  FARMS 

MAX 
MIN 

85 
63 

85 
66 

86 
71 

83 

68 

79 
66 

78 
65 

82 
63 

83 
66 

82 
62 

84 
66 

82 
62 

77 
62 

75 
63 

67 
57 

80  85 
58!  ''° 

86 
62 

84 
66 

87 
72 

88 
69 

79 
67 

81 
68 

81 
66 

70 
62 

66 
63 

80 
68 

83 
69 

85 
67 

77 
61 

80 
60 

80.8 
64.7 

SHILOH 

MAX 
MIN 

66 
6* 

85 

64 

84 
69 

79 
66 

80 
64 

84 
62 

83 
62 

82 
65 

82 
61 

83 
69 

81 
59 

77 
60 

77 
60 

81 
59 

86  1  85 
58  1  59 

84 
60 

85 
66 

86 

70 

78 
66 

80 
65 

80 
65 

80 
63 

68 
61 

80 
62 

82 
67 

85 

70 

78 
66 

81 
61 

83 
61 

81.5 
63.5 

TOMS  RIVER 

MAX 

MIN 

86 
65 

85 
63 

84 
68 

83 
66 

77 
65 

80 
65 

82 
60 

83 

64 

80 
59 

84 
68 

83 
62 

76 
61 

75 
62 

71 
58 

80  1  84 

55  1  55 

85 
59 

85 
64 

90 
68 

90 
67 

SO 
66 

85 
68 

80 
66 

71 
65 

68 
62 

77 
67 

79 
67 

85 

68 

80 
60 

81 
59 

81.1 
63,4 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

86 
68 

87 
69 

78 
70 

81 
69 

86 
67 

85 
67 

85 
66 

82 
69 

85 
64 

84 
69 

77 
64 

76 
62 

68 
65 

82 
62 

86l  88 
63!  65 

85 
66 

88 

70 

88 
72 

79 

70 

82 
69 

83 
69 

72 
63 

68 
60 

73 
60 

75 
64 

85 
70 

77 
68 

62 
63 

84 
65 

81.2 
66.0 

TUCKERTDN 
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EVAPORATION  AND  WIND 
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65 
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68 
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62 
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63 

63 

66 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


August  was  New  Jersey's  second  straight  month 
of  abundant  rain,  much  of  which  fell  in  numerous 
heavy  thunderstorms.  The  most  severe  storms 
were  on  the  3d,  5th,  10th,  and  27th.  There  was 
one  death  and  one  injury  due  to  lightning,  one 
death  when  a  boy  was  washed  into  a  culvert  and 
drowned,    and   one  man  was  killed  when  he  fell 


from  a  boom  aboard  a  ship  he  was  trying  to 
secure  during  a  thunderstorm.  Heavy  rains 
caused  flooding  of  streets,  highways,  and  base- 
ments on  the  dates  mentioned  above,  and  on  the 
10th  Blackwood  Lake,  in  Camden  County,  was 
severely  flooded. 


Donald  V.  Dunlap 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Department  of  Meteorology 

College   of   Agriculture    &  Environmental 

Science 
Rutgers  -  The  State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey    08903 
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2.25 

.45 

■  09 

•  SO 

.03 

•38   .80 

SPLIT  ROCK  POND 
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T 

.13 

.13  1.88 

• 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 

2.01 

•  36 

■  20 

.02 

1.27   .16 

. 

BELMAR  2    SW 

1.30 

T 

.10 

T 

.40 

.50 

T 

.10 

•  20 

T 

• 

CAPE  MAY  3  w 

2.01 

.48 

.02 

.90 

.05 

.30   .26 

. 

LONG  BRANCH  2  N 

1.08 

.07 

.36 

.03 

.11 

.01 

.30   .20 

• 

DAILY  TEMPERATURES 


SEPTEMeCR  l«tT 


I 


NORTHERN  01 

BELVI0C4E 

BOONTON  1  SE 

CANOE  BROOK 

CHARLOTTEBURl) 

ELIZOBETH 

ESSEX  FEULS  SERV  BLDG 

FLEMINGTON  1  NE 

MI6H  POINT  PARK 

JERSEY  CITY 

LAMBERTVILLE 

LAYTON  2 

LITTLE  FALLS 

LONG  VALLEY 

MORRIS  PLAINS  1  H 

NEMARK     ><B    AIRPORT 

NEKTON 

PATERSO"* 

PHILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

SOHERVILLE 

SUSSEX  1  SE 

»        ft        K 

SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  MB  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CHATSU05TH 

FREEHOLD 

GLASSBO^O 

HAMMONTDN  2  NNE 

HIGHTSTDWN  1  N 

INDIAN    >IILLS    2    w 

MILLVILLE 

MILLVILlE  FAA  AIRPORT 

mOORESTDWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MlN 


SO 

*» 


70 

40  *0 


72   7« 
*<i   *7 


69   7a 

*2   *« 


69   76 

46  !  46 


69  I    79 
42  I  49 


S3   SO   S2   SI 

47   51   50   54 


S3   79   S2   S2 
56   52   53   54 


SI   75   64   6S 
54;  56   41   40 


62   77   64   67 
49   59   45   41 


D«yOI  Monlh 

,  IS   IE   17   IB   19 


22   23   24   2S   26   27   28   29   30   31 


61   77 
56   55 


S5   85 

5S   57 


54   55   57 


SO   SO 
50   48 


85   66 

57   56 


62   46   40 


79   66   66 
58   43   37 


72   76   7B|  76 
40   43   47   ** 


73   76   77,   78 

40   46   49|  55 


43   47   50|  '6 

76 
56 


67   82 

59   59 


71   66 

53   56 


60   64   80 
55   55   56 


65   82   77 
55   55   59 


71 

66 

56 

58 

64 

59 

39 

39 

39 

38 

71 

69 

52 

54 

61 

60 

40 

39 

44 

36 

70   76   75   76 
38   30   62   49 


71   76   75   76 
38   52   58   56 


80!  77   71 
60   61   49 


70 

80 

84 

80 

82' 

64 

64 

67 

72 

76 

77 

43 

43 

53 

54 

52 

50 

48 

43 

40 

44 

48 

69 

78 

83 

81 

65) 

61 

66 

69 

72 

77 

60 

38 

40 

50 

51 

51  ' 

55 

46 

34 

35 

39 

44 

61 

70 

77 

78 

71 

70 

61 

64 

68 

72 

71 

41 

45 

50 

50 

50 

55 

40 

42 

44 

50 

50 

67   76 
41   50 


80   86 
51  ,  61 


67  I  76 
40  ,  48 


83   84 
53   52 


82   76 
SO   49 


87   83 
57   56 


81   78 
57   51 


62   78 
59   54 


82   84   83 
62   60  I  62 

82   79  I  82 


85   81 
56   58 


SO   82 
49   49 


84   66 
54   61 


79   80  I 
49   49  I 


80   81 
52   56 


85   79 
61   64 


82   84 
46   52 


76   71 
59   43 


62   69 
37   38 


80   67   70 
60   48   42 


63   66 
45   36 


77   65   65 

58   46   40 


70   70 
53   49 


85   85   83  I  84   84   64:  79   73 
52   54   52  1  53   52   57  I  57   42 


74  ,  78   78   79 
39!  42   46   49 


74   72   80   86   83   84   84   85 


Bll  67   71   73   73 


50   46   42  1  54   54   54 i  55   55   57  1  62   45   43  1  41 


81   61 
50   53 


74   71   79   85   61   84 

47   49   41 j  52   52   53 


82   85   82   74   70   74   78   80   82 
56   53   57  1  69   46   42   4l   50   52 


71   71   66!  70   83   78   S3   81   82   74   63   65 
38   39   36   38   47   47   46   44   46   56   36   32 


67   74 
45   39 


74   79 
53   46 


73   76 
47   40 


86   85 
55   58 


85   85 
52   55 


80   77 
53:  56 


S4i  84 
55   60 


83   61 
51   56 


83   80 
55   49 


85   82 
59   59 


70   64 
52   41 


67   71 
57   49 


71   74   72 
33   34   39. 


53   63   50 


73 

78 

65 

83 

82 

85 

54 

48 

59 

59 

60 

65 

71 

85 

84 

83 

82 

47 

53 

55 

52 

57 

71 

83 

83 

82 

S2 

48 

56 

56 

55 

53 

71 

76 

84 

83 

83 

52 

55 

58 

55 

59 

71 

73 

80 

87 

86 

85 

52 

46 

56 

60 

57 

58 

83   SO 

60   59 


76   69 
60   49 


84 
52 


79!  73   68 


74   70 
56   46 


MIN  i  53 


MAX 
I  MIN 


68   77 
50   42 


70   76 
47   38 


71   70 
51   46 


69   74 
50   47 


66   67 

50   47 


70   76 

52   451 


86   61 
58   61 


79   82 
50   52 


85   63 
58   59 


81   81 
55   55 


811  82 
50   56 


83'  60 
56   59 


83 
55i  58 


83   82 
57   60 


63  83  80  67 

60  58  62  47 

65  65  80  65 

58  56  60  45 

84  62  72  67 

57  58  60  47 


62   82 
56   55 


55 


84   81 

60   59 


71   69 
60   43 


80   70 
58   48 


69   69 
55   47 


79   69 
52   43 


79   67 
60   48 


65   73 
38   39 


75   79 
45   45 


69  I  73 
39  I  43 


72   77 

48   47 


69   79 
41   40 


70  I  74 
42  ;  43 


68   73 

45  ,  44 


691  71 

43|  44 


70   76 
43   41 


73;  78 
39,  36 


70   73 

42   44 


72[  76 
44;  46 


72   76 
41   41 


69   74 
47   43 


58   57'  54   55   60   60   36   37   40   37   47   56   65   55 


71   72   77 
40   46   47 


79   82   61   77 
46   54   55   65 


54   54 

85   87 


55   53   54 


60   60   63   65 


70   82 
52   56 


83   83   77 
58   55   57 


79   69   85   85   85   79 
55   54   54   52   52   54- 


69   69 
52   50 


76   71   76 


80   81   80   75   83 
42   47   48   66   59 


71   75   78!   80   78 
40   43   48   48   58 


76   80   80   78   76 
45   49   52   63   57 


71   76   76   75   70 
36   3S   45 1   58   54 


69   75   76   78   69 

40   42   63;   59   54 


76   80   81   72   83 
52   56   60   67   62 


72   75   79   78   73 

36   41   43,   50   50 


77   78 
43   46 


84   80 
49   56 


79   77 

44   45 


79   79 
53   57 


78   79 
43   50 


71   78 
48   52 


77   79 

49   44 


77   77 
47   52 


78   79 
41   44 


76   76 
47   50 


77   77 
49   50 


79   77 
46   61 


78   77 
52   55 


85 

86 

84 

79 

77 

77 

61 

64 

75 

79 

75 

80 

59 

65 

55 

63 

60 

39 

40 

37 

39 

60 

60 

67 

S3 

82 

83 

81 

68 

65 

57 

56 

60 

71 

76 

73 

58 

64 

54 

55 

56 

34 

39 

36 

35 

36 

45 

59 

89 

87 

86 

82 

74 

71 

61 

61 

63 

75 

79 

75 

60 

56 

59 

62 

60 

42 

42 

43 

39 

42 

58 

64 

81 

84 

80 

77 

70 

65 

55 

56 

60 

70 

74 

71 

56 

54 

51 

52 

66 

37 

34 

37 

35 

35 

55 

60 

81 

83 

83 

76 

'2 

68 

56 

60 

61 

71 

74 

72 

58 

57 

54 

55 

59 

38 

38 

38 

37 

38 

55 

58 

85   86   77 


75   60   73   75   70 


80   71   66   56 
55   68   35   33 


58   60 
36   35 


73   73   75   78 
38   55   62   51 


84   85   86   86 
54   67   53   52 


70   84   86   87   79   77 
65   55   59|   56   59   62 


76   83   85   85   81   78 
66   57   59   55   57   62 


74   81   83   63   83   79 
62   52   46'  40   45   50 


66  76  85  83 

61  54  62  57 

71  83  87  66 

64  60  601  58 


74   77 
65   62 


76   60   86 


65   61 
79   79 


80   75 
55   61 


66   82 
60   64 


84   60 
56   58 


72   56 
43   36 


75   70 
63   38 


82'   75   66 


63   62   63 


58   52   56 


72   81 
60   69 


62  60  59  59 

60  72  80  88 

58  61  57  60 

72  80  84  83 

65  56  58  56 

71  81  85  82 

62  69  52  54 

79  69  80  84 

53  61  54  56 


63   66 
66   79 


83   79 
56   58 


80   72 
55   54 


86   66 
60   62 


86   84 
59   61 


80   78 
57   60 


83   85 
61   61 


84   77 

62   63 


65   60 
57   61 


82   82 
64   61 


72   67 
58   33 


75   62 
61   39 


66   65 
40   44 


69   65 
33   39 


64   65 
43   45 


63   63 
40   41 


62   43   41   42 


75  80 

43  50 

72  78 

36  51 

74  79 

44  52 

79  75 

39  57 


65   73 
43   52 


75   81 
62   66 


83   75 
63   43 


71   58 
58   40 


72   59 
58   35 


79   72 
62   43 


70   61 
51   41 


70   57 
46   39 


75   61 
61   39 


66   70   66   74 
41   41   43   52 


64   62 
39   40 


65   63 
34   37 


78   75 
68   51 


75   79   76 
62   66   53 


74   78   70 
55   63   52 


60   64   51 


80   75   81 
58   64   52 


73   79   70 
60   68   62 


74   78   70 
59   66   50 


61   69   65   71 


40   59 
72   79 


37   41   42 


63   63 
39   42 


75   77 
59   65 


75   78   76 
59   66   53 


73.9 
48.3 


74.1 
49.6 


70 

66 

59 

59 

60 

70 

73 

74 

74 

73.2 

58 

36 

36 

34 

35 

37 

53 

59 

?* 

47.9 

74 

62 

62 

65 

74 

78 

73 

76 

72 

77.2 

61 

40 

41 

44 

41 

53 

60 

66 

40 

54.3 

72 

67 

60 

60 

62 

72 

75 

70 

75 

74.7 

63 

40 

37 

38 

39 

36 

52 

59 

66 

49.6 

77 

70 

57 

61 

62 

74 

78 

74 

79 

75.9 

60 

36 

33 

36 

33 

33 

48 

57 

54 

46.4 

66 

64 

62 

61 

56 

66 

66 

70 

70 

66.6 

52 

34 

36 

39 

42 

45 

47 

53 

50 

46.6 

78.2 
51.5 


73.5 
46.4 


77.2 

53.0 


72.5 

47.5 


73.2 

50.0 


76.3 
56.8 


73.9 
45.9 


76 

67 

59 

63 

73 

78 

78 

78 

77 

78.1 

58 

40 

40 

40 

37 

48 

58 

66 

49 

49.6 

73 

61 

61 

65 

74 

76 

75 

79 

67 

76.4 

61 

39 

38 

38 

36 

49 

57 

67 

55 

52.0 

77 

60 

61 

63 

74 

78 

76 

78 

76 

77.0 

59 

38 

36 

36 

37 

50 

56 

67 

53 

51.3 

79 

66 

64 

66 

60 

71 

75 

73 

78 

73.7 

54 

32 

32 

37 

31 

33 

52 

54 

61 

42,4 

73.4 
48.9 


77,7 

54.0 


77.1 
51,3 


77,5 
55,7 


77.2 
50.2 


76.7 
63,7 


76,0 
53,1 


76,2 
52,2 


76,3 
52,3 


75,0 
53,5 


75,3 
51,0 


76,7 
54,1 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-    71    - 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 

SEPTEMBER  1967 


Station 

Day 

Of  Month 

? 

I 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

■'! 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

NEW  MON'iOUTH 

MAX 

MIN 

75 
56 

69 
56 

76 
46 

84 
58 

83 
58 

82 
58 

85 
57 

80 
58 

76 
63 

67 
52 

69 
54 

75 
46 

76 
49 

76 
51 

76 
65 

81 
59 

11 

84 
59 

83 
59 

74 
62 

72 
62 

66 
42 

66 
39 

63 
43 

78 
54 

75 
62 

78 
67 

11 

76.3 
55.0 

PEM8ERTDN  3  E 

MAX 
MIN 

75 
53 

72 

*5 

77 
40 

79 
53 

83 
50 

83 
54 

85 

54 

80 
54 

72 
62 

68 

45 

70 
39 

74 
38 

78 
45 

79 
46 

75 
65 

79 
59 

86 

54 

86 
61 

84 
54 

79 
61 

74 
61 

66 
37 

66 
34 

66 
37 

78 
52 

73 

61 

77 
63 

70       76.4 
49      50.4 

SEABROO<  FARMS 

MAX 
MIN 

54 

70 
51 

69 
46 

82 
58 

81 
55 

80 
59 

81 
60 

81 
57 

79 
63 

69 
48 

67 
44 

72 

44 

76 
46 

77 
52 

78 

60 

69 
62 

78 
58 

84 
60 

83 
61 

84 
64 

80 
63 

72 
41 

62 

41 

67 

44 

71 
51 

78 
61 

74 
66 

78       75.5 
50       53.9 

SHILOH 

MAX 
MIN 

76 
52 

70 

50 

74 
47 

82 
59 

81 

58 

83 
60 

81 
58 

78 
57 

70 
57 

68 

46 

74 
43 

78 
45 

78 
48 

78 
52 

78 
62 

81 
61 

84 
56 

85 

61 

83 
60 

81 
63 

78 
61 

68 
41 

64 
41 

65 
43 

76 
57 

74 
63 

78 
54 

73       76.4 
49       53.4 

TOMS  RWER 

MAX 

MIN 

11 

72 
47 

70 
40 

85 
52 

83 
52 

83 
55 

78 
55 

85 

51 

80 
62 

74 
53 

68 
43 

68 

40 

73 
43 

79 
46 

77 
63 

65 

60 

75 
54 

86 
55 

86 
56 

78 
57 

76 
63 

72 

38 

58 
35 

67 
42 

74 
49 

78 

54 

72 

65 

75       75.4 
55     '     50.9 

TRENTON  i<B  CITY 

MAX 

MIN 

71 
52 

69 
55 

77 
49 

81 
62 

82 
59 

82 
62 

81 
63 

80 
62 

tl 

67 
49 

70 
48 

75 
50 

78 
55 

79 
59 

69 
62 

78 
60 

83 
62 

85 
63 

83 
64 

80 
63 

68 
49 

56 

44 

63 

46 

62 
45 

77 
56 

74 
62 

77 
67 

67       74.5 
53       56.0 

TUCKERTDN 

MAX 

MIN 

70 
56 

73 
*9 

77 
43 

85 

58 

84 
55 

76 
58 

84 
56 

77 
53 

72 

64 

66 
53 

66 

40 

71 
45 

78 

47 

76 
47 

71 
62 

74 
60 

82 
63 

83 

59 

78 
56 

74 
63 

74 
62 

66 
38 

68 
36 

65 
39 

75 
58 

70 
64 

71 
67 

74.4 
53.2 

WOODSTOKN 

»      •      • 

MAX 
MIN 

72 
5* 

72 

51 

77 
45 

83 

57 

82 
53 

83 
59 

83 
57 

79 
56 

74 
61 

68 
49 

73 

44 

76 
43 

78 

48 

80 
51 

75 
66 

81 
61 

86 
58 

85 
59 

86 
61 

81 
64 

76 
63 

67 
42 

66 
40 

66 

44 

79 
54 

75 
62 

79 
66 

77,2 
53.9 

COASTAL            03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 

MIN 

69 
59 

72 
56 

76 
53 

84 
61 

84 
64 

83 
62 

77 
65 

77 
66 

77 
68 

73 
58 

64 
58 

64 
52 

70 
53 

75 

56 

75 
58 

69 
64 

72 
61 

74 
59 

80 
65 

76 
67 

72 
67 

74 
53 

60 
48 

69 
51 

65 
46 

67 
54 

71 
65 

71 

68 

70 
68 

68 
55 

72.6 
59.3 

CAPE  HAY  3  W 

MAX 
MIN 

85 

76 

73 
60 

73 

47 

74 
54 

69 
32 

71 
47 

70 
52 

78 
67 

73 
67 

11    : 

LONG  BRANCH  2  N 

MAX 
MIN 

73 
57 

71 
58 

76 
49 

83 

60 

82 
61 

83 
61 

80 
64 

80 
61 

76 
60 

73 
64 

68 
52 

73 
55 

73 
50 

80 
55 

76 
57 

74 
64 

75 
60 

83 
60 

65 
62 

80 
65 

70 
65 

72 
63 

63 
44 

63 
45 

63 

44 

70 
44 

73 
57 

68 
63 

72 
65 

68 
56 

74.3 
57.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Station 

Day 

Oi  Month 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN           01 

CANOE  BROOK 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.26 
25 
71 
56 

.17 
42 
77 
53 

.06 
20 
79 
52 

.32 

14 
83 
51 

.40 

7 

90 

60 

.23 
12 
88 
61 

.11 

6 

87 

62 

.16 

6 

88 

64 

.13 
5 

87 
64 

.11 
18 
82 
65 

.09 
37 
76 
52 

.18 
30 
74 
49 

.05 
18 
77 
53 

.25 

10 
79 
54 

.13 
15 
82 
57 

.10 
78 
75 
58 

.12 
15 
81 
60 

.09 
22 
89 
65 

.07 

3 

85 

63 

.14 

7 

87 

62 

.13 
18 
81 
63 

.07 
23 
74 
64 

.16 
27 
76 
44 

.06 

6 

70 

46 

.05 

6 

58 

44 

.06 
20 
69 
45 

.13 
23 
74 
47 

.06 
18 
78 

.00 
65 
70 
61 

.07 
21 
77 
64 

3.96 

617 

78.8 

56.5 

ft    ft    tt 
SOUTHERN           02 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 
MIND 

.18 
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2 
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.0 

0 

2 

0 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

68.3 

41,4 

64.9 

87 

4 

25 

30. 

334 

0 

0 

9 

0 

2.37 

-  1.32 

1.30 

26 
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.92 

26 

.0 

0 

1 

0 

NEW  MONMOUTH 

66.8 

45,3 

56.1 

86 

5 

31 

29 

306 

0 

0 

2 

0 

2.29 

1.07 

26 

.0 

0 

2 

1 

PEMBERTON  3  E 

67.7 

40,6 

54.2 

-  2,6 

88 

5 

24 

30 

348 

0 

0 

8 

0 

1.88 

-  1.39 

.64 

10 

.0 

0 

2 

0 

SEABROOK  FARMS 

65.5 

43,8 

54.7 

85 

6 

30 

30. 

338 

0 

0 

3 

0 

1.75 

.59 

19 

.0 

0 

3 

0 

SHILOH 

67.8 

45,3 

56.6 

-   ,7 

86 

6, 

32 

30 

280 

0 

0 

1 

0 

1.49 

-  1.67 
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.0 

0 

I 

0 
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2.21 
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.0 

•    «    « 
COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY            R 

65.9 

50.7 

58.3 

-   .4 

87 

5» 

36 

30 
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0 

0 

0 

0 

2.64 
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1.63 

25 
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2 

1 

CAPE  MAY  3  w 

67.8 

52.0 

59.9 

82 

6* 

34 

31 
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0 

0 

0 

0 

.85 

.64 

26 

.0 

0 
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1 

0 

LONG  BRANCH  2  N 

64,9 

48,6 

56.8 

.6 

84 

5. 

36 

27 
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0 

0 

0 

0 

2.31 

-  1.40 

1.05 

18 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

58.3 

.3 

1.93 

-  1.37 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
HAMMONTON  2  NNE 


LOWEST  TEMPERATURE 
SUSSEX  1  SE 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MIDLAND  PARK 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
CAPE  MAY  3  W 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
MIDLAND  PARK 


90 

DATE 

06» 

18 

DATE 

30 

5.40 

.85 

2.78 

DATE 

10 

miu^ifi  lit  n.i,j^fl^ 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL   WEATHER    SUMMARY    ON    PAGE    76 


NEW     JERSEY      -     OCTOBER     1967 
SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


October  was  the  second  straight  month  with  both 
temperature  and  rainfall  below  normal  throughout 
New  Jersey.  This  is  a  sharp  contrast  to  the 
weather  of  July  and  August  when  rainfall  was 
abundant  throughout  the  Garden  State. 

The  most  significant  storm  during  October  was 


the  tornado  which  severely  damaged  or  demolished 
five  farm  buildings,  and  twisted  two  trees  off  near 
their  bases,  at  Pennington,  in  northern  Mercer 
County,  on  the  18th.  There  were  no  deaths  or 
injuries. 


Donald  V.  Dunlap 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Department  of  Meteorology 

College  of  Agriculture  & 

Environmental  Science 
Rutgers  -  The  State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey  08903 
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DAILY  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 

OCTOBER    1967 
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58 
44 

68 
58 

63 
44 

51 

45 

59 
41 

60 
33 

5* 
35 

66 
42 

68 
49 

70 
50 

64 
43 

53 

34 

57 
35 

62 
33 

58 
29 

62 
31 

61 
34 

65 
38 

51 
31 

57 
31 

52 
25 

49 
24 

54 
28 

62.2 
38.8 

ELIZABETH 

MAX 
MIN 

6e 
»9 

81 

50 

86 
56 

87 
60 

80 
55 

62 
45 

59 
47 

73 

58 

72 

61 

68 

45 

63 

46 

64 
46 

58 

40 

69 
42 

76 
55 

70 
47 

68 
62 

65 
43 

60 
36 

66 
37 

65 
35 

65 
36 

63 
37 

67 
53 

63 
39 

62 
33 

59 
38 

58 
32 

58 
30 

63 
38 

67.5 
45.0 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

MAX 
MIN 

66 
*5 

72 
40 

80 
49 

82 
56 

82 
58 

66 
46 

60 
41 

60 
40 

72 
57 

64 
47 

58 
43 

57 
43 

59 
36 

55 
35 

76 
40 

69 
51 

71 
55 

65 
46 

54 
36 

57 
32 

63 
35 

60 
32 

62 

34 

62 
35 

64 
37 

52 

31 

57 
32 

54 
28 

50 
25 

54 
29 

63.4 
40.5 

FLEHIN&TON  1  NE 

MAX 
MIN 

63 

42 

74 
38 

83 

44 

85 

54 

86 
55 

67 

45 

61 

40 

62 
46 

75 
58 

64 

44 

60 

44 

58 

42 

61 
34 

53 

34 

68 
43 

73 
47 

75 
54 

66 
45 

55 
33 

57 
30 

64 
29 

61 
26 

66 
27 

65 
31 

70 
37 

51 

28 

61 

30 

54 
23 

53 

20 

55 

23 

64.8 
38.2 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 

MIN 

62 

♦  5 

56 
40 

71 
42 

80 
48 

74 
46 

80 
46 

64 
31 

52 
35 

58 
37 

61 
41 

55 

40 

59 
41 

54 
37 

56 
39 

48 
41 

60 
45 

62 
52 

62 
55 

61 
37 

46 
31 

56 
32 

60 
34 

62 
33 

67 
32 

61 
33 

68 
31 

58 
31 

60 
31 

51 
26 

49 
24 

51 
27 

60.2 
37.5 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

LAMBERTVILLE 

MAX 
MIN 

67 
45 

75 
39 

82 
47 

87 
52 

86 
56 

78 
55 

63 

45 

63 
43 

76 
58 

72 
58 

61 
43 

60 
43 

64 
41 

57 
36 

69 

44 

72 
50 

76 
52 

70 
59 

65 
45 

59 
32 

66 
36 

64 
32 

66 
33 

66 
35 

73 
48 

64 
39 

66 
31 

57 
34 

56 

27 

58 
25 

61 
28 

67.6 
42.3 

LAYTON  2 

MAX 
MIN 

62 

40 

62 
36 

74 
40 

82 

46 

82 

51 

83 
47 

64 
41 

60 
36 

59 
43 

65 
56 

58 
40 

58 
41 

58 
40 

60 
32 

47 
35 

66 

46 

67 
48 

70 
49 

65 
42 

53 

28 

59 
28 

64 
29 

59 
29 

64 
30 

62 
33 

68 
31 

55 

28 

59 
30 

55 

24 

51 
20 

56 
21 

62.8 
36.8 

LITTLE  FALLS 

MAX 

MIN 

66 

49 

65 
42 

75 
47 

85 
54 

85 

58 

86 

54 

66 

43 

63 

43 

64 
51 

75 
60 

66 
46 

62 

48 

60 
45 

62 

37 

58 

40 

69 
45 

70 
50 

74 
56 

68 
46 

56 
36 

60 
38 

65 
37 

62 

34 

66 
36 

66 
36 

69 

40 

54 
34 

69 
39 

56 

30 

54 
29 

66 
31 

65.9 
43.0 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

61 
43 

61 

40 

70 
39 

79 

44 

80 
50 

80 
53 

64 
41 

60 
41 

59 
47 

69 
59 

61 
42 

57 
41 

56 
43 

59 
34 

52 
37 

64 
49 

67 
46 

71 
52 

65 
44 

52 

30 

55 

30 

62 
29 

60 
29 

62 
29 

60 
32 

66 
35 

61 
29 

58 
29 

53 

26 

51 
23 

65 

24 

61.9 
38.4 

MORRIS  PLAINS  1  W 

MAX 
MIN 

62 
43 

62 
39 

71 
40 

80 
51 

81 
56 

82 
53 

66 
40 

60 
39 

56 
49 

71 
58 

64 
42 

59 

42 

57 
42 

60 
33 

52 
34 

66 

38 

69 
46 

71 
53 

64 
45 

54 
31 

66 
31 

62 
36 

59 
30 

61 
30 

61 
33 

65 
38 

51 
30 

57 
31 

53 

28 

50 
23 

56 

26 

62.5 
39.0 

NEWARK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 
51 

73 
47 

83 
53 

84 

60 

87 
64 

69 
52 

61 

44 

62 
48 

76 
62 

68 
58 

64 
50 

60 
49 

62 

49 

59 
44 

66 

45 

70 
52 

74 
58 

69 
53 

58 
45 

58 
38 

65 
42 

62 
42 

63 
41 

63 
44 

67 
51 

53 

41 

58 
38 

66 
43 

53 
35 

56 
35 

60 
40 

65.3 
47.6 

NEWTON 

MAX 
MIN 

62 

44 

61 

37 

74 

39 

81 
43 

83 
51 

83 
49 

63 
37 

58 
37 

68 
42 

69 
58 

60 
38 

58 
39 

57 
42 

58 
32 

52 
34 

65 
42 

69 
45 

73 
47 

67 
43 

53 
32 

56 
34 

60 
30 

57 
28 

62 
28 

61 
32 

67 
36 

51 
29 

59 
30 

60 
25 

49 
21 

54 
25 

62.6 

37.1 

PATERSON 

MAX 
MIN 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

65 
46 

74 
36 

82 

44 

84 
51 

84 
53 

82 
53 

65 

42 

62 

45 

71 

43 

73 
57 

61 
44 

58 

46 

63 
43 

61 
37 

64 
45 

71 
52 

74 
47 

74 
60 

67 
45 

58 
34 

65 
35 

64 
30 

65 
30 

65 
35 

69 
52 

68 
36 

62 
31 

62 
35 

55 

27 

58 
25 

62 
28 

67.4 
41.6 

PLAINFIELO 

MAX 
MIN 

66 
44 

74 
40 

83 
47 

85 
55 

86 
58 

70 
55 

62 
45 

60 
43 

74 
58 

66 
62 

64 
43 

60 
46 

63 
44 

57 
37 

68 
39 

72 
46 

75 
52 

67 
59 

59 

47 

59 
33 

66 
35 

63 
32 

64 
34 

64 
35 

69 
49 

65 
38 

61 
31 

57 
36 

55 

28 

57 
28 

61 
32 

66.2 
42.9 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

66 

44 

72 
39 

82 
46 

83 
52 

86 
55 

79 
54 

62 
44 

62 
42 

75 
57 

70 
58 

62 
43 

61 

44 

62 

44 

55 

35 

66 
39 

73 
49 

75 
53 

68 
58 

64 
45 

57 
31 

64 
34 

62 

30 

64 
31 

'A 

71 
51 

63 
36 

62 

30 

55 

36 

53 
26 

56 
25 

60 
31 

66.2 
41.8 

SUSSEX  1  SE 

tt     •     » 

MAX 

MIN 

62 

38 

61 
33 

72 
34 

80 
42 

83 
48 

83 
46 

tl 

57 
34 

58 
40 

68 
53 

60 
36 

57 
35 

56 
37 

47 
30 

46 
37 

57 
45 

67 
43 

71 
46 

67 
42 

62 
27 

57 
27 

62 
29 

57 
24 

63 
24 

61 
33 

65 
34 

53 

26 

59 
27 

62 

21 

49 
18 

53 

19 

61.6 
34.2 

SOUTHERN           02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 
MIN 

64 
40 

72 
37 

80 
47 

86 
56 

87 
59 

70 
51 

59 
45 

61 
45 

74 
58 

64 
40 

61 
37 

63 
33 

60 
34 

66 
37 

70 
40 

75 
48 

66 

49 

57 

40 

54 
33 

65 

36 

60 
33 

68 
32 

61 
32 

69 
44 

53 

32 

58 

29 

52 
29 

53 

27 

62 
32 

65.0 
39.7 

AUDUBON 

MAX 

MIN 

68 
47 

76 
42 

83 
50 

88 
57 

87 
50 

75 
55 

62 

49 

65 
46 

63 

47 

60 
42 

64 
43 

59 
43 

73 

44 

75 
50 

77 
53 

69 
54 

60 

45 

61 
38 

69 
43 

65 

37 

69 
36 

67 
37 

73 

49 

57 
38 

65 
34 

57 
39 

67 
30 

63 
33 

67.9 
44,3 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 

MIN 

67 
44 

72 
35 

78 
44 

87 
54 

86 
56 

83 
59 

64 
50 

63 
43 

65 
45 

62 

40 

64 
32 

62 
34 

68 
38 

75 
42 

76 

50 

72 

60 

67 
48 

60 
30 

69 
39 

64 
31 

64 
30 

66 
31 

71 
47 

64 
33 

64 
31 

61 
37 

56 
25 

63 
26 

68.3 
41.4 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

76 
53 

77 
45 

88 
44 

85 
57 

57 

57 

63 
48 

64 
49 

65 
48 

58 
45 

62 

44 

62 
41 

70 
47 

73 
50 

77 
54 

75 
62 

66 
47 

58 

44 

65 

40 

64 
43 

66 
41 

65 
39 

71 
50 

65 
42 

63 
35 

68 

42 

55 

40 

60 
44 

67.5 
46.8 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

66 

44 

74 
36 

81 
42 

87 
50 

87 
59 

79 
56 

61 
50 

61 
42 

62 
33 

62 
34 

69 
37 

73 
43 

78 
51 

67 
60 

66 
45 

31 

67 
34 

63 
28 

66 
31 

66 
32 

70 
40 

64 
35 

62 
29 

58 

30 

56 

27 

61 
29 

68.1 
40.4 

FREEHOLD 

MAX 

MIN 

65 

46 

72 
42 

81 
48 

84 
58 

85 
59 

78 
55 

64 
47 

60 
45 

65 

45 

60 
43 

60 
42 

60 
42 

68 
42 

71 
42 

75 
52 

69 
60 

60 
43 

55 
34 

66 
35 

60 
36 

64 
34 

64 
38 

70 
44 

62 
37 

60 
33 

58 
38 

63 

29 

60 
32 

66.1 
43.4 

GLASSBORO 

MAX 
MIN 

69 
48 

65 
41 

72 
44 

81 
52 

86 
64 

87 
58 

64 
49 

61 
45 

66 
47 

63 
41 

60 
38 

62 

45 

60 
46 

70 
46 

74 
50 

72 
52 

68 
45 

58 
35 

57 
38 

67 

37 

62 
35 

66 
36 

65 
38 

71 
36 

65 

34 

64 
37 

65 

30 

56 
33 

66.2 
43.3 

HAMHONTON  2  NNE 

MAX 

MIN 

68 
50 

66 

43 

76 

45 

83 
52 

90 
61 

90 
58 

65 
49 

58 
44 

67 
46 

64 
40 

63 
39 

61 
38 

64 
40 

71 
42 

72 
51 

78 
54 

67 
44 

60 
35 

60 
37 

70 
39 

64 
34 

68 
34 

66 

43 

72 
37 

58 

33 

63 
36 

57 
31 

52 
32 

67.4 
42.8 

HIGHTSTOWN  1  N 

MAX 
MIN 

65 

46 

72 

40 

80 
48 

83 
56 

65 
60 

77 
55 

60 
46 

62 
42 

65 
46 

59 
42 

60 
43 

58 
36 

68 
41 

71 

47 

73 
52 

67 
58 

65 
46 

57 

34 

64 
40 

60 
34 

64 
32 

64 
34 

72 
48 

63 
38 

61 
32 

54 

36 

52 
27 

60 
31 

65.7 
43.1 

INDIAN  MILLS  2  « 

MAX 

MIN 

63 
44 

73 
35 

81 
45 

86 
54 

86 
57 

76 
55 

58 
47 

61 
40 

61 
41 

58 
34 

61 
32 

59 
33 

70 
34 

72 
40 

76 
49 

67 
56 

65 
43 

57 
30 

66 
36 

61 
29 

67 
28 

64 
29 

70 
46 

63 
32 

62 
28 

64 
34 

53 

23 

63 
25 

66.0 
39.1 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

65 

47 

65 

41 

72 

44 

80 
52 

87 
58 

87 
60 

66 

48 

64 

47 

67 
48 

63 
39 

61 
37 

63 

38 

60 
39 

70 
42 

74 
45 

78 
54 

67 

46 

60 
34 

58 
38 

67 
39 

62 

34 

67 
36 

67 
39 

72 
36 

67 
34 

63 
39 

53 
31 

64 
31 

66.5 
42.5 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

65 
44 

70 
40 

79 
48 

85 
59 

87 
62 

71 
55 

63 

50 

63 

49 

61 
42 

59 
40 

63 
39 

61 

40 

70 
41 

73 
45 

76 
50 

67 
50 

57 
45 

58 
38 

66 

44 

60 
37 

64 

34 

67 
36 

70 
45 

56 

36 

61 
35 

53 

35 

5» 
30 

63 
32 

65.7 
43.4 

HOORESTOWN 

MAX 

MIN 

62 

41 

79 
39 

80 
52 

85 
57 

86 
60 

72 
51 

58 
45 

62 
43 

61 
46 

58 
43 

60 
38 

59 
45 

70 
39 

74 
51 

73 
52 

67 
58 

58 
44 

56 
38 

65 
35 

60 
34 

66 
32 

64 
34 

70 
46 

53 
40 

61 
32 

52 
37 

53 

28 

62 
37 

65.1 
43.2 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

72 
43 

73 
42 

80 
49 

84 
55 

85 
60 

82 
55 

66 
45 

62 

46 

65 

45 

60 
45 

61 
46 

65 
39 

70 
42 

72 

40 

72 
55 

69 
59 

65 
45 

57 
36 

66 
38 

64 
38 

63 
36 

64 
36 

69 

50 

64 
39 

59 
33 

70 
39 

54 
31 

60 
33 

67.6 
44.1 

See  Relerence  Notes  Following  Slation  Inde: 
-    78    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NEm  JCR»tV 
OCTOBEX 


Hltt   MONMOUTH 
PEMBEBIOH  3  E 
SE*BROOK  F*RMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  KB  CIT» 
TOCKERTON 
MOOOSTOHN 

COASTAL 
ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  M 
L0N6  BRANCH  2  N 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


D.y  O!  Mon 


71   (I 
AS   90 


JT   ♦» 


75 

»0 


sa  80 

5t   ST 


99   60 


86   71 
69   99 


86   80 
97   98 


8*   79 
63   99 


67  60 

68  ** 


69   63 

♦  7  *i 


6«   62 
90   A6 


6*   63 
»9   49 


68   98 
90   *8 


60   61 
»7   »9 


63   61 
93   92 


62   63 

90   46 


79   69 
62   *7 


14   IS   IE   17   18   19   20   21 


66   60   99 
9A   *9   *9 


60   67 
J7   60 


60   70 
36   38 


6*   61 

40   41 


76   69 
90   9» 


69   97 
»2   37 


6«   99 
43   29 


22  23 
._  1  .  . 
69 1  62  62 
61   60   39 

67 


24   2S   2B  27  ;  n  21  I  30   31 


69   60   60   93   92 
•lO   32   40   31   3J 


6)   68 
30   30 


62   71   76 

40   42;  90 


69   98 
49   36 


97   69 

sal  37 


61   62 
33   39 


60   99   69 
47   44   49 


66   69   62 


70   66   63 


69   66 
39   41 


67   71   79  1  68   59 
40   93   60   47   32 

72   74   68  I  96   98 


69   73 
38   40   49 


63   63   67 
45   56   52 


69   65   67 


73   66 
49   98 


72 
60 


71   73   69 


4;  39 

64  60 

46  34 

67  58 

45  36 


60   58   69 


67   62   63 
41   45   36 


59   67   62 

361  30   31 


64:  60   65 

45  I  41   42 


69   70 
29   47 


64   66 
361  40 


66   70 
38   51 


63   64 
331  43 


64  !  71 
43  i  47 


61   56   56   96   64 
29   34   26   24   27 


63   61   99   95   55 


35   39   33 


94   54   55 
27   26   29 


40   38 !  44   33 


62  I  94 
31   33 


62   56   49   45   48   51   57   61   50 


62   65 
33   34 


65   73 
34   91 


1967 


67.7 
40.6 


69.9 
43.8 


67,8 
49.3 


69.9 
41.6 


64.9 
47. t 


70   66!  65 


60   60   62   64   62 

46   41   42  1  56   43 


56 

36 


62   99   96   97 

42   39   36   41 


62   55   55   62 

46   39   35   34 


66.5 
43.9 


67.5 
43.2 


65.9 

50.7 


67.8 
92.0 


52   53   571  64.9 
40   38   41   48.6 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day     01  Month 

■a..d. 

o  o> 

Statian 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

|2    < 

NORTHERN                            01 

CANOE    BROOK 

EVAP 
«IIND 
MAX 
MIN 

.16 
14 
79 
93 

.08 
12 
64 
47 

.09 

5 

72 

48 

.05 

5 

79 

51 

.07 

3 

82 

60 

.15 
14 
84 
59 

45 
70 
47 

.17 

31 
66 
47 

.10 
14 
58 
48 

.00 
12 

70 
58 

ft 

4 
65 
52 

.06 
10 
72 
50 

.19 
15 
61 
49 

.06 

4 
65 
45 

.02 

3 

63 

45 

.02 
12 
63 
45 

.04 
19 
66 
62 

19 
68 
57 

46 

76 
50 

25 
57 
41 

.33 

16 
60 
42 

.02 
20 
61 
39 

.oj 

4 
59 
41 

.06 

9 
58 

42 

.04 
23 
68 
42 

53 

61 
46 

18 
58 
40 

.08 
24 
55 
40 

.07 
12 
57 
38 

.00 
16 
54 
38 

.03 
10 
53 
37 

2.0eB 

517 
64.8 
46.7 

•        •        • 
SOUTHERN                            02 

PEMBERTON    3    E 

EVAP 
WIND 

.10 
16 

.10 
6 

.08 
12 

.05 

7 

.09 
9 

.09 
13 

.07 
39 

.04 
29 

.05 
42 

.00 
9 

.02 
12 

.09 
8 

.07 
9 

.05 
9 

.08 
10 

.06 
^8 

.05 
23 

.03 
19 

.07 
62 

.08 
21 

.06 
22 

.07 
8 

.05 
17 

.05 

IC 

.05 
56 

.04 
47 

.06 
25 

.03 
21 

.04 
9 

.02 
11 

.04 
15 

1.78 
624 

RUT6ERS   MICRO.MET    5TA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 

94 
69 
50 

.11 
90 
62 

45 

.12 

44 
73 
45 

.14 

6e 

79 
53 

.16 
48 
82 
60 

.11 
87 
82 
58 

.25 

60 
71 
46 

.03 
31 
67 
46 

.10 
41 
60 
50 

.06 
48 
73 
59 

.07 
47 
66 
49 

.09 
52 
62 
48 

.07 
25 
60 
47 

.10 
19 
67 
46 

.02 
19 
53 

45 

.06 
26 
68 

48 

.07 
42 
69 
51 

.05 
2B 
74 
51 

.13 
132 
66 
46 

.12 
119 

67 

3e 

.07 
62 
60 
41 

.13 

66 
62 

40 

.11 
26 
63 

41 

.06 
23 
6« 
41 

.06 
30 
62 

43 

.23 

115 
67 
41 

.12 
81 
55 
39 

.08 
66 
57 
38 

.11 
56 
56 
39 

.10 
43 
55 
38 

.06 
27 
56 
37 

3,22 
1670 
65.4 

46.0 

SEABROOK    FARMS 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

- 

71 
47 

.14 
26 
75 
47 

.13 
38 
80 
54 

.16 
22 

84 
60 

.17 
43 
85 
62 

.18 
81 
69 
48 

• 
ft 

.12 
115 
64 
46 

.09 
56 
75 
60 

.05 
37 
67 
50 

.10 
25 
65 

47 

.06 
U 
61 

42 

.07 
16 
64 
42 

; 

.13 

41 

.09 
45 
T2 

50 

.oe 

31 
73 
5' 

.20 
132 
69 
44 

n 

61 
3 

.11 
66 
62 
37 

ft 

.22 
5? 

6e 

4 

.IC 
2' 
6( 

4 

.05 
43 
63 
42 

.17 
87 
67 

42 

.08 
33 
58 

39 

.08 
65 
61 

3e 

ft 
ft 

- 

.1   .22 
49l      22 

58|      51 
3^      31 

3.096 
1333B 
67.8 
45.9 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relativ*    humidity    averagM  - 
percnt 

Number  of  days  with  prM;ipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

S 

c 

III 

■4      M     « 

StaboD 

■w  a 
a  o 

1) 
oe 

m 

t 
< 

i  a 

g        1 

S 

11 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM          7    Af^          1     PM          7     PM 

s 

3 

i 

8! 

I 

8| 

■3 

(2 

ATLANTIC    CITY     W8    AIRPORT 
ATLANTIC    CITY     ST.     MARINA 
NEWARK    W6    AIRPORT 
TRENTON    WB    CITY 

26 
25 

2.1 
2.4 

9.1 
9.5 

30+t 
45 

31+  + 
35 

22 

3W 

21 

S 

IB 
25 

18 
18 

90 
78 

87 
80 

54 
54 

81 
68 

3 
0 
4 
3 

1 
1 
1 

2 

1 
1 

0 
0 

1 

1 

2 

1 

1 

1 
1 

2 

0 
0 
0 
0 

7 

I* 

8 

e 

^4 
59 

5.2 

5.1 
5.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW   JERSEY 
OCTOBER    1967 


Station 

Day  Of  Month 

1s| 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^  < 

RUTGERS  MICRO-MET  STA 
PLOT  «  1 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

65 
61 

68 
57 

70 
58 

73 
60 

73 
63 

69 

65 

66 
60 

62 
58 

67 
61 

65 
60 

63 
60 

63 
57 

57 
54 

62 
54 

63 
55 

66 
55 

65 
60 

61 
60 

60 
53 

59 

52 

58 
51 

58 
49 

57 
50 

60 
50 

57 
54 

54 
48 

54 
51 

52 

47 

52 

46 

62.1 
55.5 

2 

INCHES 

MAX 

MIN 

6S 
61 

66 

58 

68 
58 

71 

61 

71 

64 

66 
65 

65 
60 

62 
59 

67 

60 

64 
61 

62 

61 

62 

58 

58 
55 

55 

61 

66 

57 

65 

60 

61 

60 

60 
64 

58 
53 

67 
52 

66 

50 

57 

50 

60 
51 

56 
54 

54 
49 

55 

52 

52 
47 

51 
46 

61.0 
55.5 

4 

INCHES 

MAX 
MIN 

64 
63 

64 
61 

66 

60 

68 

61 

68 

64 

67 
66 

65 
63 

63 
61 

65 
61 

63 
62 

62 

62 

62 
59 

59 

57 

60 
57 

63 

56 

64 
60 

tl 

61 
66 

67 
55 

57 
54 

66 
53 

66 
63 

58 
63 

66 
55 

55 

51 

54 
52 

S3 

47 

52 

49 

60.3 
67.4 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

6» 
64 

64 
62 

65 
52 

67 
62 

67 
64 

66 
66 

66 
64 

63 
63 

64 
62 

63 
63 

63 
62 

62 
61 

61 
69 

59 

58 

63 
59 

63 
61 

62 

62 

62 
58 

68 
57 

57 
56 

56 
56 

66 
65 

58 
55 

67 
66 

56 
54 

66 
55 

55 

52 

52 

51 

60.7 
59.0 

16 

INCHES 

MAX 
MIN 

65 
65 

65 

65 

65 

64 

65 

64 

66 

64 

66 
65 

65 
65 

65 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
63 

63 
61 

61 
61 

61 
60 

62 
61 

62 
61 

63 
62 

62 
61 

61 
59 

59 
59 

69 
68 

68 
68 

58 

57 

68 
57 

57 
57 

57 
56 

56 
55 

55 

54 

61.6 
60.8 

22 

PLOT  « 

INCHES 

2 

MAX 
MIN 

66 
65 

65 
64 

65 
65 

65 

64 

65 
64 

65 
66 

65 
65 

65 
66 

65 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
64 

64 
63 

63 
63 

63 
62 

62 
62 

62 

60 

62 
62 

62 
62 

62 

61 

61 
61 

61 
60 

60 
60 

60 
59 

59 
59 

59 
59 

60 
59 

69 

58 

58 

57 

62.5 

62.0 

1 

INCH 

MAX 

MIN 

6S 
55 

76 
49 

80 
52 

83 
58 

81 
60 

74 
59 

74 
51 

63 
52 

74 
60 

64 
51 

65 
52 

71 
52 

58 
47 

72 

48 

79 
54 

69 

60 

62 

56 

66 
42 

64 
44 

66 
42 

68 
42 

66 

44 

69 
46 

60 

50 

63 

41 

60 
4* 

60 
38 

61 
38 

68.3 
49.6 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

66 
56 

64 
50 

77 
52 

81 

57 

79 
61 

72 
60 

71 
53 

63 
54 

72 
61 

67 
54 

63 

64 

69 

53 

58 
49 

71 
49 

76 
54 

67 
60 

61 
68 

63 
44 

63 

46 

66 

44 

66 

44 

62 
45 

66 

47 

57 
51 

60 

43 

58 
46 

58 

40 

59 

40 

66.1 
50.9 

6 

INCHES 

MAX 

MIN 

63 
61 

66 
59 

68 
58 

71 
60 

71 
64 

67 
66 

66 

61 

62 
59 

66 

59 

64 
61 

61 
60 

62 

57 

57 
66 

63 
56 

66 

65 
60 

63 
60 

60 
S3 

57 
53 

59 
S2 

69 
52 

58 
52 

60 
52 

57 
55 

55 

43 

53 
52 

52 

50 

58 

47 

61.6 
56.2 

MAX   AND   MIN    TEMPERATURES   ARE    FOR    THE    24   HOUR    PERIOD   ENDING  AT   MIDNIGHT. 

PLOT    *1    -   SLOPE    OF   GROUND,      FLAT.      SOIL    TYPE i      LOAM.      GROUND   COVER.      KENTUCKY 
CONNECTED    TO  A   BROWN   ELECTRONIK   POTENTIOMETER. 

PLOT   »2    -   SLOPE    OF   GROUND.      FLAT.      SOIL    TYPE.      LOAM.      GROUND   COVER .      BARREN 
CONSTANTAN    THERMOCOUPLES. 


BLUEGRASS.       INSTRUMENTATION.       COPPER-CONSTANTAN 
INSTRUMENTATION,      BROWN    RECORDING   POTENTIOMETER 


THERMOCOUPLES 
WITH   COPPER- 


S««  lUferanc*  Hotaa  Following  StaHon  Index 
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STATION  INDEX 


1^.! 

e 

8 

OBSKHVATION 

S     S                            "a 

TIME  AND 

■    §                        9      § 

P 

TABl.ra 

STATION 

M     rrtiiMTv     <l     C 

g 

< 

OBSERVER 

c 

c 

1 

1 

s 

§ 

§ 

i 

i 

t 

i! 

AI.LCNOAI.E 

oioo'ei 

•(R6IN 

*t    07 

14    OB 

210 

: 

BCRGCN   COUMI*    ENGINEER! 

AUMTK   CITY   «•   AP 

0)11    O.'l  AtLAHIIC 

M  n 

•  4 

MID 

MID 

:  Mj 

U.S.    WtAlMfR    BU»EAU 

lAUANtlC   CITY 

OW^    01    ATLANTIC 

!•    21 

T4    2A 

11 

MIO 

STATE    MARIMA 

AUOUMM 

0»«    Of    ..AMOtN 

40 

U* 

IIP 

IRVIN    J.    NTGREN 

tAU   RIVCR    SI    roftfiT 

OMt    Ol'  miRLINGION 

10 

*A 

N.J.    rOOlSlRt    SERVICE 

ULLCnAIN   iT    roufst 

»•    IS 

10 

»P 

5» 

BELLtPLAIN    STATE    COREST 

■fi>u*  ;  s« 

OT.mI  01    tON-OUIH 

«0   0* 

TA  oa 

7A 

WAlKR    J    *,CHANCK 

■tlVlMKt 

0»:r  01,  MARHtN 

275 

7* 

7A 

CLEMfHT    MAUPT 

■eiNAKDSVlLLC    I   C 

*0    AS 

240 

TA 

BERNARDS    WATTR    COMPANY 

■lACIHfkLS    MILLS 

OBAtI  01 

SOMERSET 

10 

AO    J* 

u  ss 

27 

7A 

MENRV    M.    MILLEft 

lOONTON   1    S( 

OVOTi  01 

MORRIS 

*0    54 

U    ?A 

2.0 

8A 

BA 

JERSEY    CITY    WATER    WORRS 

•OlMO  •HOtm.   t   H 

0*»1 

SOMERSET 

AO     IS 

50 

BA 

AMERICAN    CYANAMIO    CO, 

MMKNVILU 

0»T» 

01 

SUSSEI 

Al     0« 

74    45 

5I( 

7J 

ALOEPT    M.    DAVENPORT 

BUHt-lMTON 

BURLINGTON 

40    OS 

12 

6P 

PUBLIC    SVC.    E.    »    G.    CO. 

cftNisir**  R(sr»voi* 

HIT 

01 

SUSSEI 

Al     01 

74     SO 

lOAC^ 

BA 

NEWARK    WATER    DEPARTMENT 

cAwe  »Mc» 

essci 

«D    AS 

lao 

BA 

BA 

9A 

COMMONWEALTH    WATER    CO. 

CAHTOW 

11*1 

0] 

SALEM 

»•    I« 

75    J5 

20 

9A 

GERTRUDE    5.   wrLLl^ 

C»K    Mt     J    H 

IJM 

01 

SB    9T 

to 

5P 

it 

N.WEST    MAGNESIIE    CO. 

cep*«  w»ovi 

lATJ 

ESSfl 

AO    M 

74    IS 

400 

BA 

J.    A.    PLUNKETT 

CCNlrtTON 

1911 

01 

SALEM 

it    )l 

7S    10 

BO 

C    W     THORNTMWAITE     ASSOC 

CNARLOtTCBUKG 

»»« 

01 

PASSAIC 

Al    oi 

74     14 

760 

'^ 

7A 

„ 

NEWARK    WATER    OEPT. 

CNATSWOtTM 

!«• 

01 

BURLINGTON 

74     12 

100 

5P 

EARL    ".    KERCHNER 

CtlNTOH 

HUNTfROON 

10 

AO    )B 

200 

BA 

ANDREW    f    DROPPF 

CLIfASfTM 

J«*« 

5P 

UNION    CO.     PARK     COMM. 

ISSCI    FILLS    SCBV    BlOO 

J76I 

AO    SO 

74    17 

3A0 

•2 

BOROUGH    ESSE*    EELLS 

FLEVINOKWl    1    NE 

»0?»!  01    MUNTERDOU 

10 

AO    Jl 
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"^ 

7A 

DONALD    VOUNG 
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)10?|  Oil  CUMBERLAND 

19    14 

75    10 

5 

7A 

JOHN    LOPEP 

rWfEMOLO 

nil    01    -WNMOUTM 

40    IS 

194 

ftp 

6P 

C    H 

FRANK    J.    MOREAU 

CLASSaOAO 

1J«1    Oil  GLOUCESTER 

19    41 

75    07 

lis 

BA 

8A 

c 

GLASS80RO   STATE    COLLEGE 

OOCENNOOO    LAKE 

>il»|0ll  PASSAIC 

41    OB 

470 

GEORGE    T.    WIGGINS 

MAMMOWTON    t     F*Nf 

S66?|  0?     ATLANTIC 

19     19 

74    4B 

B5 

6A 

8A 

H.    HUBBARD    PARKNURST 

41     IB 

1570 

BA 

8A 

N.     J.    OEPT. or    CONS. 

HICMTSTOHH     1     N 

J991;  0;i  HEBCEB 

10 

40     IT 

74    31 

100 

6P 

6P 

C    H 

JAMES    R.    DICKERING 

»i29    0?(   aUHLINOTON 

i9    48 

100 

7P 

7P 

EDWARD    ENTwISTLE 

JEfiSET   CIT* 

AlSol  Oil  HUDSON 

1)5 

M|0 

JERSEY    CITY   WATER    OEPT. 

LAHBEOTVILLE 

*6)5    01;   MUNTEHOON 

40    12 

74    57 

60 

6P 

6P 

H 

E.    e.    CASF 

LATTON     J 

A736 

oil  SUSSEI 

41     IS 

CHARLES    KOONS 

LITTLE    FALLS 

*88T 

01 

PASSAIC 

40    S3 

74    14 

150 

9A 

C    H 

PASSAIC    VLY.    WTR.    COMM. 

LONG   BRANCH    ;    N 

40    JO 

to 

6P 

6C 

WILBUR   P.    LAFAyE 

LONG   VALLET 

tool 

01 

MOBRjS 

10 

40    4T 

74    47 

550 

7* 

7* 

H 

MRS.    ALICE    A.    M0L2 

LUMBERION 

50  5» 

01 

BURLINGTON 

19    SB 

74    4B 

25 

JAMES    LAWTON 

MAHWAM 

SIO* 

ol 

BERGEN 
SOMERSET 

ll 

41    06 

11    \l 

253 

50 

7* 
BA 

RORERT    G.    GLASGOW 
JOHN    L.    RADCLIFFE 

MARLBOAO    SCS 

s;aa  0? 

MONMOUTM 

74     14 

120 

c 

GEROW    BRILL 

MARL TON     1     H 

5?!;,  oz 

BURLINGTON 

J«   s* 

74     St. 

90 

c 

OAVIO    0.    C-RISCOM 

MAYS    LANDING     1     H 

&J46I  o; 

ATLANTIC 

19    27 

74    *S 

9A 

COUNTY    EXTENSION    SVC. 

MIOLANO    PARK 

5%oj:  01 

BERGEN 

40    59 

210 

MIO 

RIPGEWOOD   HATER    CO. 

NILLVILLE 

55T6|  02 

CUMBERLAND         1      6 

19    24 

60 

8* 

MID 

C    H 

L.     J.    GALLAMEH 

MILLVILLE     FA4     A[PPOPT 

5SB1    02 

19    22 

MID    MIO 

FEC.     AVIATION    AGENCY          1 

"ILTON 

«9T|  01 

MORPis             ;    8 

T>     M 

9S0 

7A 

.-. 

i 

s 

ii 

STATION 

i 

COUNTY 

I 

MOORE SIOMN 

57JB 

02 

BURLINGTON 

2 

, 

MORRIS    PLAINS    1    W 

NEWARK    HB    AIRPORT 

AOKiOl 

tS6tX 

1 

NEW    BRUNSWICK    EKP    STA 

6062J  Oi 

MIODLCSCX 

4 

NEW   MILFORO 

BERCCN 

NEW    MONMOUTH 

6154 

OJ 

MONMOUTH 

4 

NEWION 

OAK    RIOOE    RESERVOIR 

646C 

01 

MORRIS 

OLOWICK 

6544 

01 

HUNTERDON 

IC 

4 

PAT EPSON 

6775 

01 

PASSAIC 

B 

4 

PEMBCRTON    J   E 

6B4) 

02 

BURLINGTON 

2 

1 

PENNSAUKEN 

6861 

CAMDEN 

PHILL1P5BURG 

6974 

01 

WARREN 

PHILLIPSBURO   BRIDGE 

6971 
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1 
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ni 

UNION 

,, 

PRI^EION   WATER   WORKS 

7S2( 
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K 

RAHWAV 
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01 

UNION 

< 

« 
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01 

PASSAIC 

1 

RUTGERS   MICRO-MET    STA 
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02 
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If 

b 

SEABROOK    FARMS 
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02 

CUMBERLAND 

2 

1 

SHILOH 

8051 

02 

CUMBERLAND 

2 

S 

SOMERVILLE 

8194 

01 

SOMERSET 

IC 

^ 

SPLIT    ROCK    POND 

8402 

MORRIS 

n 

SPRINGFIELD 

6423 

UNION 

1 

SUSSEX    1     S£ 

8644 

01 

SUSSEX 

4 

TOMS    RIVER 

OCEAN 

1 

1 

'TRENTON    we    CITY 

BBB3 

02 

MERCER 

? 

TUCKERTON 

OCEAN 

I 

1 

WANAOUE    RAYMOND    DAM 

9167 

01 

PASSAIC 

1! 

WATCHUNG 

9271 

01 

UNION 

10 

A 

WERTSVILLE 

9163 

01 

HUNTERDON 

10 

4 

WEST    WHARTON 

960a 

01 

MORRIS 

« 

WOOOCLIFF     LAKE 

9B32 

01 

BERGEN 

4 

4 

WOOD ST OWN 

9910 

02 

SALEH 

2 

3 

19    58 

0   50 

0   47 

bO   28 

0    25 

I    01 

1    02 

0    40 

0   54 

9   5* 

f    57 

0    41 

0   43 

0    16 

0   20 

1    OB 

0    29 

19    10 

19   28 

0    15 

0   5B 

0   45 

I    12 

9   57 

0    13 

9    36 

I    01 

0    40 

0    27 

0   54 

1    01 

9    19 
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REFERENCE   NOTES 


OBSEnVATION 

TIME  AND 

TABLES 

OBSLRVLH 

Si 

B 

a 

^1 

S 

i 

c 

MIt 

H 

H,     J.     WiLlAUD 

H 

josrpu  M,  fiAPPTs,  111 

MIC 

;  Nj 

U.S.    WtAlHtM    BURfAu 

5F 

H 

ARTHUR    M.    AHLOUI'.f 

HACKENSAfr    WATER    ro. 

4V 

ST.    MARYS    SCMOOl 

■  ** 

NfWTON    WIP.    .    SWP.COMM, 
NEWARK    WATER    DIPT. 
DAN    A.    COUOHLIN 

BA 

» 

P.    J.    DEL    VECCMJO 

5P 

" 

^ 

PHILIP    t.    MARUCCI 
CAMOEN   COUNTY   PLNO  BO. 

TOWN   OF    PMILLIPSOURG 
JOINT    TOLL    BRlOGt    COm. 

BP 

m!S 

' 

MRS    VivlAN    SCHtRE" 
PRINCfTON    WATER    CO. 

RAHWAY    VALLEY     11  W    AUTM 

10( 

NO.    JERSEY   wTP.    SUPPL» 

•J  :c 

RUTGERS   UNIV 

eA 

*' 

** 

SEAflROOK   FARMS   CO. 

»p 

EVERETT   DICKINSON 

6P 

lOA 

** 

W.     E.    HAVER 

JERSEY   CITY   D.    P.   W, 
UNION   COUNTY    ENGINCEP 

7J 

MRS.    WILOA    MILLARD 

W 

*>! 

TOMS   RIVEP   HATER   CO. 

Ml 

"'3 

:  Hj 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

If 

'T 

LAWERENCE     FASANO.     JR, 

H 

:  M 

WATER    SUPPLY   COMW, 

1 

c 

UNION    COUNTY    ENGINEER 

"H 

ROBERT   M.   MANNERS 

N.J.   POWER   *   LIGHT   CO. 

MI( 

MACKENSACr   WATER   CO. 

5P 

CREAM    VALLEY    DAIRY 

regATdlnK   the  cltoAte   of  Ne*  Jerssy  Bay  ' 
ol    Meteorology.     College    of    Agriculture    and    Envlrowne 
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42.2 
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-  3.6 
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68 
69 
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68 

12 
13 
12 
13 
12 
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18 
19 
17 
21 
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16 
16 
17 
16 
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0 
0 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 

1 

20 
17 
13 
23 
11 

0 

0 
0 
0 
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1,44 
2.08 
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1.89 
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-  1.27 
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.0 
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0 
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30 

30 
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42.6 
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66 
68 
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12 
12 
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21 
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16 
16 
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1.02 
1,64 
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-  1.97 
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2.37 

.06 

.93 

.04 

.11 

.01 

.09        ,09 
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.05 

.06 

.29 

•  16 

•  35 

BLACKWELLS  MILLS 

1.79 

.04 

.60 

.03 

7 

.06   .05 
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.12 

.04 
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•  30 
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2.59 
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1.07 
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.03 
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2.55 
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1.21 

.23 

.05 

.06   .04 

,22 

.02 

.03 

.27 

•  14 

•  21 
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CANISTEAR  RESERVOIR 

3.01 

.04 

1.55 

.22 

.03 

.03 

.08        .01 

.20 

.03 

.07 

.25 

•  23 

•  27 
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2.43 

.10 

.75 

,07 

.02 
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.04        .05 
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.22 
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.06 

.65 
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.03 
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.12 
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.07 
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.29   .04 
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3.57 

.10 

1.66 
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.12        7 

.17 
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.42 

.32 
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>  2.37 

.01 

1.44 

.05 

7 
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'    ,05      0 
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.06 

.05 
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7 
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- 

. 

- 

. 

- 
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. 
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2.57 

,49 

.30 

.08 

7 

.12 

.19 

,05 

.17 

.03 

.49 

.01 

•  33 

•  31 

LAYTON  2 

2.50 

.13 

.20 

.22 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


November  was  the  third  consecutive  month  with 
both  temperature  and  precipitation  below  normal. 
No  severe  storms  were  reported.  The  most 
spectacular  weather  event  of  the  month  occurred 


on  the  30th,  when  from  1  to  8  Inches  of  snow 
fell  over  the  State,  from  mid-morning  until 
late  in  the  evening. 


Donald  V.  Dunlap 

ESSA-Weather  Bureau  State  Cllmatologist 

Department  of  Meteorology 

College  of  Agriculture  and  Environmental 

Science 
Rutgers  -  The  State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey   08903 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SEABROOK  FARMS 

MAX 

MIN 

60 
39 

64 
48 

65 
47 

65 

50 

59 
34 

45 
27 

45 
26 

40 
27 

45 
25 

51 
32 

58 
35 

62 

46 

50 
32 

46 
32 

35 

18 

57 
39 

46 
32 

42 
26 

45 
31 

57 
41 

52 

31 

46 
34 

52 
32 

62 
33 

53 

29 

38 
24 

37 
23 

50.9 
33.0 

5H1L0H 

MAX 
MIN 

66 

40 

65 
52 

65 
48 

63 
46 

47 
35 

46 
29 

41 
25 

43 
28 

53 

27 

60 
33 

62 

37 

M 

47 
34 

42 
29 

37 
19 

49 
38 

42 
32 

40 
27 

57 
36 

51 
42 

48 
28 

53 

39 

54 
35 

52 

28 

38 
22 

36 
24 

51.5 
33.9 

TOMS  RIVER 

MAX 
MIN 

57 
46 

60 
53 

65 

50 

67 
47 

63 
30 

46 
23 

48 
28 

44 
21 

45 
20 

51 
31 

57 
29 

60 
48 

51 

30 

46 
28 

36 
19 

56 
30 

47 
29 

41 
23 

50 
31 

60 
47 

54 
30 

48 
39 

64 
30 

54 
28 

38 

18 

37     1  51.8 
18       30.7 

TRENTON  NB  CITY 

MAX 
MIN 

62 
*6 

67 
52 

65 
52 

59 
41 

45 
34 

45 
30 

40 
34 

44 
30 

48 
32 

56 
42 

62 
40 

68 
51 

43 
33 

38 
24 

35 
21 

47 
40 

40 
32 

39 
31 

50 
38 

51 
36 

45 
35 

50 
40 

52 
35 

36 
29 

37 
26 

31     1  48.7 
25       35.6 

TUCKERTON 

MAX 
MIN 

55 

43 

62 
53 

70 
52 

63 
46 

47 
29 

51 

24 

44 
27 

47 
23 

51 

20 

61 
32 

61 
30 

66 
50 

48 
30 

45 
23 

36 
18 

55 

29 

48 
35 

43 
28 

39 
19 

63 
38 

53 

41 

47 
29 

52 

41 

54 
30 

41 
27 

39 
21 

34       51.3 
19       31.4 

WOODSTOWN 

#     #     » 

MAX 
MIN 

64 
38 

66 
52 

66 
49 

59 

46 

47 
32 

46 
24 

42 
25 

45 
27 

51 
23 

59 
33 

62 
34 

69 
51 

46 
32 

42 
25 

37 
20 

59 
31 

48 
39 

44 
34 

39 
24 

52 
36 

51 
36 

46 
29 

53 

39 

60 
30 

54 
31 

46 
30 

38 
22 

32 
21 

50.8 
32.5 

COASTAL            03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

58 
50 

65 
57 

62 

54 

63 
42 

47 
34 

48 
30 

40 
32 

46 
30 

54 
35 

61 

43 

59 

47 

63 
56 

56 

43 

50 
36 

50 
26 

36 
24 

50 
31 

55 

39 

49 
32 

60 
48 

55 

37 

51 
34 

54 
44 

58 
44 

55 

39 

40 
29 

40 
29 

40 
30 

52.0 
38.3 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

60 
46 

63 

54 

64 
50 

63 

56 

59 

42 

47 
36 

47 
35 

44 
39 

55 
39 

60 
36 

60 
46 

66 
54 

64 
46 

59 

34 

36 
19 

46 
32 

56 
44 

48 
31 

53 

44 

52 

42 

53 

38 

60 

33 

40 
30 

54.4 
39.8 

LONO  BRANCH  2  N 

MAX 

MIN 

55 

49 

61 
53 

66 
51 

62 
48 

50 
35 

48 
30 

44 
32 

44 
31 

45 
28 

57 
38 

56 
38 

68 

50 

54 
43 

44 
33 

44 
24 

35 
21 

45 
23 

53 
34 

42 
29 

49 
38 

52 

41 

45 
34 

49 

41 

61 
35 

53 

38 

45 
30 

38 
25 

37 
25 

49.6 
35.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day 

Of  Month 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTHERN 

01 

CANOE  BROOK 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.09 
10 
55 

38 

.01 
23 
59 
44 

.05 
38 
60 
52 

.08 
e 

64 
50 

.02 

2 

65 

40 

.00 
20 
47 
36 

.00 

5 

48 

35 

.00 
16 
42 
35 

.00 
17 
43 
35 

.15 

5 

39 

34 

.02 
11 
58 
36 

.00 
21 
58 
38 

34 
56 
40 

37 
51 
39 

28 
43 
37 

71 

15 

20 

35 

28 

24 

21 

10 

47 

27 

* 

14 

22 

i' 

31 

14 

673 

*         »         * 
SOUTHERN 

02 

PEMBERTON  3  E 

EVAP 
MIND 

.02 
22 

.03 

40 

.02 
8 

.09 
22 

.02 
25 

.02 
12 

.02 
15 

.01 
13 

.02 
10 

.06 
10 

.06 
39 

.05 
22 

.01 
40 

.01 
22 

ft 
46 

ft 
16 

.05 
23 

27 

.01 
61 

.01 
46 

.03 
30 

.04 

9 

ft 
40 

.02 
42 

.02 
29 

.06 
22 

.04 
8 

37 

22 

9 

.836 
7*7 

RUTGERS  MICRO-MET 

STA 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.06 
26 
56 
38 

.03 
51 
61 
46 

.03 
68 
60 
52 

.07 
43 
69 
53 

.07 
83 
56 
37 

.09 
73 
48 
34 

.06 
49 
52 
29 

] 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

\ 

; 

; 

\ 

I 

I 

\ 

; 

; 

\ 

\ 

\ 

\ 

; 

\ 

I 

\ 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


RUTOERS  MICRO-MET  STA 
PLOT  «  1 


1 

INCH 

2 

INCHES 

4 

INCHES 

8 

INCHES 

6 

INCHES 

2 

INCHES 

»  2 

1 

INCH 

2 

INCHES 

8 

INCHES 

Day  Of  Month 


MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

48 

8       9       10      11      12      13      14      15       IB      17      18      19     20     21      22      23      24     25     26     27     28     29     30     31 


55 
5* 

54 

5* 
S3 

53 

53 

56 
3* 

56 
38 

56 
43 

54 
35 

54 
40 

54 

44 

49 

41 

48 
46 

51 
49 

53 
52 

52 
51 

51 
51 

37 
28 

48 
34 

42 
36 

36 

31 

46 
35 

41 
37 

39 

38 

41 
39 

:i 

MAX   AND   MIN    TEMPERATURES   ARE    FOR    THE    24   HCXJR   PERIOD   ENDING   AT   MIDNIGHT. 

KENTUCKY   8LUEGRASS. 


44  i    47 

39      44 


46      48 
37      43 


46 

46 

45 

44 

45 

44 

47 

47 

47 
47 

47      45 
45      44 


49      49 
49      48 


49  [ 
40 


40      38 

34  !    32 


41      38      38 


PLOT    *1 
PLOT    *2 


SLOPE    OF   GROUND,      FLAT.      SOIL    TYPE i      LOAM.      GROUND   COVER, 
CONNECTED    TO  A   BROWN   ELECTRONIK   POTENTIOMETER. 


INSTRUMENTATION,       COPPER-CONSTANTAN 


SLOPE    OF    GROUND,       FLAT.       SOIL    TYPE, 
CONSTANTAN    THERMOCOUPLES. 


LOAM.      GROUND   COVER,       BARREN.       INSTRUMENTATION, 
See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


THERMOCOUPLES 
BROWN   RECORDING   POTENTIOMETER   WITH   COPPER- 


38? 


47.4 
43.3 


47.2 
43.9 


47.6 
45.5 


46.5 
47.0 


50.4 
49.5 


53.0 
S2.6 


49.a 
37.7 


48.8 
39.2 


47.1 
43. T 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NEM  JMSCr 
NOVEMBER   19»T 


NORTHERN  01 

BELVIOERt 

CM*RL0TTEBuR6 

FLEMINGTON  1  NE 

LAMBERTVILLE 

LITTLE  FALLS 

LONO  VALLEY 

MORRIS  Plains  i  w 

NE»ARK  hB  airport 

NEWTON 

PhILLIPSBURG 

PLAINFIELD 

RAHWAY 

SOMERVILLE 

MANAOUE  RAYMOND  OAH 

tt    ft    ft 
SOUTHERN  02 

ATLANTIC  CITY  MB    AP 

FREEHOLD 

hIGhTSTOkN  I  N 

INDIAN  MILLS  2  W 

HILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

H00RE5T0WN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

PEMBERTON  3  E 

TRENTON  WB  CITY 


COASTAL 
LONG  BRANCH  2  N 


03 


I>*7  ol  month 


1   2   3 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNCJ 

SNOWFALL  1 
SN  ON  GNCJ 

SNOWFALL  I 
SN  ON  GNCJ 

I  SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EOUIVj 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


10   n   12   13   U   IS   18   17   18   18   20 


SUPPLEMENTAL   DATA 


27     28      28     30      31 


Wind 
(Speed   -  B.p.ti.) 

Relative    humidity  average!  - 
percent 

Number  of  daya  vrith  precipitation 

1 

■s  S 

•P 

s 

Station 

3   0) 
0}  u 

OS  Q 

ID  m 

• 

£ 

> 
< 

Jl 

1 
1 

as 

EASTERN     STANOARfl     TIME 
1     AM          7     Am           1     Pm          7    Pm 

s 

8 
1 
s 

A 

s 

^ 

I 

81 

1 

e2 

Ill 

•  1- 

III 

ATLANTIC    CITY    WB    AIRPORT 

27 

6.2 

11.3 

31++ 

29 

18 

Rl 

83 

53 

72 

7 

6 

2 

1 

0 

0 

16 

42 

5.9 

ATLANTIC    CITY    ST.    MARINA 

- 

- 

- 

39 

sw 

18 

- 

- 

- 

0 

6 

3 

0 

0 

0 

9 

- 

- 

NEWARK    WB    AIRPORT 

27 

6.0 

11.0 

30++ 

31 

15 

70 

73 

55 

63 

6 

7 

5 

2 

0 

0 

20 

- 

6.6 

TRENTON    WB    CITY 

- 

- 

- 

33 

NW 

15 

- 

- 

- 

- 

5 

6 

4 

1 

0 

0 

16 

46 

6.6 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


^ 

M 

§ 

OBSERVATION 

6 

2 

M 

w 

TIME  AND 

as 

Q 

< 

H 

P 

TABLES 

STATION 

Q 

ffl 

COUNTY 

E 

i 

< 

OBSERVER 

if 

1 

1 

3 

1 

i 

ei 

i 

^ 

^ 

E 

& 

11 

ALLENDALE 

0100 

"oT 

BERGEN 

41  02 

74  09 

270 

BERGEN  COUNTY  ENGINEERS 

ATLANTIC  CITY  WB  »P 

02 

ATLANTIC 

MID 

MID 

U.S.  weatme»  pureau 

'ATLANTIC  CTTT 

0325 

T4  26 

STATE  MARINA 

AUDUBON 

0  3  46 

02 

CAMDEN 

39  53 

4C 

IIP 

IIP 

BASS  BIVER  5T  FOREST 

BURLINGTON 

N.J,  FORESTRY  SERVICE 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

CAPE  MAY 

74  52 

3C 

5P 

5P 

BELLEPLAIN  STATE  FOREST 

BELHAR  2  SW 

0721 

MONMOUTH 

WALTER  J  SCHANCX 

BELVIDERE 

0T29 

01 

WARREN 

40  50 

75  05 

27« 

Tl 

H 

CLEMENT  HAUPT 

BERNAHDSVILLE  2  E 

01 

SOMERSET 

74  32 

240 

7A 

BERNARDS  WATER  COMPANY 

BLACKWELLS  MILLS 

08*7 

01 

SOMERSET 

10 

40  29 

74  35 

27 

7A 

HENRY  M,  MILLER 

BOONTON  1  SE 

0907 

01 

MORRIS 

40  54 

7*  2* 

2SC^ 

aA{ 

Bii 

JERSEY  CITY  WATER  WORK « 

BOUND  BROOK  2  W 

0927 

SOMERSET 

40  33 

sc 

8A 

AMERICAN  CYANAMIO  CO. 

BRANCMVILLE 

097i 

7*  45 

560 

7A, 

ALBERT  M.  DAVENPORT 

BURLINGTON 

1211 

02 

BURLINGTON 

40  05 

74  52 

12 

6P 

6P 

PUBLIC  SVC.  £.  .  G.  CO. 

CANJSTEAR  RESERVOIR 

1327 

01 

SUSSEX 

74  30 

NEWABlt  WATER  DEPARTMENT 

CANOE  BROOK 

1335 

40  45 

74  21 

180 

COMMONWEALTH  WATER  CO. 

CANTON 

13*3 

02 

SALEM 

39  28 

75  25 

20 

9A 

GEBIBUOE  S.  WrLLlS 

CAPE  MAY  3  W 

1351 

74  58 

5P 

N.WEST  MAGNESITE  CO. 

CEDAR  GROVE 

1*72 

01 

ESSEX 

40  5  2 

74  13 

40C 

BA 

J.  A.  PLUNKETT 

CENTERTOr* 

1512 

02 

SALEM 

39  31 

75  10 

80 

c 

C  W  THORNTHWAIIE  ASSOC 

charloitebubg 

158Z 

01 

PASSAIC 

41  02 

7ft  26 

760 

7« 

H 

NEWARK  WATER  OEPT, 

CHATSWORTH 

02 

BURLINGTON 

74  32 

EARL  M,  KfOCMNER 

CLINTON 

HUNTERDON 

10 

40  38 

7ft  55 

200 

ANDREW  f    DROPPF 

ELIZABETH 

264*. 

40 

5P 

5P 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

2768 

01 

ESSEX 

40  50 

7ft  IT 

340 

SA 

BA 

BOROUGH  ESSEX  FELLS* 

FLE-^INGTON  1  NE 

HUNTERDON 

Tft  51 

140 

PONALr>  yOmng 

FORTESCUE 

3102 

02 

CUMBERLAND 

39  14 

75  10 

5 

7A 

JOHN  LOPEP 

FREEHOLD 

Jiei 

02 

MONMOUTH 

10 

40  15 

6B 

6P 

Z    M 

FRANK  J.  "0*EAU 

GLASSBORO 

3291 

GLOUCESTER 

SA 

GLASSflORO  STATE  COLLEGE 

GREENWOOD  LAKF 

3516 

01 

PASSAIC 

4]  08 

74  20 

470 

7A 

GEORGE  T.  WIGGINS 

HAM'^ONTON  2     NNE 

3662 

02 

ATLANTIC 

39  39 

7*  48 

85 

8A 

w.  husbard  parkhurst 

SUSSEX 

41  19 

N.  J.  OEPT. OF  CONS, 

HIGHTSTOwN  I  N 

3951 

02 

MERCE» 

10 

74  31 

100 

6P 

JAMES  R.  PICKERING 

'.229 

BURLINGTON 

100 

EDWARD  ENTWISTLE 

JERSEY  CITY 

4339 

01 

HUDSON 

40  44 

74  03 

135 

MID 

MID 

JERSEY  CITY  WATER  OEPT. 

LAMBERTVILLE 

HUNTERDON 

E.  E.  CASE 

LAVTON  2 

'•TSfe  01 

SUSSEX 

41  15 

74  52 

390 

7A 

7A 

CHARLFS  KOONS 

LITTLE  FALLS 

40  53 

74  14 

150 

9A 

PASSAIC  VLY.  WTR,  COMM. 

LONG  BRANCH  2  N 

69871  03 

MONMOUTH 

74  00 

10 

6P 

6* 

WILBUR  P.  LAFAYE 

LONG  VALLEY 

5003 

01 

MORR 1 S 

10 

40  47 

550 

TA 

7A 

M 

MRS.  ALICE  A.  H0L2 

LUMBERTON 

5055 

02 

BURLINGTON 

39  58 

74  4B 

25 

JAMES  LAWTON 

MAHWAH 

5104 

01 

BERGEN 

41  06 

74  10 

253 

7A 

ROBERT  G.  GLASGOW 

01 

SOMERSET 

BA 

JOHN  L.  RADCLIFFE 

MARLBORO  5CS 

5244 

02 

MONMOUTH 

40  20 

7ft  1ft 

120 

r.EROW  BRILL 

MARLTON  1  W 

5252 

02 

BURLINGTON 

90 

C 

DAVID  D.  r.RISCOM 

MAYS  LANDING  1  H 

5346 

ATLANTIC 

7ft  45 

20 

COl.JNTy  EXTENSION  SVC. 

MIDLAND  PARK 

5503 

01 

BERGEN 

40  59 

74  09 

210 

MIO 

RIDGEWOOO  WATER  CO. 

CUMBERLAND 

L.  J.  GALLAHER 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

5581 

02 

CUMBERLAND 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MILTON 

5597 

01 

MORPIS 

8 

41  01 

950 

TA 

*-* 

U 

1 

OBSERVATION 

1 

^ 

1 

o 

TIME  AND 

STATION 

COUNTY 

g 

i 

$> 

TABLES 

OBSERVER 

ii 

1^ 

g 

p 

n 

n 

k 

1 

& 

i 

° 

6 

c 

'ii 

MOORE STOWN 

5728 

02 

BURLINGTON 

39  58 

74  58 

55 

MID   84 

^ 

5769 

01 

MORRIS 

40  50 

74  30 

^ 

JOSEPH  H.  GAPRIS,  111 

40  42 

74  10 

11 

MH  HH 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

6062 

02 

MIDDLESEX 

11 

40  28 

ft 

40  57 

1< 

Min 

NEW  MONMOUTH 

6154 

02 

MONMOUTH 

ftO  25 

7ft  06 

30 

ftp 

ftP 

SUSSEX 

41  03 

8a]   8A 

6460 

MORRIS 

41  02 

74  30 

a6c 

nA 

6544 

Ul 

HUNTERDON 

ic 

ftO  40 

Tft  45 

260 

nA 

DAN  A.  COUGHLIN 

Ui 

PASSAIC 

ftO  5* 

7ft  09 

6A|   6A 

M 

P.  J.  DEL  VECCHIO 

PEMBERTON  3  E 

6843 

02 

BURLINGTON 

39  56 

74  38 

60 

5p1   5P 

5P 

„ 

6863 

02 

CAMDEN 

39  57 

75  04 

40  41 

75  11 

ia< 

ftO  42 

75  12 

20C 

71 

JOINT  TOLL  BRIDGE  COmh.. 

UNION 

1( 

ftO  36 

74  24 

732« 

02 

MERCER 

IC 

40  20 

Min 

RAMWAY 

7393 

01 

UNION 

7ft  16 

'  H 

RAMWAY  VALLEY  SEW  AUTH 

7587 

01 

PASSAIC 

ftl  06 

74  16 

NO   JERSEY  WTR   SUPPLY  1 

40  29 

sice 

RUTGERS  UNlV 

SEABROOK  FARMS 

7936'  02:  CUMBERLAND 

39  30 

75  1ft 

90 

eA 

6A 

8* 

M 

SEABROOK  FARMS  CO.      | 

SHILOH 

8051 

02  CUMBERLAND 

39  26 

75  16 

120 

5P 

5P 

EVERETT  DICKINSON 

8194 

01  SOMERSET 

IC 

40  35 

6P 

H 

01  MORRIS 

ftO  56 

7ft  28 

800 

lOA 

40  43 

7*  18 

9( 

01:  SUSSEX 

41  12 

74  36 

39( 

7A 

7A 

MRS.  WILOA  HILLARO 

68)6 

02 

OCEAN 

39  57 

74  13 

9/ 

40  13 

74  *6 

56 

6899 

02 

OCEAN 

39  3* 

7*  21 

H 

7P| 

41  03 

74  16 

37r 

9t 

WATER  SUPPLY  COMM. 

01 

UNION 

10 

74  25 

260 

UNION  COUNTY  ENGINEER   , 

WERTSVILLE 

9363 

01 

HUNTERDON 

10 

TN 

9608 

01 

MORRIS 

40  5* 

74  36 

680 

N.J.  POWER  •  LIGHT  CO. 

WOODCLIFF  LAKE 

9632 

01 

BERGEN 

41  01 

7*  03 

9910 

02 

SALEM 

39  39 

75  19 

50 

5P 

5P 
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5.80 

.55 

.45 

1.15 

T 

.06 

.70   ^55 

T 
7          T 

.16 

1.09 

GREENWOOD  LAKE 

5.71 

.23 

.42 

1.15 

.08 

•82   .78 

.68        7 

•  33     1 

.30   .OjI 

.14 
.10 

7 

1.21 
1.12 

HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 

1  3.61 

.20 

.60 

.56 

.06 

.26 

.60 

.20 

)  ^07        .04   .05 

T 

.02 

.91 

LAM8ERTVILLE 
LAYTON  2 
LITTLE  FALLS 

5.*3 
4.71 
6.27 

.03 
.24 
•  21 

1.67 

.78 
.90 

.60 
.73 

.04 

.01 
.16 

.10 

.66  1.20 
.42   .52 

.91  1.11 

.59 
.59 

Toi   " 
.10   T     .03   .02 

739 

•  05 

•  01 

.04 
.26 
.32 

.16 
.13 
.15 

150 

7 

.99 

.81 
1.26 

•  19 

LONG  VALLEY 

MAHWAH 

MANVILLE 

5,62 

6.13 

.25 
.11 

1.01 

•  S2| 

.65 
1.01 

.01 

.02   T 
•  12 

.72   .651 
.72  1.25| 

.51 
.54 

T 
T          7 

T 

7 

•  33 

.01 

7 
•  36 

.09 
.12 

1.49 
1.04 

-MIDLAND  PARK 

MILTON 

6.90 
5.54 

T 
.27 

T    1.79 
.95 

.79 

.02 

.18 

.05 

.25 

1.20  1.411 
.50   .82 

1.01 

.40 
.18 

•  20 

.07 

103 
.01 

1I2I 

.01 
.76 

I33 

MORRIS  PLAINS  I  W 

6.27 

.14 

.97 

.95 

.11 

.85   .95I 

.65 

T     T     7 

7 

7 

.28 

.36 

7 

.03 

•  36   7 

.03 

.03 

.16 

.38 

.13 

.07   T 
.07 

NEWARK  WB  AIRPORT         R 

NEW  MILFORD 

NEWTON 

4.65 
6.19 
4.45 

•  23 

.14 

1.43 
1.62 
.56 

.78 

.01 
.05 

.06 
.09 
.04 

.21 

.10 

.48   .921 
1.06  I.22I 
.83   .37 

.50 
.74 

7 

.11 

.03 

.73 
.99 

1.16 
7 
.02 

•  30 
.31 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

5.73 

.21 

.58 

.94 

.04 

.03 

.59   .93> 

.02        T 

.10 
.07 

.97 

1.17 

OLOWICK 

PATEHSON 

PHILLIPSBURG 

5.6« 

6.19 
4.25 

.25 
.33 

•  03 

1.42 
1.43 
1.50. 

.32 

.02 

.39 

.15 

,77   .8SI 
.70  1.05: 
1.07   .95I 
1.15   .95 

.63 

.50 

.01 

•  OS 

.03 

•  37 

.07 
.39 

.06 

7 

1.27 
1.26 

PHILLIPSBURG  BRIDGE 

. 

1.35 

.01 

.01 

.06 
.10 

.15 

.16 

T 

PLAINFIELO 

6.24 

T 

•  •45' 

.01 

.06 

T 

.75  2.001 

T          T 

.34 

.20   T 

.72 

.49 

.16 

RAHWAV 
RINGMOOD 
SOMERVILLE 
SPLIT  ROCK  POND 

5.14 
5.62 
5.92 

5.69 

•  18 
.11 

U30 
U22 
U73 
1.20 

.48 

.03 
.31 
.03 
.08 

.03 
.05 
.09 
.09 

.45 

.38  1.02< 
.62  1.41' 
.72  1.60, 
.85   .981 

T 
.40 

•  02 

•  26 
.04 
.34 

•  03 

.03 
.29 
.03 
•  36 

.10 
.12 

.03 
.10   7 

.06 
.06 

1.18 
.48 

.02 
1.18 
.63 

1.03 
1.11 

.31 
.19 

SUSSEX  I  5E 

5.23 

.25 

.78 

.59 

.01 

.12 

.61   .46, 

.66        T 

•  01 

•  01 

.01 

•  33 

WANAouE  RAYMOND  DAM 

5.62 

.22 

.76 

1.00 

.12 

.78  1.12 
.45   ,96 

.50 
.50 

T 

.01 
.01 
.01 
.29 

•  22 

•  29 

•  36 
.02 

WERTSVILLE 

5.37 

.21 

1.08 

.50 

.02 

.04 

.08 
.16 
.19 
.07 

.93   .0^ 

1.19 
1.33 

.04 

WEST  WHARTON 
WOODCLIFF  LAKE 

6.ia 

6.35 

.18 
.28 

.55 

1.65 

1.08 

.09 
.17 

.16 

,88   ,73 
.99  1.23 

.82 

T    T 

T 

.06 

7 
1.00 

T 
.37 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

5.57 
6.33 
6.75 

1.22 

1.37 
1.67 

1.45           ' 

T 
.06 

.07 

.79 
.34 

.64   .49 
.83  1.27 

.02   .39I 

T 
.26 

T 

T 

.60 
.49 

•  21 

•  10 

.10 
.17 

.10 
7 
1.60 
.16 
.19 

.82 

1.07 

.02 

7 

.81 

.29 

.20 

.16 
.37  . 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 
BURLINGTON 

4.99 
8.87 

.07 

1.44' 
1.50 

.10   .08 

T 

T 

.81   .461 
.60  1.88 

T 

.41 
.33 

UOl 
•  06 

.26 

3.50 

.06  ', 
D  .25  . 

CANTON 

CHATSWORTH 

FORTESCUE 

4.97 
5.57 
4.99 

.80 
.05 
.81 

.72 
1.60 
.61 

.01 
.65 

.01 

.74 

.63  1.00 

.43 

.42   .27 

.09 
.33 

.01 
.40 

•  90 
.92 
1.30 
.94 

•64   ,30 

.35 

.49 

.38 

.80 

.60 
.98 
.92 

.25  ', 

FREEHOLD 

5.36 

.25 

.68 

.93 

.02 

.02 

.69   .74 

,31 

.20   7 
.23 

GLASSBORO 

6.11 

.96 

.68 

.06 

.88   ,93 

,27 

.04 

HAMMONTON  2  NNE 

5.59 

.37 

.80 

1.01 

,53   ,33 

.25 

•  29 

.25 

.80 
.64 
.96 
.70 
.45 

HIGHTSTOWN  I  N 

5.78 

.07 

1.60 

.02 

T 

,74  1,29 

T 

.32 

•  18 

.17 

.58 

.17  ! 
.19  . 

INDIAN  MILLS  2  W 

5.93 

.04 

1.65 

.04 

T 

,66  1,03 

T 

.41 

.49 

.24 
.24 
.23 

MAYS  LANDING  1  M 

6.20 

.86 

1.41 

.14 

,00   ,29 

.23 

.33 

MILLVILLE 

5.83 

1.75 

.69 

,21   ,65 

.49 

.60 

.25 

.31  ' 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 
MOORESTOWN 

5.07 
6.38 

.52 

1.26 

• 

1.51 

T 
.02 

.66 

.27   .55 
.95  1.19 

.01 
.33 

•  66 

.33 

•     • 

.15 

.06 
.66 

.80 

.01 
1.20 
.63 
•  89 

.46 

.29  • 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

5.54 

.05 

1.41 

•  05 

T 

.54  1.37 

•  26 

.10 
.40 
.61 

.74 
.80 
.'0 

.37  ', 
•  29  • 

.20  . 

NEW  MONMOUTH 
PEMBERTON  3  E 

6.58 
5.54 

.15 

.11 

U5l 
1.44 

T     T 

•  01 
.02 

.96  1.01 
.79   ,93 

T 

.25 

.29 

.19 

.33 

PENNSAUKEN 

6.38 

.50 

T 

1.62 

.04 

.02 

.94  1.33 

.11 

,45 

.10 
.10 

.17 
.04 

7 
1.08 
7 

1.10 

7 

PRINCETON  WATER  WORKS 

7.40 

1.55| 

T 

.37 

.75  2.69 

,31 

.12 

.39  ' 

SEABROOK  FARMS 

6.57 

.32 

•  81 

.04 

.93  1.04 

.21        ,01 

7 

•  19 

•  29 

.77 

SHILOH 

4.98 

.901 

•  66 

T 

.10 

.66  U12 

•  01 

.49 

,24 

.25 

.32 

.29  ', 

TOMS  RIVER 

5.81 

•  12 

.761 

.85 

.01 

•96   .70 

•  17 

•  02 

.01 

.79 

.34 

1.06 

TRENTON  WB  CITY          R 
TUCKERTON 

5.83 

6.10 

.06 

1.35! 
l.»2! 

.03 
.01 

T 
.02 

.38 
.12  1 

•  61  U55 
•17   .61 

T 
T 

T 

.36 

.29 

.14 
•  09 

.06 

.06 
.18   T 

.99 
.73 
.53 

.01 
.20 
.38 

.33  . 

.20  . 
.10  . 

WO0D5T0WN 

6.50 

•  05 

2.011 

.06 

.01 

.03 

.76  1.42 

•  01 

•  02 

.51 

•  49 

7 

.12 

«    »    « 
COASTAL              03 

ATLANTIC  CITY             R 
BELMAR  2  SW 

4.93 

1.23 

.01 

.82 

.59   ,27 

.66 

.22 

.10 

.07 

.62 

.16  . 

CAPE  MAY  3  W 

- 

T 

1.15 

.03  1 

,54   .45 

•  04 

1 

•  35 

.03   .04 

T    . 

LONG  BRANCH  2    N 

6.01 

•  08 

1.45 

T 

T 

.06 

1 

•26   ^96 

.22 

•  32 

.15   .04 

177 

.91 

.17  . 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


After  three  consecutive  months  of  below  normal 
temperatures  and  precipitation  in  most  areas 
of  the  State,  December  was  warmer  and  wetter 
than  normal  in  all  geographical  divisions.     The 


precipitation  occurred  as  rain  and  snow,  with 
snowstorms  reported  on  the  1st,  23d,  28th,  and 
31st. 


Donald  V.  Dunlap 

ESSA- Weather  Bureau  State  Climatologlst 

Department  of  Meteorology 

College   of   Agriculture    &  Environmental 

Science 
Rutgers  -  The  State  University 
New  Brunswick,  New  Jersey  08903 
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DAILY  TEMPERATURES 


DECeHBCR   IttT 


~ 

D.y 

01  Monlh 

31 

F 

Sutton 

1 

a 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

•of 

'^ 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

J 

•    •    • 

NORTHERN           01 

BELVIOERE 

MAX 
MIN 

2« 

32 

6 

40 

7 

50 
26 

50 
26 

40 
30 

53 
26 

44 
27 

34 
29 

37 
33 

47 
32 

56 
33 

47 
30 

38 

29 

38 

30 

48 
29 

45 
33 

57 
29 

54 
25 

51 
27 

52 

28 

33 

21 

Jl 

15 

37 
21 

35 

12 

32 

12 

33 

24 

35 
3 

29 

7 

41.8 
23.4 

BOONTON  1  SE 

HAX 
MIN 

32 

46 

14 

45 
29 

48 
27 

39 
29 

51 
33 

4( 
28 

34 

29 

40 
31 

49 
35 

55 

36 

47 
31 

38 

29 

37 
28 

44 
28 

45 
33 

55 

32 

54 
26 

52 

27 

55 

29 

33 

25 

32 

15 

34 
17 

36 

10 

32 

12 

33 

29 

>3 

9 

33 

12 

42.2 
24.9 

CANOE  BROOK 

MAX 

MIN 

33 

5 

42 
18 

47 
20 

49 
23 

40 
29 

54 
26 

48 
28 

37 
31 

40 
34 

48 
34 

57 
34 

49 
29 

41 
28 

40 
30 

48 
27 

46 
33 

58 
28 

52 
23 

53 
23 

60 
28 

35 
22 

34 
13 

41 
17 

38 
13 

32 
15 

35 
21 

36 
9 

34 

11 

43.7 
22.9 

CHARLOTTEBURG 

MAX 
MIN 

32 
8 

45 
9 

42 
28 

48 
26 

37 
28 

50 
29 

44 
25 

32 

25 

39 
31 

47 
37 

55 

39 

45 
27 

35 

26 

34 

28 

41 
28 

44 
34 

52 
34 

33 

24 

54 
26 

55 

27 

31 
22 

29 
15 

36 
14 

32 
9 

30 
9 

32 
27 

32 
8 

32 

6 

40.5 
23.4 

ELIiABETM 

MAX 
MIN 

<>0 
16 

51 
32 

58 
27 

43 
30 

47 
32 

50 
30 

47 
31 

47 
31 

52 

38 

58 
36 

52 

31 

45 
31 

40 
31 

48 
31 

47 
30 

59 
39 

57 
30 

51 
29 

62 

47 

48 
30 

33 
23 

40 
14 

41 
31 

32 
22 

38 
26 

40 
30 

33 

16 

30 
19 

46.1 
29.2 

ESSEX  FELLS  SERV  BL06 

MAX 
MIN 

JO 
10 

32 

10 

48 
12 

45 
28 

45 
25 

38 
28 

52 
30 

47 
29 

33 
29 

40 
32 

48 
35 

56 
35 

47 
30 

38 
28 

35 

29 

45 
28 

45 
34 

54 
30 

51 
27 

53 

28 

55 

30 

32 
21 

32 

16 

40 
16 

34 
14 

33 

15 

34 
27 

32 

10 

29 
11 

41.9 
24.6 

FLEMINGTON  1  NE 

MAX 

MIN 

2S 

32 

•  A 

38 
-  1 

47 
25 

49 
24 

40 
27 

52 

26 

47 
26 

34 
29 

40 
34 

50 

30 

58 
32 

50 
30 

38 
27 

36 

30 

45 
27 

47 
33 

56 
28 

54 
24 

49 
24 

59 
29 

33 
18 

33 
11 

38 
22 

37 
11 

33 

13 

34 
28 

34 
11 

30 
11 

42.4 
22.5 

HIGH  POINT  PARK 

MAX 
MIN 

23 
6 

28 
•  6 

42 
3 

45 
22 

38 
25 

45 
23 

38 
22 

42 
32 

42 
17 

42 
20 

41 
25 

43 
26 

45 
35 

53 

32 

42 
22 

28 
19 

30 
20 

38 
22 

42 
32 

49 
30 

48 
29 

50 
30 

51 
21 

28 
15 

27 
14 

32 

22 

29 
6 

23 

14 

27 
22 

25 
-  6 

24 

.  4 

37.4 
19.1 

JERSEY  CITY 

MAX 
MIN 

LAMBERTVILLE 

MAX 

MIN 

*0 

4 

44 
28 

49 
28 

51 
26 

42 
27 

55 
42 

48 
28 

42 

30 

40 
32 

52 
38 

59 
35 

51 
35 

43 
31 

39 

30 

47 
33 

48 

30 

57 

37 

57 
27 

50 
26 

59 
43 

44 
30 

34 
21 

39 
16 

38 
29 

37 
22 

37 

15 

36 
28 

34 
15 

29 
16 

44.6 
27.1 

LAYTON  2 

MAX 

MIN 

34 

1 

34 
2 

43 
28 

45 
22 

48 
22 

39 
31 

53 

30 

40 
25 

33 
27 

36 
32 

46 
29 

58 
26 

46 
27 

36 
27 

37 
28 

42 
25 

40 
27 

54 
27 

51 

20 

51 
23 

51 
28 

32 

17 

33 

9 

35 

14 

34 

4 

32 
5 

31 

20 

34 

0 

31 
2 

40.0 
19.6 

LITTLE  FALLS 

MAX 
MIN 

35 
13 

49 
16 

57 
23 

49 
29 

47 
27 

48 
37 

56 

31 

49 

30 

38 

30 

43 
31 

SO 
33 

60 
38 

50 
31 

40 

30 

40 
31 

46 
38 

47 
36 

58 
31 

54 
28 

56 
34 

56 

30 

38 
24 

34 

18 

41 
25 

38 
17 

36 
20 

35 
30 

38 
14 

35 

15 

45.1 
27.0 

LONG  VALLEY 

MAX 
MIN 

' 

32 

3 

47 

7 

48 
30 

46 
26 

49 
27 

44 
35 

53 
26 

46 

34 
30 

41 
33 

48 
34 

56 
35 

46 
29 

36 
29 

39 

30 

44 
28 

44 
34 

55 

30 

52 
24 

50 
24 

56 
27 

33 
19 

31 
13 

36 
15 

35 

10 

32 
14 

33 

27 

33 
13 

30 
10 

41.9 
23.4 

MORRIS  PLAINS  I  M 

MAX 
MIN 

31 

7 

46 

7 

48 
23 

45 
29 

49 
27 

44 
34 

53 
29 

47 
28 

32 
29 

38 
31 

48 
33 

56 
32 

46 
30 

38 
29 

35 

29 

44 
29 

45 
33 

55 
29 

53 
25 

50 
25 

56 

29 

33 

20 

31 
14 

36 

14 

36 

11 

32 

12 

32 
28 

31 

9 

30 
10 

41.5 
23.5 

NEWARK  H8  AIRPORT 

MAX 
MIN 

42 
20 

53 

37 

47 
34 

47 
32 

42 
33 

55 
42 

50 
37 

38 
32 

41 
36 

52 
41 

58 
40 

50 
35 

40 
32 

39 
31 

47 
35 

47 
35 

56 
40 

55 
35 

54 
35 

63 
39 

39 
27 

35 
25 

tl 

41 
27 

33 
23 

38 
28 

37 
25 

32 

20 

32 
24 

44.8 
31.7 

NEKTON 

MAX 
MIN 

31 

3 

45 
6 

48 
29 

44 
28 

47 
26 

44 
32 

52 

31 

45 
25 

31 

27 

36 
31 

46 

34 

55 
38 

47 
29 

37 
28 

36 
29 

42 
26 

45 
32 

54 
34 

49 
22 

53 

23 

54 
29 

32 
23 

31 
12 

36 
13 

32 

8 

30 
11 

32 
24 

32 

2 

30 
3 

40.6 
22.2 

PATERSON 

MAX 
MIN 

35 

19 

51 
22 

51 
32 

46 
31 

48 
31 

58 
38 

55 
38 

50 
32 

35 

30 

41 
33 

50 
39 

48 
38 

50 
30 

39 
29 

41 
32 

45 
33 

52 
39 

56 
35 

54 
31 

56 
35 

61 

30 

38 
25 

34 
21 

43 
23 

39 

19 

36 
23 

34 

30 

36 
18 

33 

21 

44.9 
29.3 

PHILLIPSBURG 

MAX 
MIN 

36 

4 

46 
27 

49 
31 

51 
30 

51 
29 

54 
41 

52 

28 

46 
30 

38 
31 

48 
36 

58 
34 

58 
37 

48 
31 

39 
29 

47 
31 

47 
30 

57 
37 

57 
30 

55 
26 

56 
46 

48 
29 

34 
23 

36 
22 

36 

32 

34 
15 

35 
21 

35 
28 

34 
13 

32 
12 

45.0 
27.6 

PLAINFIELD 

MAX 
MIN 

32 

35 
13 

50 
32 

47 
32 

49 
26 

41 
29 

53 

42 

48 
29 

36 
29 

39 
32 

50 
38 

57 
33 

49 
35 

39 
31 

39 
30 

45 
31 

47 
29 

57 
37 

51 
29 

52 
26 

60 
42 

42 
30 

32 
22 

39 
16 

38 
34 

34 
19 

35 

25 

36 

30 

31 
15 

30 
17 

43.2 
28.4 

SOMERVILLE 

MAX 
MIN 

37 

a 

49 
33 

47 
32 

50 
25 

41 
29 

53 

37 

48 
27 

42 
29 

39 
32 

50 
38 

58 
35 

50 
40 

42 
31 

36 
29 

46 
31 

48 
29 

57 
37 

55 
29 

51 
25 

59 
42 

42 

30 

32 
22 

39 
14 

38 
29 

34 
15 

35 
23 

35 
28 

32 
15 

29 
15 

43.8 
27.5 

SUSSEX  1  SE 

•     •     * 

MAX 
MIN 

26 

31 
-  5 

40 
0 

47 
25 

47 
25 

47 
21 

35 

24 

40 
28 

52 
28 

43 
23 

31 
23 

36 
27 

46 
30 

55 

27 

45 
24 

44 
27 

42 
23 

39 
28 

54 
26 

50 
25 

54 
33 

55 
26 

33 

17 

31 

10 

38 
12 

33 
6 

36 

7 

31 
21 

33 
•  3 

29 

-  4 

40.8 
18.4 

SOUTHERN            02 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

MAX 
MIN 

26 

6 

43 
7 

52 

38 

48 
27 

45 
27 

50 
35 

57 
32 

54 
27 

41 
32 

47 
41 

57 
41 

60 
36 

49 
37 

37 
26 

35 
26 

43 
29 

47 
32 

56 
34 

51 
29 

50 
26 

56 
33 

33 
19 

27 
12 

40 
9 

39 
19 

35 
17 

41 
23 

39 
21 

31 
16 

32 

16 

26.0 

AUDUBON 

MAX 
MIN 

35 

15 

45 
16 

50 
37 

53 

30 

45 
31 

50 
37 

57 
37 

52 
31 

41 
34 

44 
35 

55 

43 

61 
38 

51 

38 

41 
29 

38 
29 

48 
32 

50 
36 

60 
39 

55 

33 

51 
29 

62 

39 

40 
28 

35 
23 

41 

20 

41 
26 

39 
20 

39 
28 

38 
26 

37 

20 

33 

20 

46.3 
30.1 

8ELLEPLAIN  ST  FOREST 

MAX 
MIN 

3<> 
16 

42 

7 

50 
29 

50 
26 

49 
26 

55 
30 

57 
36 

56 
25 

52 

34 

47 
39 

60 
45 

59 

30 

55 

34 

50 
32 

38 
25 

46 
26 

52 
27 

60 
44 

54 
25 

52 
26 

62 

48 

50 
27 

33 

15 

44 
13 

41 
34 

38 

15 

41 
22 

42 
32 

36 
11 

35 

15 

48.0 
27.3 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

32 

le 

40 
16 

51 
32 

50 
32 

46 
32 

50 
40 

55 

41 

52 

38 

50 
35 

45 
33 

56 
36 

61 
38 

52 

44 

46 
32 

38 

30 

45 
33 

54 
35 

57 
42 

57 
42 

50 
29 

62 

44 

47 
32 

34 
23 

40 
21 

38 
23 

36 
22 

40 
30 

38 
28 

33 
19 

31 
20 

46.3 
31.4 

CHATSWORTH 

MAX 
MIN 

33 

15 

40 

7 

51 
28 

50 
27 

47 
25 

49 
33 

56 
26 

47 
28 

46 
35 

50 
43 

61 

54 
33 

48 
31 

46 
27 

49 
28 

57 
32 

56 
28 

52 
25 

64 
45 

46 
28 

32 
17 

41 
12 

40 
29 

37 
12 

40 
22 

38 
31 

35 
15 

34 
14 

45.4 
26.0 

FREEHOLD 

MAX 
MIN 

3* 
IS 

32 

8 

49 
14 

46 
27 

46 
28 

41 
31 

46 
39 

55 
30 

50 
30 

40 
31 

48 
38 

55 

36 

58 
38 

50 
30 

39 
28 

38 

30 

46 
30 

48 
39 

57 
32 

53 

28 

61 
46 

62 
27 

34 
19 

31 

13 

40 
21 

41 
19 

37 
24 

37 
27 

37 
15 

34 
IT 

45.0 
27.1 

GLASSBORO 

MAX 
MIN 

31 
14 

32 

9 

50 
16 

48 
31 

51 
29 

41 
32 

49 
38 

55 
30 

52 
34 

42 
33 

54 
40 

54 
39 

60 
37 

50 
32 

39 

27 

38 
32 

45 
32 

50 
36 

52 

30 

52 
29 

62 
33 

62 
26 

40 

21 

35 

16 

42 
27 

40 
19 

36 
25 

40 
31 

38 

20 

35 

20 

46.0 
28.3 

HAMMONTON  2  NNE 

MAX 
MIN 

31 
15 

30 

7 

51 
14 

48 
30 

49 

28 

46 
30 

50 
37 

58 
31 

53 

31 

42 
35 

61 

40 

58 
39 

61 

38 

50 
31 

41 
26 

45 

30 

48 
33 

50 
42 

61 
33 

55 
28 

61 
31 

62 
29 

42 
18 

42 
34 

43 
20 

44 
20 

37 
22 

40 
31 

39 
18 

36 
21 

4  7.9 
28.2 

hIGhTSTOWN  I  N 

MAX 
MIN 

31 
12 

39 

7 

50 
30 

49 
27 

42 
29 

47 
36 

54 
39 

49 
29 

46 
30 

41 
32 

55 

40 

58 
38 

56 

40 

44 
31 

37 
30 

45 
29 

50 
31 

56 
41 

51 
29 

51 
27 

62 

47 

47 

26 

32 

22 

40 
16 

39 

31 

33 
19 

37 
24 

36 

30 

31 

17 

30 
18 

44,7 
28,8 

INDIAN  MILLS  2  W 

MAX 
MIN 

32 
S 

39 

1 

50 
27 

49 
27 

45 
24 

47 
30 

55 
37 

50 
25 

38 
27 

44 
35 

60 
42 

60 
35 

50 
35 

44 
31 

36 
26 

44 
29 

48 
29 

56 
39 

53 

26 

50 
23 

63 

41 

42 
25 

31 
16 

41 
10 

39 
26 

35 
13 

39 

20 

37 
28 

33 

14 

32 
13 

44.7 
25.6 

MILLVILLE 

MAX 
MIN 

32 

16 

32 
12 

51 
18 

45 
30 

50 
2B 

48 
32 

52 
35 

55 
27 

54 
29 

44 

34 

59 

41 

56 

34 

60 
35 

52 
32 

38 
26 

38 
29 

45 
30 

52 
41 

57 
30 

54 
29 

58 

31 

62 

26 

32 
20 

33 

17 

44 
23 

40 
18 

37 
20 

41 
31 

38 

18 

35 

19 

46.6 
27.3 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

31 
6 

41 
5 

51 
36 

50 
30 

48 
31 

52 
33 

55 
31 

52 
27 

43 
36 

48 
41 

58 
39 

59 
36 

51 
37 

41 
29 

37 
28 

43 
30 

51 
31 

57 
34 

52 
29 

51 
29 

61 
33 

33 
23 

33 
18 

41 
16 

39 
27 

36 
19 

40 
27 

38 
24 

33 

17 

34 
17 

45.3 
27.5 

MOORESTOWN 

MAX 

MIN 

30 
13 

31 
11 

36 

18 

50 

30 

42 

30 

48 
32 

53 

36 

49 
29 

36 

31 

44 
36 

53 

40 

59 

40 

51 
37 

37 
32 

36 
29 

45 
32 

49 
37 

56 
39 

53 
33 

51 
27 

52 
31 

61 
32 

32 
25 

38 
20 

35 

17 

37 
18 

38 
21 

34 
17 

32 

19 

31 
22 

43.4 
27.7 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

MAX 
MIN 

32 
17 

36 
15 

50 
32 

49 
28 

41 
29 

47 
34 

55 
43 

50 
32 

47 
30 

41 
32 

53 
38 

58 
39 

55 
43 

45 
32 

39 
29 

46 
32 

49 
30 

58 
42 

54 
34 

52 

30 

62 

47 

46 
29 

33 
23 

40 
12 

40 
33 

35 

21 

1 

38 
28 

36 

30 

33 

17 

30 

18 

45.2 

30.0 

See  Relerence  Notes  Following  Station    Index 
-    93    - 


ConUnuad 

D 

Al 

LY 

TJ 

hlJVI 

IPt 

:hi 

Vl 

UK 

ti 

NEW  JERSEY 
DECEMBER 

J967 

SlaOon 

Day 

Of  Month 

? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

3D 

31 

< 

NEW  HONMOUTH 

MAX 
MIN 

40 
U 

SI 
28 

50 
25 

46 
27 

44 
30 

48 
31 

54 
42 

31 

41 

34 

55 

40 

59 
43 

47 
37 

37 
36 

45 
32 

48 
28 

57 
43 

52 

34 

56 

55 

32 

46 
23 

41 
25 

40 
27 

41 
19 

38 
26 

37 
34 

35 
19 

32 

18 

46.7 
30.8 

PEMBEBTON  3  E 

MAX 
MIN 

»0 

2 

50 
28 

46 

30 

50 
25 

46 
27 

48 
33 

55 

40 

50 
26 

44 
32 

59 

40 

60 
38 

45 
28 

38 
28 

47 
29 

50 
30 

57 
39 

53 

30 

52 
25 

43 
28 

34 
19 

41 
15 

42 
30 

37 
16 

38 
22 

38 

29 

37 
IT 

33 
16 

46.0 
27,3 

SEABROOK  FARMS 

MAX 
MIN 

29 
3 

51 
18 

51 
32 

45 
30 

50 
30 

46 
32 

50 
38 

55 
28 

42 
35 

58 
42 

55 

39 

50 
32 

3T 
27 

37 
30 

43 
31 

52 
39 

56 
30 

52 
30 

62 
28 

30 
20 

32 

17 

41 
27 

38 
21 

36 
24 

40 
32 

37 
21 

33 

20 

45.5 

28.1 

SHILOH 

MAX 
MIN 

'<5 
12 

50 

35 

45 
32 

50 
33 

46 
30 

49 
33 

55 

40 

53 
32 

45 
37 

55 
44 

60 
39 

47 
32 

37 
25 

45 
29 

52 
32 

57 
41 

52 
36 

48 
32 

47 
26 

31 
21 

40 
18 

40 
30 

36 
21 

40 
24 

39 

30 

35 

19 

33 

21 

45.9 
30.3 

TOMS  RIVER 

MAX 

MIN 

34 
18 

51 
22 

50 
27 

46 
25 

48 
27 

44 
32 

51 
39 

55 

27 

42 
33 

60 
40 

59 
37 

S7 
32 

40 
27 

39 

30 

46 
29 

50 
43 

57 
29 

54 
25 

61 
29 

33 
18 

33 

13 

41 
25 

41 
18 

40 
22 

40 
32 

38 
17 

35 

16 

46.8 
27.1 

TRENTON  WB  CITY 

MAX 
MIN 

S2 

40 
21 

51 
36 

47 
35 

49 
35 

42 
33 

47 
37 

54 
43 

49 
38 

42 
36 

55 

42 

59 
41 

38 
34 

40 
30 

46 
36 

50 
40 

56 
44 

54 
39 

50 
36 

39 
29 

32 
23 

41 
23 

40 
27 

35 

24 

37 
29 

36 
25 

32 
19 

32 
26 

44.4 
32.6 

TUCKERTON 

MAX 

MIN 

42 
14 

51 
34 

46 
30 

49 

27 

45 
26 

49 
31 

58 
38 

55 

27 

46 
38 

56 
45 

63 
40 

45 
32 

38 
26 

47 
29 

54 
30 

59 
43 

55 

31 

54 
26 

45 
24 

34 
19 

45 
12 

42 
27 

38 
17 

41 
24 

42 
30 

37 

15 

35 
16 

46.8 
28.3 

W00D5T0WN 

•     *     » 

MAX 
MIN 

38 

2 

56 

30 

46 
25 

53 

31 

45 
28 

50 
31 

56 
37 

51 
27 

45 
34 

55 

43 

59 
36 

47 
32 

38 
28 

45 
30 

50 
30 

57 
36 

52 
27 

50 
28 

62 
45 

46 
28 

32 
21 

40 
15 

39 
31 

35 

19 

40 
25 

38 
31 

33 
20 

36 
26 

45.9 
26.2 

COASTAL             03 

ATLANTIC  CITY 

MAX 
MIN 

49 
21 

54 
40 

47 
36 

50 
33 

47 
32 

51 

44 

58 

42 

55 

38 

50 
45 

57 
47 

60 
42 

54 
42 

42 

30 

39 
29 

48 
32 

51 
38 

59 
42 

55 

38 

54 
37 

56 
35 

36 
26 

32 

23 

46 
27 

46 
28 

1? 

44 
32 

42 
27 

37 

23 

36 
28 

47.4 
33.7 

CAPE  MAY  3  W 

MAX 
MIN 

40 
20 

52 

39 

45 
36 

46 
38 

50 
35 

47 
35 

52 

39 

56 
38 

65 

29 

35 

27 

45 
25 

45 
36 

42 
33 

43 
25 

45 
23 

38 
25 

LONG  BRANCH  Z    N 

MAX 
MIN 

40 
26 

51 

39 

48 
34 

46 
29 

42 
33 

46 
34 

54 
42 

50 
35 

43 
35 

58 
41 

58 

40 

53 

41 

45 
32 

38 
30 

45 
32 

46 
32 

56 
43 

53 

37 

51 

30 

59 

45 

47 
29 

33 

24 

42 

20 

42 
32 

35 

26 

40 
27 

39 
31 

33 
20 

33 

22 

45.2 
32.2 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day 

Of  Month 

■3-? 

StaUon 

^"i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

RUTGERS  MlCRO-MtT  STA 

PLOT  » 

1 

1 

INCH 

MAX 

38 

39 

_ 

42 

41 

41 

44 

46 

44 

40 

41 

45 

46 

45 

42 

39 

41 

42 

45 

44 

43 

49 

45 

39 

36 

38 

36 

36 

37 

35 

34 

41.1 

MIN 

- 

38 

38 

38 

37 

38 

39 

43 

34 

39 

39 

41 

42 

42 

39 

37 

37 

38 

41 

39 

36 

43 

39 

35 

34 

34 

33 

34 

35 

34 

34 

37.7 

2 

INCHES 

MAX 

41 

40 

43 

41 

41 

43 

46 

44 

41 

41 

45 

45 

42 

40 

41 

42 

44 

43 

42 

46 

44 

40 

36 

38 

36 

35 

37 

35 

34 

41.1 

MIN 

- 

39 

39 

38 

37 

38 

40 

43 

41 

39 

39 

41 

42 

40 

37 

37 

38 

41 

40 

39 

42 

40 

35 

35 

35 

34 

34 

35 

34 

34 

38.3 

4 

INCHtS 

MAX 

40 

41 

- 

44 

41 

41 

43 

45 

44 

43 

42 

44 

44 

43 

41 

41 

42 

43 

43 

42 

46 

44 

42 

39 

39 

37 

37 

38 

37 

35 

41.5 

MIN 

- 

40 

40 

40 

39 

40 

40 

43 

43 

41 

40 

42 

43 

41 

39 

39 

39 

42 

41 

40 

42 

42 

38 

37 

37 

36 

36 

37 

35 

35 

39.7 

8 

INCHES 

MAX 

41 

42 

- 

42 

42 

42 

44 

44 

44 

44 

43 

44 

45 

45 

44 

43 

41 

42 

43 

43 

42 

46 

45 

43 

40 

40 

39 

38 

39 

38 

37 

42.2 

MIN 

- 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

43 

44 

42 

41 

42 

44 

43 

41 

40 

40 

42 

42 

42 

42 

43 

40 

39 

38 

36 

37 

38 

37 

36 

40.8 

16 

INCHES 

MAX 

44 

44 

. 

44 

44 

43 

44 

44 

45 

45 

44 

45 

45 

45 

45 

4* 

43 

44 

44 

44 

45 

45 

45 

43 

42 

41 

41 

42 

40 

40 

43.6 

MIN 

- 

44 

44 

44 

43 

43 

43 

44 

44 

44 

44 

44 

45 

45 

44 

43 

42 

43 

44 

44 

44 

45 

43 

42 

41 

41 

40 

40 

39 

39 

43.0 

32 

INCHES 

MAX 

47 

48 

- 

49 

47 

45 

46 

46 

46 

47 

46 

46 

46 

47 

46 

46 

46 

46 

45 

46 

46 

46 

46 

45 

45 

44 

44 

45 

44 

43 

45.9 

MIN 

- 

47 

47 

47 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

46 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

44 

44 

44 

44 

43 

43 

43 

45.3 

PLOT  » 

2 

1 

INCH 

MAX 

33 

34 

- 

43 

45 

43 

46 

52 

45 

41 

41 

46 

46 

36 

34 

44 

44 

52 

48 

47 

55 

42 

34 

33 

39 

33 

34 

34 

34 

33 

41.5 

MIN 

- 

33 

34 

34 

33 

34 

37 

42 

36 

35 

36 

41 

37 

34 

33 

34 

34 

37 

35 

35 

42 

34 

30 

29 

33 

31 

31 

33 

33 

33 

34.7 

2 

INCHES 

MAX 

34 

35 

_ 

42 

44 

42 

45 

51 

45 

40 

41 

46 

45 

38 

35 

42 

43 

50 

47 

46 

54 

43 

34 

33 

40 

33 

34 

35 

34 

34 

41.2 

MIN 

- 

34 

34 

35 

32 

34 

37 

42 

37 

36 

36 

41 

38 

35 

34 

34 

35 

39 

37 

35 

43 

34 

33 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

35.5 

8 

INCHES 

MAX 

37 

38 

. 

42 

41 

40 

43 

45 

44 

42 

41 

44 

44 

42 

40 

40 

42 

45 

43 

43 

48 

45 

40 

37 

37 

37 

36 

37 

37 

36 

41.1 

MIN 

" 

37 

37 

38 

38 

39 

39 

43 

42 

40 

39 

41 

42 

40 

38 

37 

38 

42 

40 

40 

43 

40 

37 

36 

36 

36 

35 

36 

35 

36 

38.7 

MAX    AND    MIN    TEMPERATURES   ARE    FOR    THE    24    HOUR    PERIOD    ENDING   AT   MIDNIGHT. 

PCENTUCK.Y   BLUEGRASS 


PLOT    »1    -    SLOPE    OF   GROUND ■      FLAT.      SOIL    TYPE i      LOAM.      GROUND   COVER i 
CONNECTED    TO  A   BROWN   ELECTRONIK   POTENTIOMETER. 


PLOT   «2   -   SLOPE    Of   GROUND i      FLAT.      SOIL    TYPE i 
CONSTANTAN    THERMOCOUPLES. 


LOAM.      GROUND   COVER i 


INSTRUMENTATION!       COPPER-CONSTANTAN    THERMOCOUPLES 
INSTRUMENTATION!      BROWN   RECORDING    POTENTIOMETER   WITH   COPPER- 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  a.p.h.) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

ill 

ill 

1 

StatioD 

**  a 
a  0 

3  0) 
CO  u 

K  Q 

3  a. 

• 
« 
• 
< 

li 

§   1 
|-o| 

<5  J 

'1 

•  J 

<3J 

EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  Am     1  PM    7  PM 

(2 

s 

S 

§1 

J 

ATLANTIC  CITY  WB  AIPPORT 

31 

3.5 

10.6 

29++ 

31 

04 

87 

88 

69 

81 

3 

2 

'> 

u 

1 

0 

15 

40 

6.3 

ATLANTIC  CITY  ST.  MARINA 

- 

- 

- 

44 

NNW 

04 

- 

- 

- 

- 

0 

2 

4 

4 

1 

0 

11 

- 

- 

NEWARK  WB  AIRPORT 

31 

4.5 

10. e 

25++ 

35 

29+ 

71 

73 

60 

55 

3 

4 

5 

2 

1 

0 

15 

- 

6.8 

TPENTON  WB  CITY 

- 

- 

- 

28 

NW 

29  + 

- 

- 

- 

- 

3 

U 

- 

2 

2 

0 

15 

47 

6.3 

Sm  Raferanc*  Notot  Following  SUQon   Ind«x 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NCH   JHSCT 
DCCCMBcn       |9»T 


Slallon 

I>*r  olmenlb 

1 

2 

3 

4 

s 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

IS 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23   24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

»   •   • 
NORTHERS            01 

BELVIOCRE 

SNOWFALL 
JN  ON  GNO 

3.0 

2 

I 

T 
T 

.2 

T 

1.0 

1 

T 

9.0 

4 

4 

4 

CHARLOTTEBURG 

SNOWFALL  1  3.0 
SN  ON  GNOi    t 

2 

1 

.3 

T 

.9 

T 

5.0 

5i 

4 

3 

FLEMIN6T0N  1  NE 

SNOWFALL   8.0 
SN  ON  GNOI    s 

7 

9 

1.0 

1 

T 

T 
T 

3.0 
3 

1 

T 

L»»BERTVIllE 

SNOWFALL  ,  l.Q 
SN  ON  GND    4 

3 

T 

1.0 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

LITTLE  FALLS 

SNOWFALL   3.0 
SN  ON  GNO    3 

3 

.7 
T                                1 

1 

T 

.5  2.0 

T     2 

2 

2 

LONG  VALLEY 

SNOWFALL   3.0 
SN  ON  GNO    3 

T 

'•§ 

MORRIS  PLAINS  I  w 

SNOWFALL   3.0 
SN  ON  GNO    3 

1 

T 
T 

T   T         '          IT 

T 

1  T 
1 

4.0 

4 

3 

2 

NEWARK  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  ON  GND    3 

WTR  EQUIV   .2 

.i 

T 

T 

;  1^ 

.4 

T 

T 

T 

3.1 

nemton 

SNOWFALL   2.5 
SN  ON  GND    2 

2 

T                .B 

I   T 

:  ^' 

T 

4.0 
6 

6 

9 

PATERSON 

SNOWFALL   3. a 
SN  ON  GND    4 

4 

.«   i 

i 

T 

T 

T 

2.3 

2 

2 

2 

PHILLIPSBURG 

SNOWFALL   4.0 
SN  ON  GND    4 

3 

1 

! 

1.3 

1 

1 

T 
T 

plainfield 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO    4 

3 

1 

T 

T 

1.0 
1 

T 

1.0 

1 

T 
1 

2.0 
2 

RAHMAY 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO    ; 

2 

T 

'    1 

.8 

I 

T 

.3 

T 

2.S 
3 

SOWERVILLE 

SNOWFALL  ' 

SN  ON  GND    3 

2 

T 

3.0 

NANAQUE  RAYMOND  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2.; 

3 

2 

T 

.3 

T 

4.5 
5 

5 

3 

SOUTHERN            02 

1 

ATLANTIC  CITY  WB  AP 

SNOWFALL 

SN  ON  GND    6 

WTR  EOUN   .5 

4 
.4 

T 

.2 

.2 

1 

T 

1.6 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

SNOWFALL  1   - 
SN  ON  GNO   . 

- 

- 

: 

-l-l-    -,• 

. 

. 

. 

. 

- 

- 

. 

- 

. 

: 

. 

. 

_ 

- 

- 

- 

FREEHOLD 

SNOWFALL  1  5.* 
SN  ON  GNO 

:      i 

3.7 

T 

T 

HIGHTSTOWN  I  N 

SNOWFALL   1.0 
SN  ON  GND    5 

. 

T     1 

3.0 

2 

' 

T 

T 

T 

2.0 

2 

INDIAN  MILLS  2  W 

SNOWFALL    •« 
SN  ON  GND    ; 

< 

!    ' 

! 

3.0 

1 

1 

T 

2.0 

2 

MAYS  LANDING  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

B.2 
I 

1 

T 

;   [ 

5.0 
5 

4 

2 

T 

MILLVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

4.0 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

3.5 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO    ( 

5 

' 

T 

3.0 
3 

2 

1 

3.0 

MOORESTOWN 

SNOWFALL  1  5.C 
SN  ON  GN(^    1 

, 

1.0 

- 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

SNOWFALL    .5 
SN  ON  SNO    « 

2 

2.0 

2 

T 

4.0 

4 

PEMBERTON  3  E 

SNOWFALL 
SN  ON  SNC 

^ 

5 

2 

4.0 
4 

2 

1 

2.0 

2 

SEABROOK  FARMS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

- 

; 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TRENTON  WB  CITY 

SNOWFALL  , 

SN  ON  GNDI    ( 

4 

1 

1.0 
1 

T 

T 

T 

4.0 

COASTAL             03 

LONG  BRANCH  2  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

•: 

J 

2.3 

1 

1 

T 

.3 

T 

1.8 
2 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-    95    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


NEW  JERSEY 

DECEMBER  1967 

DELAYED  DATA 


Tetr 

perature 

Precipitation 

ll 

<  s 

ft   E 

n 

<  s 

< 

.  i 

X 

• 

1 

£ 
a 

a 

No.  of  Days 

5 

ii 

,51 

6 

« 

Snow,  Sleet 

No-  of  Doys 

Station 

Mox. 

Min. 

1 

«  6 
1  § 

s 

o 

•1 

1 

o 

V 

1 

o 

o 
o 
S 
o 
o 
o 

S  t 

Si 

i  > 

Si 

"J 

ft          ft          tt 

MAY                        1967 

NEW    BRUNSWICK    EXP    STA 

66.8»< 

'i^.lM 

55, 5M 

-    6.1 

88 

20 

35 

13 

299 

0 

0 

0 

0 

5.41 

1.66 

1.14 

7 

.0 

0 

11 

5 

1 

*         ft         ft 

JULY                     1967 

BELVIOERE 

81.1 

62.0 

71.6 

-    3.5 

88 

13* 

53 

6 

4 

0 

0 

0 

0 

8.56 

3.26 

2.54 

22 

.0 

0 

11 

6 

2 

ft         ft         ft 

NOVEMBER          1967 

PATERSON 

'.9.5 

34.1 

41. a 

-    3.3 

64 

1, 

19 

16 

690 

0 

0 

16 

0 

3.32 

-      .72 

1.04 

3 

T 

0 

9 

2 

1 

DAILY  PRECIPITATION 


Station 

■3 

Day  of  Month 

1   ] 

2    1 

3 

^1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13       14       IS 

16       17 

18 

19  1  20  {   21 

22  1  23   1  24 

25  1  28  1 

27 

28  1  29   1  X 

31 

.       .       . 

MAY                           1967 

NE»    BBuNSwICI!    Exp    STA 

e.".! 

.17 

.31 

.08 

.66 

1.1* 

.16 

.58 

.09 

.71 

.«o 

.06      .12 

.57      .16 

JUNE                      1967 

BELMAB    z    5W 

.92 

T            .50 

.20 

.10 

.12      T 

JULY                        1967 

BELMAB    2    SU 
BELVIOEBE 

B.SO 

a. 56 

.09 

.50 
.93 

T 

.25 

.17 

.05 

.15 

1.70 

T 

.22 

.93 

.95 

.65 

.09 

.25 

1.20 

T 

.90                   T 
2.56      T 

.05 

.33      .69 

2.00                2.20 
.30      .22 

.         .         . 

AUGUST                   1967 

BELMAR    2    SW 

6.57 

.10 

.10 

1.05 

.20 

T 

.10 

T 

1.00 

.05 

.10 

T 

.15    1.10      .10 

T            .20 

1.60      T 

.20 

.10      .39 

.0} 

NOVEMBER            1967 

PATERSON 

3.32 

.10 

l.Ofc 

.03 

T 

T 

T 

.03 

.19                   T 

.39 

.12                   T 

.12      .72      .12 

.66 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    96    - 


DAILY  TEMPERATURES 


NCW   JfRSCY 

DCCCMBCM    19»7 


SteUon 

Day  01  Monlh 

25 

i 

1 

1 

3 

4 

i 

1 

T 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

" 

IS   1 

17   1 

18 

"1 

20 

21 

22 

23 

24 

21 

27 

28 

2S 

30  1 

31 

I 

«            ■            tt 

M«Y                       1967 

NEW    BRUNSXICH    EXP    ST» 

MAX 
MIN 

75 

72 

62 

*7 

66 
38 

72 
ftft 

70 
39 

ft5 

38 

58 

ftl 

57 
ft2 

58 
ft2 

57 
38 

65 
35 

65 
ft2 

60 
*7 

6ft 
ft5 

67 
38 

7ft 
ftft 

RO 
55 

56 

75 
ftft 

63 

6} 

ft5 

61 
ftft 

57 
ft3 

57 
ft2 

75 
ftO 

79 
5ft 

78 
ft9 

72 
ft6 

72 

ft7 

66,8 
ftft.l 

JULY                    H67 

BELVIOEUE 

M«X 
MIN 

65 
61 

82 

83 
65 

8ft 
56 

79 
56 

72 
53 

75 
5ft 

78 
56 

82 

58 

85 
68 

88 
67 

8ft 
67 

88 
66 

85 
65 

80 
65 

77 
62 

77 
59 

82 
60 

no 

6ft 

62 
63 

81 
63 

81 
60 

79 
61 

86 
66 

86 
69 

eft 

65 

85 
58 

87 
65 

76 
62 

80 
63 

92 
62 

81.1 
62.0 

NOVEMBER       1967 

P4TERS0N 

MAX 
MIN 

62 

61 
*9 

63 
51 

6ft 
ft6 

60 
36 

ftS 
28 

ft9 
30 

ft3 
30 

ft3 
32 

ft6 
3ft 

56 
ft3 

61 
ft5 

63 
♦2 

ft9 
31 

ft3 
31 

33 

19 

35 
23 

ft6 
30 

fte 

36 

ft3 
32 

ftl 
28 

ft3 
30 

fte 

ft2 

50 
3ft 

ft8 
36 

50 
30 

60 
33 

ft7 
30 

♦  2 
25 

ftO 
26 

ft9.5 
3ft. 1 

EVAPORATION  AND  WIND 


SlaHon 

1 

Day    Of  Monlh 

M 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AUGUST               1967 

BUT&tRS    HICR0->1ET    STA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 

50 
89 
69 

.2ft 
31 
93 
69 

.18 
60 
90 
70 

56 
77 
68 

71 
93 
55 

.30 
33 
90 
55 

.25 

25 
92 

70 

.20 
36 
90 
69 

36 
87 
68 

.32 
83 
87 
69 

.29 
58 
87 
65 

.19 
29 
85 
6ft 

.19 
ft5 
SO 
6ft 

.1ft 
34 
69 
62 

.20 
36 
87 
62 

.23 
27 
91 
66 

.22 
26 
91 
67 

.21 
40 
89 
63 

.27 
65 
91 
56 

.35 
56 

56 

.13 

ft6 
79 
69 

.2ft 
36 
85 
69 

.17 
ft3 
8ft 
65 

.13 
37 
73 
60 

67 
7ft 
59 

.17 
39 
67 
60 

26 
72 
65 

46 
85 
68 

.25 
BO 
83 
61 

.2ft 
55 

85 
62 

.21 
75 
87 
65 

6.8TB 
l*ft9 
8ft. ft 
64.3 

SEPTEMBER       1967 

RUTGERS    MICBO-MFT    STA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.25 

60 
82 
55 

.15 
ft5 
76 

54 

.26 

58 
77 
50 

.20 
73 
78 
53 

.20 
ft2 

8ft 
60 

.2ft 
52 

85 

59 

.18 
35 
86 
59 

.18 
36 
87 
62 

.17 
ft6 

85 
ft9 

.11 
55 
81 
52 

.1ft 
61 
68 
ft7 

.17 
ft3 
75 

47 

.16 
27 

76 

50 

.1ft 
23 
83 
52 

.17 
28 
81 
55 

.1ft 
93 
78 
ft5 

.07 
ft5 
68 

fte 

.09 
27 
88 
63 

.16 
41 
87 
63 

.06 
25 
87 
63 

.1ft 
47 
83 
63 

80 
76 
63 

.25 

88 
75 
ftj 

.05 
ft9 

58 
ftft 

.08 
76 
59 

ft2 

.16 
57 
67 
ft2 

.15 

66 
73 
ft6 

.Oft 
62 
78 
55 

108 
72 
60 

.10 
68 
79 

ft6 

ft. 536 
1636 
77.7 
53.0 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Day   of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«        tt         • 
NOVEMBER           1967 

PATERSON 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


NEW  JERSEY 

DECEMBER  1967 

DELAYED  DATA 


c 

ation 

Day 

Of  Month 

"SuA 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

.29 

30 

31 

.2»i 

AUGUST 

1967 

RUTGERS  MICRO-MET  STA 
PLOT  «  1 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

84 
75 

82 

75 

78 
73 

77 
73 

81 
73 

82 
73 

BO 
72 

80 
73 

80 
72 

81 

75 

80 
72 

79 

70 

80 
70 

81 
71 

80 
72 

82 
74 

82 

74 

78 
75 

79 
74 

80 
74 

71 
70 

72 
70 

77 
71 

77 
72 

77 
70 

77 
70 

76 
70 

78.4 
72.1 

2 

INCHES 

MAX 
MIN 

82 

75 

80 
74 

78 

73 

76 

73 

80 
74 

81 
73 

79 
73 

79 
73 

79 
73 

80 
75 

79 
73 

78 
70 

79 

71 

79 
72 

79 
72 

81 
74 

81 
76 

77 
76 

78 
74 

79 
74 

72 

70 

72 
70 

76 
71 

76 
71 

76 
70 

76 
70 

76 
63 

77.5 
72.1 

" 

INCHES 

MAX 
MIN 

80 
75 

79 
76 

78 
74 

76 

74 

77 

74 

78 
74 

77 
74 

77 
74 

76 
73 

77 
75 

77 
74 

76 
71 

76 
71 

77 
72 

77 
73 

78 
74 

78 
75 

77 
75 

77 
75 

77 
74 

73 
71 

71 
70 

74 
71 

74 
71 

74 
71 

75 

71 

74 
72 

76.0 
73.0 

8 

INCHtS 

MAX 
MIN 

77 
75 

76 
75 

77 
75 

75 
74 

76 

74 

76 

74 

76 
74 

75 

74 

75 
74 

;: 

75 
74 

74 
72 

74 
72 

75 
73 

75 
73 

76 
7* 

77 
75 

76 
75 

75 
74 

75 
74 

73 
72 

71 
71 

72 

71 

73 

72 

73 
71 

73 
71 

74 
72 

74.7 
73.2 

16 

INCHES 

MAX 
MIN 

74 

74 

75 

74 

75 

74 

74 
73 

73 
73 

74 
73 

74 
73 

74 
73 

74 
73 

74 
73 

74 
74 

72 
71 

72 
71 

73 
72 

73 
72 

73 
73 

73 
73 

74 
73 

74 
73 

74 
73 

73 
72 

71 
71 

71 
70 

71 
71 

72 
71 

72 
71 

72 
72 

73.2 
72.4 

32 

PLOT  »  2 

INCHES 

MAX 
MIN 

71 
71 

71 
71 

72 

71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 

71 

71 
71 

71 
71 

71 

71 

71 

71 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

70 
70 

70 
70 

71 

70 

71 
71 

71 
71 

71 
70 

71 
71 

71 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70.8 
70.6 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

93 
72 

90 
70 

75 
72 

79 
71 

90 
70 

93 
70 

87 
69 

87 
71 

88 
69 

90 

74 

89 
66 

89 
63 

92 

64 

93 
65 

92 
68 

92 

70 

91 

73 

82 
72 

86 
70 

87 
71 

74 
64 

76 
67 

89 
70 

87 
67 

' 

87 
64 

84 
64 

85.5 
68.1 

8 

INCHLS 

MAX 
MIN 

81 
74 

80 
74 

78 
75 

76 

74 

78 
73 

80 
74 

79 
74 

79 
74 

78 
73 

79 
75 

78 
72 

76 
72 

72 
70 

77 
69 

79 
70 

79 
71 

77 
74 

80 
74 

80 
75 

76 
74 

77 
73 

78 
73 

71 
68 

70 
68 

76 
70 

77 
72 

- 

76 
70 

76 
71 

76.9 
72.1 

SEPTEMBER   i967 

RUTGERS  MICRO-MLT  STA 
PLOT  «  1 

1 

INCH 

MAX 

MIN 

73 
68 

72 
66 

76 
63 

- 

75 

75 
67 

75 
68 

74 
68 

74 
68 

70 
70 

70 
64 

70 
63 

69 

60 

70 
60 

70 
62 

70 
68 

73 
65 

74 
68 

76 
68 

76 
67 

73 
67 

74 
68 

68 
60 

62 

57 

66 
66 

66 

65 

70 
56 

70 
60 

73 
63 

70 
66 

71.6 
64.0 

2 

INCHtS 

MAX 
MIN 

73 
69 

71 
66 

64 

- 

74 

74 
67 

74 
68 

74 
68 

73 
68 

70 
70 

70 
64 

69 
63 

68 
61 

69 
62 

69 
63 

68 
67 

72 
66 

73 
68 

74 
68 

74 
67 

72 

67 

72 
68 

68 
61 

62 
68 

64 
57 

66 
56 

tl 

68 
60 

72 
63 

69 
66 

70.3 
64.3 

^ 

INCHES 

MAX 
MIN 

73 
70 

72 
69 

66 

I 

73 

73 
68 

73 
69 

72 
69 

72 
68 

70 
70 

70 
66 

69 
66 

67 
63 

68 
63 

68 
64 

68 
67 

70 
67 

72 
67 

72 
69 

72 
68 

70 
68 

70 
69 

65 
64 

64 

60 

63 

60 

63 
58 

65 
68 

67 
61 

69 
63 

68 
67 

69.2 
65.6 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

73 
70 

71 

70 

68 

I 

71 

71 
69 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

70 
70 

70 
68 

68 
66 

68 
65 

67 
65 

68 
64 

67 
67 

69 
67 

70 
68 

70 
68 

70 
69 

70 
69 

69 
69 

69 
66 

66 
63 

63 
62 

63 
61 

66 

60 

66 
62 

68 
64 

67 
67 

68.6 
66.7 

16 

INCHtS 

MAX 
MIN 

71 
71 

71 
71 

71 
70 

- 

70 

70 
69 

70 
69 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
69 

69 
68 

68 
68 

68 
67 

67 
66 

67 
67 

68 
67 

69 
67 

69 
68 

69 
68 

69 
69 

69 
68 

68 
68 

68 
66 

66 
64 

64 
64 

64 
63 

65 
64 

66 
64 

66 
66 

68.3 
67.6 

32 

PLOT  »  2 

INCHtS 

MAX 
MIN 

70 
70 

70 
70 

71 
70 

- 

69 

59 
69 

69 
68 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

69 

69 

69 

69 

69 
68 

68 
68 

68 
67 

67 
67 

67 
67 

67 
67 

68 

67 

68 

67 

68 
67 

68 
68 

68 
68 

68 
67 

67 
66 

66 
66 

66 
66 

65 
66 

66 

65 

66 
66 

67.9 
67.6 

1 

INCH 

MAX 
MIN 

82 

81 
57 

62 

I 

90 

90 
66 

92 
63 

89 
63 

85 
64 

72 
62 

79 
52 

81 
52 

79 
52 

87 
52 

86 
56 

70 
68 

79 
62 

89 
64 

91 
63 

88 
64 

79 
63 

81 
66 

64 
49 

66 
48 

72 
46 

77 
48 

81 
51 

73 
56 

80 
61 

73 
60 

80.6 
57.7 

2 

INCHtS 

MAX 
MIN 

80 

76 
59 

54 

I 

84 

86 
62 

88 
64 

85 
65 

82 
65 

71 
68 

77 
54 

78 

64 

77 
54 

83 
64 

81 
57 

69 
68 

85 
63 

85 
65 

88 
66 

86 
65 

76 
66 

78 
66 

66 

51 

62 

50 

70 
48 

64 
60 

78 
61 

71 
66 

78 
62 

71 
62 

77.6 
69.2 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

72 

72 
67 

83 
64 

- 

75 

76 
68 

76 
67 

75 
69 

74 
70 

70 

70 

70 
62 

70 
62 

70 
62 

72 
62 

71 
53 

69 
68 

74 
66 

76 

67 

76 
68 

75 
69 

73 
69 

71 
69 

69 
61 

61 
68 

64 
56 

65 
58 

68 

57 

68 
60 

70 
64 

68 
6B 

71.6 
64.2 

MAX  AND  MIN  TEMPERATURES  ARE  FOR  THE  24  HOUR  PERIOD  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

PLOT  *1  -  SLOPE  OF  GROUND i   FLAT.   SOIL  TYPE.   LOAM.   GROUND  COVERi   KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION.   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 
CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 


PLOT  «2  -  SLOPE  OF  GROUND.   FLAT.   SOIL  TYPE. 
CONSTANTAN  THERMOCOUPLES. 


LOAM.   GROUND  COVER.   BARREN.   INSTRUMENTATION.   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER- 
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70.1  !     ,9 


69,5 
73, 3H 
69, 9M 


5A.5   -  6.9 


55.5 

70.5 

55. A 

70.7 

5A.6 

. 

1 

71,2 

55. 5W 

- 

1 

71,6 

55. 6» 

71,9 

5A.3 

. 

A 

70,7 

55.8 

71, A 

96.7 

_ 

; 

70, A 

93.2 

69,9 

56, A 

- 

! 

73.3 

53,5 

68.9 

96,8 

71.7 

51.9   .  3. 

51.6   .  1.7 


37,9 
36.9 

AO.l 


2. A  73.8 

7A.3 

1.9 


73.9 
68,6 
72.1 


60.0 
69.1 
60.0 
61.6 


63.9 
6A.2 
6A.2 

58.1 

62.2 


92.0 
51.9 
AB.9 


A9.e 

9A.9 
90.2 
90.8 


A9.9   -  2.6 

9A.i 

9A.6   . 
9A.0   . 

AT. 9  '  . 

92.3  I  . 


3.3 

2.0 

A.T 


7.9 

A. 6 


73.2 

. 

.7 

72.A 

7A.9 

73.2 

7A.6 

. 

.5 

73.8 

7A.3I1 

„ 

.9 

72.3 

73.1 

- 

1.6 

71.5 

7A.0 

72. A 

7A.5 

73.2 

7A.2 

- 

.9 

72.2 

61.2  I  •  6.0 


63.9  !  •  3.0 


-  l.A  62.9 


7A.2  I  .  1.3  72.6  |  -  1.2 


74.3  i  -  1.1 


73.6 
72.7 


66.0   .  2 
M 
.2|  65.9   - 

66.0  '  -  1.6 


9A.2 
99.6 
56.1 

5A.2 
5A.7 
96.6 
93.8 
56.2 

95.2 
95. A 

9A.9 


96.3 

99.9 
56.8 


39.5   .  7.2 

A2,6 
A2,l 
A2.7   . 
A0.6M 


Al.A   .  3,9 


A2.2  I  .  3.6 


-  1.6  A1.5   .  A. 2 


A5.2   . 

A7,IM; 

A2,6   .  3.1 


33,3 

32,9 
28.3 

39.9 

29,8 
36,1 
32,7 
32.5 
38.3 

31. A 
37.1 
36.3 
35.6 
39.7 

29. 6M  . 

33.7 


38.2 
37.7 
38.9 
36.2 


37.2 
36.1 
36.8 
35.2 

37.0  1 
36. A 

36.6  ; 

37.6 
36.8 


37,1 
37.1 


8.7l 


M" 


92.0 

A6.7 
61.7 

A7.e 

A8.1 
92.7 


1.7 
3.0 
3.6 
1.8 
2.6 


1.0 
2.0 


A9,3M  -  5.0 
A9.3   •  2. A 


p  1.7 


91. 8H  U  1.6 
92. 6M  L  .6 
52. 8M 


53.0 
51. 5M 
53.3 


1.8|  92. A  f.    l.A 

93.7 
52.6 

53.6 


Division  averages  In  the  an 


include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  fr 


published  in  i 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1967  was  included  in  the  February,  July, 
October,  November,  and  December  issues  of  this  publication. 


August, 


^S&SSM^ 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


April 


May 


BELVIDERE 
BERNAROSVILLE  2  t 
BLACKWELLS  MILLS 
BOONTON  1  5E 
BOUND  BROOK  2  W 

BRANCHVILLE 
CANISTEAR  KESERVOIR 
CANOE  BROOK 
CHAHLOTTEBURG 
CLINTON 

ELUABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLDG 

fLEMINGTON  I  NE 

GREENWOOD  LAKE 

HIGH  POINT  PARK 

JERSET  CITT 
LAMBERTVILLE 
LATTON  2 
LITTLE  FALLS 
LONG  VALLEY 

MAMWAH 

MANVILLE 

MIDLAND  PARK 

MILTON 

MORRIS  PLAINS  I  " 

NEWARK  WB  AIRPORT 

NE"  MILFORD 

NEWTON 

OAK  RIDGE  RESERVOIR 

OLOWICK 

PATERSON 
PH1LLIP56UR6 
PHILLIPSBURG  BRIDGE 
PLAINFIELD 


RINGWOOD 
SOMEHVILLE 
SPLIT  ROCK  PONO 
SUSSEX  1  SE 
WANAOUE  RAYMOND  UAM 

WERTSVILLE 
WEST  WHARTON 
WOOOCLIFF  LAKE 


ATLANTIC  CITY  WB  AP 

AUDUBON 

BASS  RIVER  ST  FOREST 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CANTON 

CHATSWORTH 

F0RTE5CUE 

FREEHOLD 

GLASSBORO 

HAMMONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  W 
MAYS  LANDING  I  W 
MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOWN 

NEW  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEW  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 

PENNSAUKEN 

PRINCETON  WATER  WORKS 

SEABROOK  FARMS 

SHILOM 

TOMS  RIVER 

TRENTON  WB  CITY 

TUCKERTON 

WOOOSTOWN 


DIVISION 
COASTAL 


ATLANTIC  CITY 
BELMAR  2  Sw 
CAPE  MAY  3  w 
LONG  BRANCH  2  N 


U56U    2.07 
U2S 
I.33I 
1.33-    I 
l.<>0 


1.49^    2.17 
l.«9L    2.22 


1.331-    1.99 


1.62 

'-  l.BB! 
2.12K 
2.9<> 
l.SO 


1.96>    1.11 
2.56- 

i.ei 

A. 87 
2.09 
3.53 

1.39 


3.0U 


1.45-    1.59 


1.51-  1.76 
l.Al 
l.itr  1><>9 
1.20| 


1.16h    2.A0 


•'t 

2 

.83 

2.99^ 

'•4 

1 

.62 

1.2<>k 

i.ir 

2.85 

.87 

3.00 

.80 

2.A1 

1.39. 

2 

.1< 

2.61- 

1.39 

2.A2I 

1.0«- 

2 

.53 

2.35k 

1.34- 

I 

■  88 

2.8O: 

1.37h 

2 

.25 

2.5A- 

.SO, 

3.64 

.53I 

1.86, 

.811 

2.93 

1.54^ 

1 

.58 

2.21- 

I.70U 

1 

.64 

2.20. 

1.681 

2.62 

1.38k 

1 

92 

3.001 

1.47-    1.63 


.87U    2.88 
1.55 


1.69U    2.09 
1.18-    2.34 


1.94 


1.49. 
1.60 
2.37- 
1.69 


1.70 

2.l3r 
1.93i 


2.12 
3.12 
3.46 


6.12      2.26 


7.15  2.85 
6.58'  2.11 
5.531 

2.33 

1.B6 


5.86  1.77 
6.02  2.03 
5.77      2.32 


1.99 
l.TO 


1.96 
2.80 


6.08 

10.101 
6.01 

:.19 

5.69! 
5.93 
6.46 
6.20 
6.09 

4.67; 


6.72      2.59 


6.09      1.99 


2.85^    1.57 


5.42       1.60 


1.89 
1.76 


3.02 
2.92 
2.55 

2.93 
2.00 


2.85'-    1.17 


2.80.    1.19 

2.191 
2.60-    1.20 


2.56-    1.27 


2.44-. 
3.78 
2.T7L.    1.10 


4.57 

•    4.89| 

4.42: 

3.88 


2.30-    1.35 


2.42 

2.751 
2.9 


TV    l.Ol 


2.68.    1.23 


2.09 
3.41 
2.07 
2.85. 

3.0« 


2.19.    1.29 


l.ldr 


2.78k 
2.6(» 


4.42 

4.48 
4.63 

4.09^ 

3.a(^ 


3.98U 
3.4(4 
3.58- 
4.92 

3.64 


3.41| 
1.89 
.021      3.82U 
.15       3.73r 
1.83 

.261  4.03i 
3.911 
4.77] 
2.28 
3.43 


10      2.79-    1.05 


2.251-    1.88 


3.75 

4.04| 
3.26h 


2.79L 


3.li- 
5.24      1.52 
3.33-      .55 

3.47 


3.69 
3.90- 
5.41       1.66 


2.87-    1,09 


5.65      2.16 


3.92k 
3.2^ 
3.90- 
3.5T 


1.3T-    1.46 


2.62-    1.06 


2.2T-    1.56 
2.31-    1.59 
1.28 
1.63 

1.05 

1.70-    1.86 
3.28-      .35 
2.29 
2.01-    1.69 


1.331-    1.71 

.92 
7.15 
2.62U      .79 

3.79         .63 


5.62 
6.00 
4.75 


5.M 


3.26 
2.87 


2.49 

1.1 


1.74      2.17-    1.25 


1.9A       3.26- 


7.59      2.63       2 


7.45 
6.43 
8.31 


f.iti      1.02      7.24      2.15      2.08.    2.47 


73      3.53      7.63      2.57 


5.44 
4.26 
7.59 

7.53 

5.46 
4,38. 
4.72 
8,25 


5.53  1.10 

5.92  1 

10.29  • 
8.71 


5.82 
6,2^ 
6.5* 

7.9J 


5.3? 

1.44 

6.76 

1,2C 

6.90: 

2,7C 

-    1.39 

5.27 

2.26 

5.31 

6,07 

6.7,1 

1.17 

10.231 

2.20 

•    1.32 

9.07^ 

6. 57      1.92 


7,56 
5,65 
3,80!.    1.04 
8.1»      ! 

6.44 
5,64 
3,82 
8.81       4.57 


7.45 
9.06 
5.52 


6.81       2.64 
7.11       2.58 


8.96      4.78 


6.08       1.71 


2.62- 
8.50 
4.16 
4.39 


,T2h 


2.03 
4,50 


7,92 

4.7^ 

7.11       2,2c 


11,9ft    ^ 

9.31 

8.84 
10.47      1 

8.62:      ! 

6,70 

9,06 
12,91 

7.16      i 
15,37 

9,98      4,34 
8,18      3,66 


11,38 

10,17    ; 
9,00    * 

9,31 

10.22      5.17 

10. 1> 
7.66 
12.99 

10.87      ■ 
10.52: 

6.65      1,88 


10.18      5.12 


14.77      9.63 
6. 57 

11.62; 

6.6*      1,39 
11.01       6.07 


2.74.    l.ie 

2,4* 
2.00 
2.39I 
2.601 
2.67{ 

1,35-    2 

1,44.    2.31 
1,86. 


2.12.  I 
1.62 
2,2lU   2,12 
1.2« 


2.25.    1.52 


3.11! 


2.11.    1.9S 


1.50.    1.81 


3.04 

2,12.  1 
2,21.  1 
1,5<>-    2,04 

1,80 
1,4* 

1.73 
2,68.    1 
2,17.    1.89 
1.93 
1.971.    1 


.16;-    1.3< 

•53 


2.23-    1.56 


2, Oil 
1,08k    2,84 

1,70.    1.97 


1.97. 
3.64 
2.51. 


2.72. 
2.48 
2.50 


2.27.    1.1! 
2.0J 
2.82. 
2.40 


2.37.    1.3! 


1.73.    1,61 


2,21-    1,14 


,75 


2,6*- 
2,5& 

2.3lk    1.40 


1.47       5.20      1.5« 


1.8^    2,00 

1,57 
2.16. 
3.57 
2.37 


2.5a-    1.7( 
2.14-    2.0< 


2.8* 
3.40 
3,0a 

2.35- 

2,57.  1,09 
2,20.  1,43 
3,73 
2,5S 

3.32. 

2.631.    1.04 

3.07 

2,62- 

1.75 


6.62  2.91 

6.02  1.9< 
9.*^ 

5,94^  2.34JE 


2,50 


2,30-    1,91 


,77] 

,e4L  1, 


2,47.    1,41 


1,45.  2,2; 
1,8*.  1,5! 
1,76.    1,9! 


1,96.    1,5! 


1,67 
1,97 


1,7a.   l,9e 


1,0«.    2,7C 
E    1.55 
1.02 
1.84-    1.97 


42.46 
48.99 

49,96  1,58 
50,19.  ,27 
47,21 


5,80 
5,71 
3,61 


5,43| 
4,7i 
6,27| 
5.62 

6.13J 

6,90i 


46,911.    1,43 
E  49.44 

46.37      1.06 
49.05 
E    36.6* 


41.58-    3.13 
43,56 

47,76.    2.16 
50.43      1.53 


»7.6d 

47.1^ 

44. oil 

1.63 

43.41. 

1.11 

43. 8C. 

.99 

;  47.3* 

49.32 

2.0*.    1.9^ 

1.71-    1.9!E    8.87      5.81 


6.2*      2.6! 


5.92      2.59 

5.6« 

5.29      1.81 


5.37 

6.11 

6.3;      2.76 


5.S3I      1.91 


4.99      1.34 


43. 7<.    4. 
51.28 


42.43 

48.1*      2.95 
»7.45 

47.2*      l.*6 
42.02 

44.00 


5.36      1.91 
6.11 

5.59      I 
5.78     : 
5.93      i 
6.20 
5.83 


5.5*      2,31 

6.58 

5.5*      2.4« 


4. 98      1.9i 


43.81 

1 

.45 

50.08 

45.32 

40.53. 

7 

,05 

E    48.33 

4 

.17 

38.32 

44.25 

39.69 

47.96 

1 

.93 

52.5* 

*4.89. 

2 

.63 

49.26 

5 

.65 

»».73. 

1 

.16 

*2.8a 

38.00 

*1.14 

45.96 

2 

96 

49,06 

5 

06 

46,42 

46,40 

2 

13 

48.06 

52.38 

46.39 

42.18. 

1 

56 

45.20 

46.27 

, 

99 

44.56 

49.98 

4.931       1.4* 
E    5.72 
F    *,97 

6.01       2.}f 


1.9}.    1.37 


5.30      1.9« 


E    39, 7* 
E    46.78 

44, 9T*    1,82 

44,64       1.70 


ages    Id    the 


elude  dela^red   Bod   corrected   data   and   nay   differ   slightly   fr 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


Nftr  JCRSrv 
I9«T 


BELVIDERE 
BOONTON  I  SE 
CANOE  BROOK 
CM»RLOTTEBUR(i 
ELIZABETH 

ESSEX  FELLS  SERV  BLD6 
fLEMINOTON  I  NE 
HIGH  POINT  PARK 
JERSEY  CITY 
LAKBERTVILLE 

LAYTON  2 

little  falls 
lono  valley 
morris  plains  1  n 

NExARK  MB  AIRPORT 

NEKTON 

PATERSON 

PHILLIPSBURd 

PLAINFIELD 

SOMERVILLE 

SUSSEX  I  SE 


ATLANTIC  CITY  W8  AP 

AUDUBON 

BELLEPLAIN  ST  FOREST 

BURLINGTON 

CMATSWORTH 

FREEHOLD 
GLASSBORO 
hAMHONTON  2  NNE 
HIGHTSTOWN  1  N 
INDIAN  MILLS  2  w 

MILLVILLE 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

MOORESTOKN 

NE"  BRUNSWICK  EXP  STA 

NEK  MONMOUTH 

PEMBERTON  3  E 
SEABROOK  FARMS 
SHILOH 
TOMS  RIVER 
TRENTON  KB  CITY 

TUCKERTON 
WOODSTOWN 


ATLANTIC  CITY 
CAPE  MAY  3  w 
LONG  BRANCH  2 


1 

J3 

i 

& 

91 

6.17 

91 

6-17 

95 

6-17 

88 

7-lU 

9» 

6-16 

93 

6-17. 

97 

6-17 

90 

6-13 

. 

96 

6-16 

90 

6-13. 

9S 

6-17 

90 

6-17 

95 

6-17 

95 

6-16 

93 

6-13 

. 

97 

6-16 

96 

6.16 

95 

6.16 

89 

6-17. 

92 

6-25. 

95 

6-16 

92 

6-25 

97 

6-17. 

93 

6-16. 

9* 

6-16 

91, 

6-17 

9« 

6.17. 

9* 

6-16 

93 

6-16 

91 

6-17. 

91 

7-24. 

93 

6-16 

99 

6-17 

96 

6-16 

94 

6-16 

92 

6-17 

91 

6-13 

95 

6-17 

93 

6-16. 

94 

6-25 

94 

6-16 

91 

7-12 

90 

7-13. 

94 

6-16 

2-   8 

2-13 
2-13 
2-13 
2-13 


2-14. 
2-14. 


2-13 
2-13 
2-13 


2-13 
2-13 
2-13 


2-13 
2-13 
2-13. 
3-19 
2-   9 


2-13 
2-  9 
2-13 
2-13 
2-13 

2-13 
2-  9 
2-13 
2-13 
2-13 

2-13 
2-  9 
2-13 
2-13 

2-13 

2-13 


2-13 
2-12 
2-13 


Lail  spring  minimum  of 


16 '  or 
bolow 


3-20 
3-20 

3-20J 
3-20 
3-20 

3-20 
3-20 
4-12 


3-20    12 

3-21,  15 
3-20  14 
3-20  6 
3-20'  6 
3-19 


3-20 


3-20 
3-20    12 
3-20 


3-19  7 
3-19  U 
3-20  15 
3-19  ID 
3-19      3 

3-20!  u 
3-20  16 
3-19  9 
3-20  15 
3-19      3 

3-20  U 
3-19  10 
3-20  9 
3-20  16 
3-20    16 

3-19  3 

3-19  11 

3-19  9 

3-20  16 

3-19  9 

3-201  15 
3-19    11 


20  or 
below 


3-21   18 

3-20 
3-23 
3-24 
3-20 


3-23 
3-21 

4-12 


3-20    12 

3-21  15 
3-20  14 
3-20  6 
3-20|  6 
3-201  20 


3-20 

3I20 
3-20 
3-20 


3-20  20 
3-19  11 
3.20  15 
3-19  10 
3-20  17 

3-20  16 
3-20  16 
3-19  9 
3-20  15 
3-20  16 

3-20  14 
3-20  17 
3-20  9 
3-20|  16 
3-20| 16 

3-20  IB 
3-20  19 
3-19  9 
3-20, 16 
3-19      9 

3-20<  15 
3-19    11 


24   or 
below 


3-21  18 
3-23  22 
3-24  21 
4-13!  23 
3-20      5 


3-25 
3-21 

4-25 


3-19  13  3-19  13 
3-19  12  3-19  12 
3-19      9      3-19 


3-20    12 

4.13  21 
3-23  23 
3-23,  24 
4-12'  24 
3.20   20 

4-13!  24 

3-20  11 
3-23    23 


4.  4  24 
3.20  23 
4-13  24 
3.20  24 
4-13   21 

4-12  24 
3-20  U 
3.20  22 
3.20  15 
4-13    23 

3-20  14 
3-20  17 
3-20  9 
3-20  16 
3-241  23 

4-12    23 

3-20  19 
3-20  22 
3-20  16 
3-20i  24 

4-13;  24 
3-20   22 


3-19  13 
3-19  12 
3-20   21 


28  or 
below 


4-13  28 
4-13  26 
4-26  26 
4-13i  23 
4-24    25 


4-13 


3.20    12 

5.13    27 

4.12  28 

4.13  26 
4.131  26 
3.24   26 

4.13'  24 

4.I2I  26 
4.12  27 
4.13 


4.26|  26 
3.20  23 
4.26  26 
4.12  28 
4.26    25 

4.12    24 

3.20i  16 
4.12  26 
4.12  26 
4.26   25 

4.12  26 
4.12  27 
3.26,  28 

4.12:  26 
4.I3I 26 

4.26  27 
4-12  27 
4-12  27 
4-26  27 
3-20    24 

4-26  27 
3-20    22 


3-19  13 
3-20  26 
3-24    26 


32    or 
below 


5-13  32 
5-17  32 
5-13  31 
5-    7    32 

4-26    31 


4.26 
5.27 
5-13 


-23  32 

-13  30 

-17  31 

-27  32 

•  12  31 


5-17  32 
4.26  31 
5-171  32 


5-13    32 

4-13  30 
5-17  32 
4-13  29 
5-13    32 

4.26    31 

4.13  32 
4.26  30 
4.26  31 
5-17    31 

4.13  30 
4.13  29 
5.13,  31 

4.26;  30 

5.17  32 
4-12  27 
4-12  27 
5-17  32 
4-12    32 

5.I3I  32 
4.26    31 


4-12  31 
3-24  32 
4-13    32 


Number  of  days 

FIril  fall  minimum  ol 

between  datee 

32' or 

28  ■  or 

24   or 

20  or 

16"  or 

k 

k 

> 

t 

^ 

b«low 

below 

below 

below 

below 

0 
I 
3 

0 

I 
s 

0 

8 

0 

I 

3 

8 

0 

0. 

a 

e 

B 

2 

d 

a 

0 

d 

a 

e 

d 

i 

i 

i- 

& 

J=_ 

0 

A 

& 

H 

s 

2 

a 

S 

a 

» 

10.22 

32 

10-29 

26 

11-   8 

22 

11.   9 

20 

11.16 

16 

241 

233 

232 

199 

162 

10.20 

31 

10-30 

25 

11-    9 

20 

11-    9 

20 

12.    1 

14 

256 

234 

231 

200 

156 

10.20 

32 

10-29 

26 

11.    6 

23 

11-    9 

20 

12.    1 

9 

256 

231 

227 

186 

160 

10.23 

29 

10-29 

25 

10.30 

24 

11.    9 

20 

11.16 

15 

241 

230 

200 

199 

169 

10.29 

32 

11-   6 

24 

11.    6 

24 

11. 1* 

19 

12.   2 

16 

257 

241 

231 

196 

186 

10.21 

32 

10-29 

28 

11.    6 

23 

11.16 

17 

12.    1 

10 

256 

238 

226 

199 

178 

10.21 

30 

10-23 

26 

10.29 

23 

10-30 

20 

11.   9 

10 

234 

223 

222 

176 

147 

10.   7 

31 

10.29 

26 

10.30 

24 

11-    6 

20 

11.16 

10 

216 

210 

168 

174 

147 

_ 

. 

. 

. 

. 

„ 

. 

. 

. 

. 

10.20 

32 

10.29 

27 

11.   6 

24 

11-16 

19 

11.17 

15 

242 

241 

231 

223 

UO 

10.14 

32 

10.20 

28 

10.29 

24 

10-30 

20 

11.16 

12 

240 

223 

199 

160 

144 

10.29 

30 

11.   6 

26 

11.    9 

24 

11-16 

18 

12.    1 

16 

256 

241 

231 

208 

199 

10.20 

30 

10.29 

26 

10.30 

23 

11-    9 

18 

11.17 

15 

242 

234 

221 

I99 

156 

10.20 

31 

10.29 

28 

10.30 

23 

11-    9 

19 

11.16 

8 

241 

234 

201 

I99 

176 

11.    6 

30 

11.15 

22 

11.15 

22 

11-16 

20 

NONE 

241 

240 

236 

208 

10.14 

32 

10.23 

28 

10.30 

21 

11.16 

16 

11.16 

16 

241 

241 

200 

I93 

140 

_ 

_ 

_ 

. 

NONE 

. 

. 

. 

. 

10.22 

30 

10.29 

27 

11.    9 

20 

11.    9 

20 

12.    1 

12 

256 

234 

234 

200 

158 

10.22 

32 

10.29 

28 

11.    6 

23 

11.16 

19 

12.    1 

14 

256 

241 

228 

200 

179 

10.20 

31 

10.29 

26 

11.    6 

22 

11.    9 

19 

12.    1 

13 

256 

234 

209 

199 

156 

9.12 

32 

10.20 

27 

10.23 

24 

10.30 

le 

11.   9 

16 

233 

2rl 

193 

166 

l08 

9.24 

32 

10.29 

27 

10.30 

24 

11.   6 

20 

11.16 

16 

242 

231 

2O9 

186 

134 

10.29 

30 

11.    6 

28 

11.15 

23 

12.    1 

15 

12.    1 

15 

257 

257 

240 

231 

l99 

10.13 

32 

10.29 

25 

11.    6 

21 

11.    9 

20 

11.17 

16 

242 

234 

207 

186 

149 

11.   6 

30 

U.    9 

27 

11-13 

22 

11.16 

19 

12.   2 

16 

258 

242 

238 

211 

207 

10.20 

31 

10.22 

28 

10.30 

24 

11.    6 

17 

11.29 

12 

255 

231 

200 

179 

160 

10.29 

29 

10-30 

27 

11-   9 

22 

11.16 

17 

12.    1 

15 

256 

241 

211 

20l 

186 

10.29 

30 

11.   6 

25 

11.16 

20 

11.16 

20 

12.    1 

14 

256 

241 

241 

231 

I99 

10.29 

31 

11-   6 

25 

11.16 

20 

11.16 

20 

12.    1 

15 

257 

242 

241 

206 

186 

10.23 

32 

10.29 

27 

u.  e 

24 

11.16 

18 

12.    1 

12 

256 

241 

233 

200 

leo 

10.13 

32 

10.23 

28 

10.29 

23 

10.30 

20 

11.17 

15 

243 

224 

199 

180 

149 

10.29 

31 

11-   6 

28 

11.16 

20 

11. If 

20 

12.    1 

16 

256 

24  1 

241 

208 

199 

10.29 

30 

n-  5 

27 

11.    8 

24 

11.16 

18 

12.    1 

6 

257 

241 

233 

207 

199 

10.23 

32 

10.29 

2a 

11.15 

22 

11.16 

20 

12.    1 

13 

256 

241 

240 

217 

163 

10.29 

31 

U.   6 

25 

11.    9 

24 

11.16 

19 

12.   2 

15 

257 

241 

234 

208 

_ 

10.27 

32 

11.   6 

28 

11.    9 

23 

12.   2 

16 

12.   2 

16 

257 

257 

230 

207 

164 

10.20 

29 

10.29 

26 

10.30 

24 

11.    9 

20 

12.    1 

12 

257 

234 

20l 

186 

156 

10.29 

30 

11.   6 

27 

11.16 

16 

11.16 

16 

12-    1 

12 

257 

241 

241 

208 

200 

10.30 

32 

11.    7 

25 

11.16 

19 

11.16 

19 

12.    1 

16 

257 

242 

241 

209 

201 

10.20 

32 

10-28 

26 

11.    6 

23 

11.    9 

20 

12.    1 

14 

256 

234 

231 

185 

156 

11.   6 

30 

11-15 

24 

11.15 

24 

12.    1 

20 

NONE 

257 

240 

240 

206 

10.27 

31 

10-30 

28 

11.    6 

24 

11.   9 

20 

11.17 

16 

Z'.Z 

234 

207 

l87 

167 

10.29 

29 

11-    6 

24 

11.    6 

24 

11.16 

20 

12.    1 

10 

257 

242 

231 

231 

186 

11.    6 

30 

11-15 

26 

11.16 

24 

NONE 

NONE 

242 

241 

208 

9.25 

32 

12-    1 

24 

11.16 

19 

11.16 

19 

NONE 

242 

242 

256 

l85 

11.    6 

30 

11-    9 

28 

11.15 

24 

12-25 

20 

NONE 

281 

240 

230 

207 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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Tdble4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

*        *        ♦ 

NORTHERN    01 

CANOE    BROOK 

EVAP 

- 

_ 

_ 

_ 

4.11B 

5.85 

4.68B 

4.42B 

DEP 

- 

— 

- 

- 

-    .48 

1.31 

-    .38 

.15 

WIND 

- 

- 

- 

- 

1403 

723 

288 

324 

MAX 

- 

- 

- 

- 

66.1 

87.2 

86.5 

84.1 

MIN 

- 

- 

- 

- 

46.0 

62.5 

67.5 

66.9 

*        «         * 

SOUTHERN    02 

PEMBERTON   3    E 

EVAP 

- 

_ 

_ 

_ 

3.88 

6.08B 

4.83 

3.63B 

WIND 

- 

- 

- 

- 

1062 

625 

586 

648 

RUTGERS   MICRO-MET    STA 

EVAP 

- 

_ 

_ 

*.79B 

6.79B 

8.34B 

6.158 

_ 

WIND 

— 

- 

— 

2956 

2606 

2082 

1464 

. 

MAX 

- 

— 

— 

— 

66.9 

86.5 

87.5 

_ 

MIN 

- 

- 

- 

- 

46.8 

61.4 

67.5 

- 

SEABROOK    FARMS 

EVAP 

- 

- 

_ 

_ 

6.01B 

8.438 

6.35 

5.90B 

WIND 

— 

— 

- 

2B21B 

2550B 

1854 

1345 

1386 

MAX 

- 

— 

- 

63.2 

70.5 

87.5 

87.8 

86.2 

MIN 

- 

- 

- 

39.2 

46.5 

60.5 

67.3 

66.0 

Sept 


3.96 

.86 

617 

78.8 

56.5 


3.10B 
841 


5. 568 
1694 
80.4 
55.8 


NEW  JERSEY 
1967 


Oct 


2.08B 

.11 

517 

64.8 

46.7 


1.78 
624 

3.22 

1670 
65.4 
46.0 

3.09B 
1333B 
67.8 
45.9 


Nov. 


.838 
767 


Dec. 


SOIL  TEMPERATURES 


Dsptb 


January 


May 


September 


RUTGERS    MICRO   MET    STA 


36. 4^  4S/32 
36.5  47/33 
37.1  45/33 
37.9  44/36 
39.3  42/37 
41. 4J  43/40 

36.0  60/23 
36.3  57/27 
36.3  54/31 
36.9   48/34 


34.81  43/32 
35.0]  42/32 
44/33 
36. 4|  41/34 
37. 9|  41/35 
39.8  43/38 


35.7  52/33 


35.1 
35.7 


49/32 
43/34 


37.3  51/31 
36.7  49/29 
36.9  46/29 
37.1  45/33 
37.6<  43/34 


40.5  70/25 
40. 0|  66/27 
39. 5j  57/31 
39. ll  53/33 


48. 8j  60/39 
47. «  57/40 
47.4]  54/41 
47.1!  51/43 
46.3]  49/43 
45.^  48/41 

52. 3J  78/33 

51.1!  -  /3« 

50. 4J  69/35 

49. 2I  59/40 


55.61  70/47 
55.1;  66/47 
54.^  62/48 
53.5  59/49 
52.2  56/49 


74.^  -  /- 

7..J  -  /- 
69.^  -  /- 


50. 


54/ 


57.7  88/41 
57.1  84/42 
56. 5i  79/44 
55.5  68/4 


76.4  85 
75.6  63/68 
74.6:  82/68 
73. J  78/68 
71.21  74/67 
68.1  71/65 

78.9   96/62 


75.3  64/68 
74.8  82/63 
74. 5I  80/70 
74.0  77/70 
72. «  75/70 
70.7   72/70 


67.8  76/5 

67.3  74/56 
67. <J  73/5! 
67. T   73/60 

67.9  71/6 
67. T   71/6' 

69.11   92/4 

68.4  08/41 


58.8  73/46 
58.3  71/46 
56.^   68/47 

59.9  67/51 
66/54 
65/5 


59.0    83/3< 
58.5    81/3( 


45.4  60/3! 

45. «|  60/ 

46.fi  58/3^ 

47.8  57/41 

50.0  57/41 

52. ?  57/4( 

43.1^  71/2f 

44. (^  70/31 


39.3  49/3 
39.^  46/3* 
40.6  46/3! 

41.5  46/3< 
43.3    45/3S 

46.6  49/4; 

I 
38.1]    55/21 
38. (^    54/ 3i 


*i.i   i   85/31 


S3.8 
93.8 
53.6 


78/33 
75/3* 
72/36 


85.51   -/-I  -•- 

75.4   -    /-         75.2    81/67 


4.5    81/67      67.9    83/53       58.9    71/43       46.4   60/3(       39.9  46/3! 


54.3   83/33 


MONTHLY  AVERAGES  ARE  OBTAINED  BY  TAKING  THE  AVERAGE  OF  MAX  AND  MIN  VALUES. 
PLOT  »  1  -  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  SYPE,   LOAM.   GROUND  COVER,   KENTUCKY  BLUEGRASS.   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLES 

CONNECTED  TO  A  BROWN  ELECTRONIK  POTENTIOMETER. 
PLOT  #  2  -  SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE.   GROUND  COVER,   BARREN.   INSTRUMENTATION,   BROWN  RECORDING  POTENTIOMETER  WITH  COPPER-CONSTANTAN 

THERMOCOUPLES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


1 

YodlK 

ol 

Op. 

lt»<i 

N> 

1 

rmrnrA      1  «  cloBtfd 

d  \^ 

41 

1 

JT" 

___   .during  yi. 

Relsr 

Station 

^  i 

County 

Si 

j_ 

1 

d 

6.L 

to 

1 

1 

J 

a 

1 

1 

11 

II 

l«bles 

AUeNOALC 

0100  01 

BERGEN 

• 

4l  02 

7*  oa 

270 

c 

ATLMttIC  ClIV  Wt  AP 

0)11  «>J  AtLANIIC 

1 

3«  27 

74  >5 

64 

10 

10 

1  2  >  C 

MTCAN1IC  CITV 

Oi2>  OJ  ATLANTIC 

1 

S*  21 

74  26 

11 

94 

»* 

1  2  3 

AUOUOOM 

0J4>^  02  CAMOLN 

2 

J»  iJ 

73  05 

40 

15 

!• 

1  2  3 

•AU  RIVCN  ST  PORCM 

0S2a{  O:  BURLINOTON 

I 

39  37 

74  26 

30 

21 

2 

•((.icn.AiN  i^  roum 

06«0|  JJ  CAP!  MAY 

I 

39  M 

74  52 

30 

75 

73 

1  2  J 

■CLNAN  2  SU 

0T21  0>  MONMOUTH 

I 

40  09 

74  04 

40 

J« 

2 

KLVIOCMC 

072*  01  MAItflt.N 

i 

40  50 

T5  05 

275 

75 

71 

1  2  3 

■CRNARDSVIUC  2  E 

OT«T,  J I 

SOMERSET 

» 

40  43 

74  32 

240 

< 

2 

BLACKWCLLS  MILLS 

0B4T.  01 

SOMERSET 

»*1 

40  2a 

74  33 

40 

It 

2 

•OOMTON  I    SC 

0»07  01 

MORR 1 S 

« 

«0  5* 

74  24 

2  BO 

59 

77 

1  2  3 

•OUNO  6R0OK  2  H 

0«2T,  01 

SOMERSET 

10 

40  33 

74  3* 

50 

11 

2 

•AANCHVILLC 

0«T«  01 

SUSSEX 

* 

41  09 

74  45 

580 

6« 

2 

aURLINOTON 

1211  02 

BURLINGTON 

2 

40  05 

7*  52 

12 

55 

•  1 

1  2  3 

CANISTEAR  l»tStRVOl« 

IJ27  01 

SUSSEX 

a 

41  07 

74  30 

1040 

J7 

2 

CANOe  BROOK 

IJJ»  01,  ESSEX 

« 

40  45 

74  21 

IBO 

37 

t^ 

37 

1  2  36 

CANTON 

1)43  02 

SALEM 

2 

3«  2B 

75  25 

20 

21 

2 

CARC  MAY  i  M 

l»li  0) 

CAPE  MAY 

I 

30  57 

74  58 

10 

42 

75 

1  2  3  C 

CEOAR  OROVE 

l*T2  01 

ESSEX 

a 

40  32 

74  13 

400 

27 

2 

CENTERION 

ISWiOJ 

SALEM 

6 

39  81 

75  10 

BO 

C 

CHARLOTTE6UR0 

1492  01  PASSAIC 

8 

*1  02 

74  26 

760 

T5 

75 

I  2  3 

CHATStfOATH 

0981  OZ    SORLINGTON 

1 

39  49 

7*  32 

100 

23 

23 

1  2  3 

CUINTON 

17«9  01  HUNTERDON 

10 

40  38 

74  55 

200 

2* 

2 

ELIZABETH 

26*.*  oil  UNION 

I 

40  40 

74  14 

40 

88 

98 

1  2  3 

ESSEX  FELLS  SERv  BLDG 

2766  OV   esSEX 

( 

40  50 

74  17 

340 

19 

l» 

1  2  3  C 

FLEMlNGTON  1  NC 

J029  01  HUNTERDON 

10 

40  31 

74  51 

140 

70 

«1 

1  2  3 

FORTCSCUe 

)102  02  CUMBERLAND 

2 

39  14 

75  10 

5 

21 

2 

FREEHOLD 

3181  02.  MONMOUTH 

10 

*0  16 

7ft  15 

194 

63 

63 

1  2  3  C 

OLASSBORO 

32911  02[  GLOUCESTER 

2 

39  42 

75  07 

135 

5 

5 

1  2  3  C 

GREENWOOD  L*1E 

3»1A  01  PASSAIC 

a 

41  00 

7*  20 

470 

27 

2 

HAMMONTON  2  NNE 

3662J  021  ATLANTIC 

7 

39  39 

74  48 

85 

35 

61 

1  2  3 

HIGH  POINT  PARK 

393S[  01  SUSSEX 

2 

41  18 

74  40 

1570 

11 

11 

1  2  3 

HIGhTsTOMN  I  N 

39il'  02l  MERCER 

10 

40  17 

74  31 

100 

71 

1  2  3  c 

INDIAN  MILLS  i    W 

*229  02'  BURLINGTON   0 

7 

39  48 

74  47 

loo 

7T 

71 

1  2  3 

JERSEY  CITY 

*)J9  01  HUDSON 

l|  40  44 

7*  03 

135 

69 

69 

1  2  3 

LAMBERTVILLE 

kbit}   01  HUNTERDON 

2(  40  22 

7*  57 

60 

80 

80 

1  2  3 

LAVTON  2 

»736,  01,  SUSSEX 

2\   41  15 

74  52 

390 

5 

i 

1  2  3 

LITTLE  FALLS 

4887 

01  PASSAIC 

8 

40  53 

74  14 

150 

53 

64 

1  2  3  C 

tONO  BRANCH  2  H 

4987 

03  MONMOUTH 

1 

40  20 

7*  00 

10 

59 

59 

1  2  3 

LONG  VALLEY 

5003 

01  MORRIS 

10 

40  47 

74  47 

550 

37 

37 

12  3 

LUMBER TON 

5055 

02:  BURLINGTON 

2 

;9  56 

74  46 

25 

C 

MAHHAH 

5104 

01!  BERGEN 

8 

*1  06 

74  10 

253 

11 

2 

MANVILLE 

51971  Oil  SOMERSET 

10 

40  33 

74  34 

50 

27 

2 

MARLBORO  SCS 

52**1  02  MONMOUTH 

1 

40  20 

74  14 

120 

C 

MARL TON  1  tt 

5252  02  BURLINGTON 

2\   39  5* 

74  56 

90 

C 

MAYS  LANDING  I  X 

53*6  02  ATLANTIC 

3  }9  27 

74  45 

20 

23 

2 

MIDLAND  PARK. 

5503  01  BERGEN 

8  40  59 

74  09 

210 

21 

2 

MILLVILLE 

5576  02'  CUMBERLAND 

6  39  24 

75  03 

60 

11 

27 

1  2  3  C 

MILLVILLE  FAA  AIRPORT 

5581  02  CUMBERLAND 

6  39  22 

75  04 

68 

18 

18 

j 

1  2  3 

MILTON 

55971  01  MOBS  IS 

8  *.!  01 

74  32 

950 

"1  ;     '       ' 

Yean  of 

Opnwd 

31 

record 

orcloMd 

6    ^ 

& 

1 

1 

duf  Ins  yr.  Rain 

Station 

2 

gl  County 

i 

til 

-      to 

1 

■r 

1 

1 

t 

n 

II  '""" 

s 

a, 

(5 

J 

•3 

□ 

•-  i(£ 

xl 

at 

MOORE S TOWN 

5729 

02  BURLINGTON 

39  56 

74  58 

55 

106 

'» 

1 2 1 

MORHIS  PLAINS  1  W 

5769 

01  MORRIS 

40  50 

74  JO 

60CV 

22 

1 2 1 

NEWARK  MB  AIRPORT 

6026 

01  tiStX 

1:  40  42 

7*  10 

11 

61 

ii> 

121c 

NE<t  BRUNSWICK  EXP  STA 

6062 

02  MIODLCSCK 

ia|  60  28 

74  26 

•6 

110 

111 

1 1  > 

NEW  '41LF0RD 

6146 

01  BERGEN 

40  57 

74  02 

12 

69 

2   c 

NEO  MONMOUTH 
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REFERENCE      NOTES 


NEW   JERSEY 
1967 


nfTi^^^i    information   regarding   the   climate   of   New   J   rsey  may   be   obtained   by  writing   to   the    Environmental    Science    Services   Administration    State   Cllmatologlst 
Department    of   Meteorology,    College   of   Agriculture   and   Environmental   Science,    Rutgers   -   The    State    University,    New   Brunswick,    New   Jersey      08903      or   to  any 
Weather   Bureau   Office   near   you.    Additional   precipitation   data  are   contained   In   "HOURLY  PRECIPITATION   DATA   NEW   JERSEY".  ' 

DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  -F,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  -J-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Min  in 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.      "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 
+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
//            Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M  One  or  more  days  record  missing,    if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  record  is  missing.     See  monthly  Climatological  Data  for  deUiled  daily  record. 

R  Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.      V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground,      however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arrivmg  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  Sute.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402,  for  15  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,   obtained  as  indicated  above,   price   15   cents. 


Subscription  Price:      20  cents  per  copy,   monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  )      Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the     Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the    Superintendent  of  Documents,   Government   Printing  Office     Washington 
D.   C.     20402. 
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